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Año LVIH 



ASO DEL .LIBERTADOR GENEEAL SAN MARTIN 
Buenos Airee, miércoles 2<i de abril de 1950 



Número l«.68í 



RIÑOE HOMENAJE AL LIBERTADOR LA D. N. DE ADUANAS 



COMERCIALIZACIÓN 
DE ÍERBA.MATE CANCHADA 

SE ESTABLECE PRECIO DE VENTA 
, PARA LA CORRESPONDIENTE A 1949 



MINISTERIO DB INDUSTRIA 
Y COMERCIO 

' Áfio del Libertador General San Martin 
RESOLUCIÓN N».548. — Bs. As., 18¡4|50. 
"VISTO, "ésto .Expediente N« 245.007/50, 
atento a Jo informado . en el mismo, y 

..CONSIDERANDO: Que el Ministerio de 
Agricultura y "Ganadería con el asesora- 
miento de la Dirección de Yerba Mate, 

• ha determinado, de conformidad con el 
artículo 3», inciso i),' apartado 1» de la 

"_Ley N * 12.236, "el costo definitivo de 
producción de ia yerba mato nacional 
canchada de cultivo de la zafra 1949; 
Que siendo dicho costo superior al de la 

-safra 1948, es necesario establecer en 
momento. oportuno el precio do venta del 
producto/ para permitir ' la financiación 
¿S ,lafl. cosechas Von los fondos " disponi- 
bles, de acuerdo eon el juego de la Ley 
K» 12.236; Que -a tales fines se debe 
iniciar el ciclo comercial de la zafra a 
precios que permitan obtener el promedio 
ponderado pre-establecido, gravitando el 
aumento sobre toda la masa y evitándose 
con ello nna ulterior suba desproporcio 
nada, para alcanzar ese promedio con un 
volumen reducido* por entregas' a los pre- 
cios menores vigentes. para la zafra 1948; 
Por ello y atento a lo aconsejado por la 
Dirección General de Economía Comer- 
cial, 
El Ministro de Industria y Comercio, 

Resuelve: 
. 19 — Autorizar el. ingreso.» molienda 
de la yerba mate nacional cinchada de 

• cultivo dé" la ' zafra 1949. 

2« — Fijase, para las", ventas del pro- 
ducto de la zafra 1949 consignada al 
Mercado Consignatario de Yerba Mate 
Nacional Canchada, los siguientes, precios 
;_ppr kilogramo eon porcentaje reglamen- 
tario de palo: ' . . 
Calidad.Primera" '...'.'..... '$ 0,766 

, ■_.__. „ Segunda. „ 0,756 

„ -Tercera „ 0,746 

3» — JTómese "nota, ! comuniqúese y a 

- ato efectos, vuelva a la Dirección Gene- 

- rtt de EcoTT&mía Comercial (Dirección de 

- .Yerba Mate). 

■i - Barro 



CONSISTE EN UNA PLACA QUE SE COLOCARA EN EL TEMPLETE QUE 

^ 

CUBRE. LAS. RUINAS DE LA CASA NATAL EN YAPEYU - CORRIENTES 



s MINISTERIO DK EDUCACIÓN 

Año del Libertador General San Mnrfcfn 

DECRETO N« 8.253. — Bs. As.. 32j4fS0. 

VISTO -este Expediente N» 192.370J49 
del Registro de la Mesa General de En- 
tradas del Ministerio de Educación, por 
el cual la Dirección Nacional de Adua- 
nas ' solicita autorización para que el 
personal de esa Repartición coloque íma 
placa de bronce en homenaje al Gene- 
ral José de San ' Martín, on el Tem- 
plete que cubre las ruinas de la histó- 
rica casa de Yapeyú (Corrientes), don- 
de naciera el Libertador; atento los mo- 
tivos patrióticos que inspiran dicho pe- 
dido, las informaciones producidas por 
la Comisión. Nacional de Mugeos, Mo- 
numentos y de Lugares Históricos e Ins- 
tituto Nacional ' Sanhiartiniano, lo quo 
disponen los. .Decretos Nros. 3.541 del 
12|2|44 y 31.454 del 10|12|45 'y lo acon- 
sejado por el señor Ministro de Edu- 
cación, 



Bl Presidente de la Nación Argentina, 
Decreta: 

' Artículo 1» — Autorizar a la Direc- 
ción Nacional da Aduanas a colocas en 
el Templete que cubre las ruinas de la 
casa natal del General José de San Mar- 
tín en Yapeyú (Corrientes), una placa 
de bronce en homenaje al Libertador 
en el AAo Sanmartiniano, cuya leyenda 
estará concebida en los siguientes tér- 
minos: "El Personal de la Dirección 
Nacional de Aduanas, al General Don 
José de San Martin; en el Año del Li- 
bertador". 

Arfe. 2» — El presente decreto se»» 
refrendado por el señor , Ministro Secre- 
tario de Estado en el Departamento de 
Educación. 

Art. ' 3» — Comuniqúese, publiques», 
anótese, .¿ése a la Dirección General del 
Registro Nacional y archívese. 

PERÓN 
Osear Ivanissevich 



REPRESENTANTE ANTE LA' 
C NAC. DEL ANTARTICO 



MINISTERIO DE RELACIONES 

EXTERIORES T CULTO 

Año dol Libertador General San Manía 

DECRETO lí» 8.180. — Bs. A*., M|4jS« 

VISTO: la nota Sp.l (■), número 14», 
Í-&-M "S"|60, del Ministerio de Ma- 
rina, 

Bl Pnestdente de 1* Najotfn Argentlaa, 
Decreta: 

Artículo 1* — Nómbrase al señor Ca- 
pitán de Navio D. Juan B. Boaso repre- 
sentante del Ministerio de Marina ante 
la Comteioa Nacional del Antartico, ea 
reemplazo del seAor Contraalmirante! 
D. Athos Colonna, qwien pasa & ocupar 
otro destinó. . 

Art. a* — Dense las gracias per loe] 
servicios prestados en el seno de la Con 
misión Nacional del Antartico, al señor 
Contraalmirante D. Athos Colonna. 

Art. 3» — Bl presente decreto terá. 
refrendado por los señores Ministros Se- 
cretarios de Bstado en lee Departamen- 
tos de Relaciones Exteriores j Culto y 
de Marina. , 

Art. 4» — - Comuniqúese, dése 'a la Dl-i 
récci6n General del Registre Nacional, 
publique»» y archívese. 

' PERÓN ' 

Hipólito J. Pac — Bnrle.ee B. (Jarcia 



Ejecución dé Obras a Cargo del Banco Hipotecario Nacional 



SE LE DELEGAN FACULTADES Y 
OBLIGACIONES (Ley 13.064 - Art. 2*) 

MINISTERIO DE FINANZAS 
Año del Libertador General San Martín 
DECRETO N» 8.037. — Bs. As., 20|4j50. 
VISTO el Expediente N» 5.473J49 en el 
que el Banco ■ Hipotecario Nacional, de- 
pendiente del Ministerio de Finanzas 
de' la ' Nación',' solicita se arbitren las 
medidas que ' le permitan y faciliten la 
ejecución de los planes de obras a su 
cargo, en concordancia con la naturale- 
za y ' destino de las mismas, a 'fin de 
que ellos- se concreten con la celeridad 
impuesta por las necesidades que deberán 
satisfacer, y CONSIDEBANDO: Que es 
manifiesto el carácter urgente que re- 
visten tále's" 'obras, toda' vez que en su 
mayor parte, están constituidas por vi- 
viendas cuya habilitación, dentro del mád 
breve plazo, representara un valioso apor- 
te a la 'solución de tan grave problema; 
Que análogo apremio revisten las demáe 
obras que realiza dicha Institución, tanto 
las correspondientes a la Casa Central 
como a las íe sus Sucursales, por cuanto 
el ritmo creciente de sus operaciones hace 
imprescindible dotarlas do instalaciones 



suficientes y adecuadas; Que la solu- 
ción del problema planteado es legal- 
inente posible, por cuanto el artículo 2 o 
de la Ley N» 13.064 autoriza al Poder 
Ejecutivo a delegar ea autoridad, orga- 

NOMBRASE PROCURAD OR FISCAL 

- MINISTERIO DE JUSTICIA 
Año del Libertador General San Martin 
DECRETO N? 8.190. — Bs. As., 22|4|50. 

VíSTO que se encuentra vacante el 
cargo de Procurador Fiscal ante el Juz- 
gado Letrado de Neuquén, y de confor- 
midad con lo propuesto por el señor 
Ministro de Justicia, - - - 

El Presidente de la Nación Argentina, 
. Decreta: 

Artículo 1» — Nómbrase Procurador 
Fiscal ante el Juzgado Letrado de Neu- 
quén, al doctor Osear Manuel Marcone. 
(Clase 1918, D.M. 13, M. I. No 650.854). 

Art. 2* — Publiquese, comuniqúese, 
anótese y dése a la Dirección General 
del Registro Nacional. 
PERÓN 
Belisario Gaché Piran 



nismo e funcionario competente las fmn 
cuitados y obligaciones previstas por la 
miBma para la ejecución de las obras pú- 
blicas; Que dicha delegación de funciones 
permitirá al referido Banco resolver ade-i 
cuadamente los aspectos vinculados coa 
la planificación y ejecución de los tra- 
bajos y en un todo de acuerdo con los; 
propósitos previstos por e^ Superior Go< 
bierno al disponer su autorización; Poi 
ello y atento lo propuesto por el sefioi 
Ministro de Finanzas de la Nación, 
El Presidente de la Nación Argentina, 

Decreta: - / 

. Artículo "1»~— ~ Delégase en el Banco 
Hipotecario Nacional, dependiente del 
Ministerio de Finanzas de la Nación, de, 
acuerdo con lo establecido en el artículo' 
2» de la Ley N? 13.064, las facultades 
y obligaciones determinadas por la mis- 
ma para la ejecución de las ' obras a sh 
cargo, • cualesquiera sean los créditos con 
los" cuales ' se ' financien. ' 

Art. 2o — Comuniqúese, publiquese, dé- 
se 'á* la ' Dirección General del Registro 
Nacional y vuelva al Ministerio de Pi- 1 
nanzas de la Nación- a pus efectos. - 

PERÓN 
Alfredo Gómez Morales — Juan Pistarlas 



Reconocimiento de Enviados y Embajadores Ante el Gobierno Argentino 



- MINISTERIO DE RELACIONES 

EXTERIORES Y CULTO 
Año del Libertador General San Martín 
F>e Siria DECRETO Si 8.120. 

i ** &1Jla Bs. As,, 21|4|50. - 

•VISTAS las Credenciales presentadas 
por Su Excelencia el señor Don Zeki 
Djabi, que lo acreditan en el cargo 
de Enviado Extraordinario y Ministro 
Plenipotenciario" de Siria 
El Presidente de la Nación Argentina, 

Decreta: 
" Artículo' 1? — Queda reconocido Su 
Excelencia el señor Don Ztki. Djabi, 
en el 'carácter de Enviado Extraordi- 
nario "y Ministro Plenipotenciario de 
Siria' ante el Gobierno Argentino. 
, Art.' 2» — Comuniqúese, publiquese, 
dése a la. .Dirección General del Re- 
gistro Nacional y archívese. 

PERÓN 

Hipólito J. Paz 



Año del Libertador General San Martin 
De Yugoeslavia" *>*°- N' sosa. 

° Bs. A., 21|4¡50.— 

VISTAS las Credenciales presentadas 
por Su Excelencia el Beñor Don Ma- 
Tijan Stilinovic, que lo acreditan en 
el cargo de Enviado Extraordinario 
y Ministro Plenipotenciario de Yugo- 

BS1&V18. 

,E1 Presidente de la Nación Argentina, 
Decreta: 
Artículo 1» — Queda reconocido Su 
Excelencia "el "señor Don Marijan Sti-" 
linovic, en el carácter de Enviado Ex- 
traordinario y Ministro Plenipotencia- 
rio de • Yugoeslavia ante el Gobierno 
Argentino. 

Art. 2? — Comuniqúese, publiquese, 
dése a la Dirección General del Re- 
gistro Nacional y archívese. 
PERÓN 
Hipólito J. Paz 



Año del Libertador General San Martín 
TV» Panamá DECRETO N« 8.119. 

VISTAS las Credenciales presentadas 
por Su Excelencia el señor Don Ri- 
caurte Rivera Sandoval, que lo acre-., 
ditan en el cargo de Embajador Ex- 
traordinario y Plenipotenciario de Pa- 
namá, 

El Presidente de la Nación Argentina, 
Decreta: 

Artículo 1' — Queda reconocido Su 
Excelencia el Señor Don Ricaurte Ri- 
vera Sandoyal, en el carácte.i de. Em- 
bajador Extraordinario y Plenipoten- 
ciario de Panamá ante ei Gobierna 
Argentino. 

"Art. 2i — Comuniqúese, publiquese, 
dése a la Dirección General" del Re- 
gistro Nacional y archívese. 
PERÓN 
Hipólito J. Paz 



Año del Libertador General San Martín 
De España decreto N' 8.121. 

Z_ E___Bs. As., 214|50 — 

VISTAS las Credenciales presentada* 
por Su Excelencia el señor Don Emi- 
lio de Navásqües y Ruiz de Velasco, 
que lo acreditan en el cargo de Em- 
bajador Extraordinario y Plenipoten- 
ciario de España, 

El Presidente de la Nación Argentino, 

Decreta: 

Artículo 1» — Queda reconocido Su 

Excelencia el- señor Don Emilio de 

■ Navásqües y Ruiz de Velasco, en el 

• - carácter de Embajador Extraordiaario 

• -y Plenipotenciario de España ante el 

• Gobierno- Argentino. 

• -Art. 2» — Comuniqúese, publíq'iese 
dése' a la Dirección General del Re- 
gistro Nacional y archívese. 

PERÓN 
Hipólito J. Paz 
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SE REFUERZAN CRÉDITOS DEL SENADO Y DE LA CONTADURÍA DEL CONGRESO 



ítem 4 — Contaduría del Congreso 



MINISTERIO DE HACIENDA 
Año del Libertador General San Martin 



DECBETO N« 4.934. 



Buenos Aires, 6 de marzo de 1950. 



VISTO que por Decreto N* 2.242 de feeha 6/2/950, se han ordenada los cré- 
ditos del presupuesto para 1950 del Anexo 28 (Congreso Nacional), aprobado por 
la Ley N» 13.558, y CONSIDERANDO: Que los créditos Sancionados por la citada 
Ley para el Honorable Senado y la Contaduría del Congreso, han resultado insu- 
ficientes para atender con eficiencia el cumplimiento de los servicios que tienen 
a su cargo esos organismos, por cuya razón y con el objeto de financiar en parte 
el mayor gasto derivado del funcionamiento de distintas comisiones necesarias 
paTa atender el despacho de los asuntos vinculados con las nuevas Secretarias de 
Estado establecidas por la Constitución Nacional, resulta indispensable reforzar 
las autorizaciones previstas en la Ley número 13.558, para el Anexo 28, en la 
■rana de m$n. 702.991; Que en -el presupuesto para 1950 del citado Anexo no 
existen créditos disponibles que permitan, mediante reajustes, financiar el mayor 
gasto a que se ha hecho referencia, por cuya razón, para tal fin, corresponde 
afectar el erédito adicional autorizado por el artículo 1* de la Ley N» 13.658, en 
base . a la autorización que confiere al Poder Ejecutivo el articulo 7* de la Ley 
K» 12.961; Por ello, 

£1 Presidente de la Nación Argentina, 
v Decreta: ' 

Artículo 1« — Rebájase en la suma da setecientos dos mil novecientos noventa 
\t *» pesos moreda 'nacional (m$n. 702.991), el "Crédito Adicional" autorizado 
I por el articulo 1' de la Ley N» 13.558 e incorpórase dicho importe al Anexo 28 
(Congreso Nacional del presupuesto general para 1950. 

Art. 2° — Por distribución del crédito incorporado por el artículo anterior, 
modifícase en la forma que se indica en las planillas anexas, el Anexo 28 (Congreso 
Nacional), Inciso 1» y 2', ítem 1 (Senado, de la Nación) e ítem 4 (Contaduría 
'del Congreso) del Presupuesto General para el ano 1950, aprobado por la Ley 
i V° 13.558 y ordenado por el Deereto N» 2.242 de fecha 6 de febrero del corriente 
año. 

I Art. 3« — En virtud de las modificaciones dispuestas por el articulo anterior, 
! id Anexo 28 (Congreso Nacional) - Capítulo - I Administración Central, A. Gastos 
p financiar con recursos de Rentas Generales para el ejercicio de 1950, queda fijado 
'0a la suma de treinta y dos millones ciento sesenta y cinco mil novecientos cin- 
cuenta y seis pesos moneda nacional (m$n." 32.165.956), de los cuales veintisiete 
knillines trescientos cincuenta y euatro mil setecientos diez y siete pesos moneda 
' iacional (m$n. 27.354.717), corresponden a "Gastos en Personal" y cuatro millo- 
nes ochocientos _ once mil doscientos treinta y nueve pesos moneda nacional (m(n. 
4.811.239) a "Otros Gastos". 
I Art. 4* — El presente decreto será refrendado por los señores Ministros Seere- 

) taños de Estado en los Departamentos de Hacienda y del Interior. 
i Art. 5» — Comuniqúese, publfquese, dése a la Dirección General del Registro 
I Racional y pase a la Contaduría General de la Nación a sus efectos. 

PERÓN 
Ramón A. Cereijo. — Ángel G. Borlenghí 



PLANILLAS SINTETIZADAS 
ANEXO 28 — CONGRESO NACIONAL 

CAPITULO I — ADMINISTBACION CENTRAL 

A — Gastos a financiar con recursos de Rentas Generales 

INCISO I — GASTOS EN PERSONAL 

ítem 1 — Senado de la Nación 





Crédito anual 


Modificaciones 


Crédito 
definitivo 




500.400 

85.900 
35.768 


+ 

+ 
. 4- 


5.40O ' 

.450 
381 

6.231 

399.991 


505 800 


•) Bonificaciones, suplementos y. otros 


86 350 




36.149 






Total ítem 4 .... 


622.068 


628.299 


• Total Inciso I* . . 


26.954.726 


ST. 354. 717 



INCISO 2 — OTROS GASTOS 
ítem 1 — Senado de la Nación 



V 
i 


Crédito anual 


Modificaciones 


Crédito 
definitivo 


•¿) Bonificaciones, suplementos y otros 


5.321.700 

852.675, 
345.260 


+ 

4- 

-r- 


304.500 

66.975 
22.285 


5.626.200 
919.550 




367.545 






Total ítem 1 ....' 


6.519.535 


+ 


393.760 


'6.913.295 





719.600 
75.000 


4- 
- 4- 

4- 

greso 
4- 
4- 

4- 
4- 


128.400 
168.000 

296.400 

6.600 

6.600 

303.000 

702.991 


848.000 




243.000 






Total ítem 1 : 


944.600 


1.241.000 


' ítem 4 — Cont 


iduría del Con 
71.400 


'" 78000 






Total ítem .4 .... 


75.600 


82.200 


Total Inciso 2» .. 


4.508.239 


4.811.239 


Total Capítulo I-A 


SI. 462. 965 


88.165.956 



PLANILLA ANEXA AL ARTICULO 3» 

ANEXO 28 — CONGRESO NACIONAL . 

CAPITULO I — ADMINISTRACIÓN. CENTRAL 

Gastos a financiar con recursos de Rentas Generales 

INCISO 1 — GASTOS EN PERSONAL 

ítem 1 — Senado de la Nación 



a) Sueldos • ."..... 

e) Bonificaciones, suplementos y otros conceptos 
•) Aporte patronal 



P~~ 



Total ítem 1 



ítem 4 — Contaduría del Congreso 

a) Sueldos - -. ." 

e) Bonificaciones, suplementos y otros ccticeptos análogos 
•) Aporte patronal '• ". 



Total ítem 4 
Total Inciso I« 



INCISO 2 — OTROS GASTOS 
ítem 1 — Senado de la Nación 



a) Gastos generales 

b) Inversiones y reservas 
t) Fondo de Emergencia '. 



Total ítem 1 

ítem 4 — ' Contaduría del Congreso 



a) Gastos generales 

b) Inversiones y reservas 



Total Ítem 4 

Total y Incuso 2« 
Total Capítulo I-A 



5.626.200 
919.550 
367.545 

6.913.295 



«05. 80O 
86.350 
36.14» 

628.299 

27.354.717 



848,000 
243.000 
150.000 

1.241.000 



78.000 
4.200 

" 82.200 

■ 4.811.239 

82.165.956 



PLANILLA ANEXA AL ARTICULO 39 

ANEXO 28 — CONGRESO NACIONAL 

CAPITULO I — ADMINISTRACIÓN CENTRAL 

A. Gastos a financiar con recursos de Rentas Generales 

GASTOS EN PERSONAL 

a • 



Sueldos 



CONCEPTO 



Partidas 
individuales 



,N» de 
cargos 



Importe 
anual 



Dietas 



Otros 
Total . Jornales Conceptos 



Total 



OTROS 
GASTOS 



f 



TOTAL 
GENERAL 

















* 




. 




364 

578 

88 

42 

191 


4.186.200 

5.922.900 

912.600 

505.800 

1.826.400 


1.440.000 
7.584.000 


5.626.200 

18.506.900 

912.600 

605.800 

1.826.400 


225.000 


1.287.095 

2.315.585 

•254.150 

122.499 

772.488 


6.913.295 

15.822.485 

1.166.750 

628.299 

2.823.888 


1.241.000 

1.485.039 

850.000 

82.200 

598.000 

555.000, 


8.154.295 




17.307.524 
2.016.750 




• 710.499 




r. 421. 888 




555.000 






TOTAL I. A 


1.263 


13.353.900 


9.024.000 


22.377.900 


225.000 


4.751.817 


27.354.717 


4.811.239 


32.165.956 










* 


. 


. 









1 
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AUTORIZASE PARA SU EXPLOTACIÓN EL ARRENDAMIENTO DE PREDÍOS MILITARES 



MINISTERIO DE EJERCITO 
Año del Libertador General San Martín 

DECRETO N» 7.904 Bs. As., 18|4¡S0. 

VISTO el expediente N« 25.517|46 cde. 
30 (M. Ej.), lo propuesto por ol M'inistro 
Secretario de Estado de Ejército, y CON- 
SIDERANDO: Que el Ministerio Secreta- 
ria de Estado de Ejército cuenta con cam- 
pos de instrucción que, por tu naturaleza 
■y condiciones, pueden ser explotados por 
particulares, sin desmedro de la propia 
utilización; Quo es conveniente arrendar 
dichos predios; Que a tal efecto debe es* 
"tablecerse las condiciones oi:e regirán 
para el arrendamiento' de dichos prodios, 
como así también do los campos de ma- 
niobras; Que el pliego de condiciones pro- 
puesto ha sido redactado sobre la' base 
de los pliegos aprobado? por Decreto 
Ts T « 36.506, do fecha 26 de noviembre de 
1S48, y requisitos contenidos en el Regla- 
mento de Compraventas; Que para esta- 
blecer la forma de licitar s¿ procederá 
por analogía con lo establecido en el ar- 
tículo 97 del precitado reglamento; Que 
también por analogía con las disposiciones 
del artículo 6? del Reglamento de Com- 
praventas debo autorizarse a) Ministerio 
Secretaría de Estado de Ejército para lle- 
var registros de contratistas para satis- 
facer finalidades propias; Que la Delega- 
ción Fiscalía de Ejército ha intervenido de 
conformidad, según Informe N» 2780¡49; 

El Presidente de la Nación Argentina, 
Decreta: 

Artículo 19 — Autorízase al Ministerio 
Secretaria de Estado de Ejército para 
arrendar aquellos predios que le han sido 
asignados y que, por su naturaleza y con- 
diciones, puedan ser explotados por par- 
ticulares, sin desmedro de la propia utili- 
zación. 

Quedan expresamente excluidos de su 
arrendamiento con fines de pastoreo 
aquellos campos que por la composición 
especial de sus sui-.os, o por otros tac- 
tores, hayan sufrido los efectos de la ero- 
sión eólica o hidrica, presenten médanos, 
dunas o voladores de tieira. 

Aquellos campos íue por las coniiic'o- 
nes intrínsecas de sus suelos o tecnolo- 
gía cultural inndecuada se;m propensos 
a la erosión serán objeto da un estudio 
técnico anterior a la. consideración de 
la solicitud do auteiizacií-n previa, que- 
dando excluido en los mimos ¿1 pastoreo 
de ganado ovino y caprino. 
. Are. 2 ' — En estas contrataciones re- 
girá el siguiente pliego do condiciones: 
Pliego do conuilciones psra el arrenda- 
miento do campos asignados al Ministe- 
rio Secretaría fle Kstatto de KJército . 

Articulo 1« — Llamase a 

pava'contratar, por el término de 

a partir del día ... del mes de . . . de 

19 ... el arrendamiento de; predio 

. ubicado en con una super- 
ficie de hectáreas, con destino a 

la explotación de 

Articulo 2» — El predio mencionado 
recibirá como máximo cabe- 
zas de ganado /. 

, Este artículo rige únicamente para 
contratos de pastoreo. » . 

Articulo 3» — El contrato tendrá ca- 
rácter precario, reservándose la autori- 
dad militar el derecho de utilizar ei cam- 
po arrendado, temporaria, total o par- 
cialmente, en .caso de' serle indispensable 
para sus fines, sin perjuicio de indemni- 
zar los perjuicios que pudiera ocasionar; 
indemnización que ho excederá de la- 
parte proporcional del precio del arren- 
damiento que corresponda a tal ocupa- 
ción. 

Artículo 4» — Queda prohibido al 
arrendatario la cesión del "ontrato_ o la 
sublocación del predio. La presencia de 
cesionarios o lubarrendatarios dará por 
caducado el contrato. 

Asimismo queda expresamente prohi- 
bido ol cambio de destino de la expío- 
j tación o finalidad con que el predio ha 
sido arrendado. La violación de esta 
; prohibición será causa de revocación in- 
mediata del contrato. 

Artículo 5» — El campo se entrega con 
: las mejoras y estado de conservación 
' que se detallan a continuación, compro- 
metiéndose el arrendatario a mantenerlas 
y conservarlas en el estado que se entre- 
gan, salvo deterioro ordinario por acción 

del tiempo y del uso 

Artículo .6» — El arrendatario no hará 
construcciones o trabajos sin previa au- 
torización, i 

Artíiulo 7» — El arrendador dará cum- 
plimiento" a las disposiciones relaciona- 
das con la defensa agrícola. 



«* 
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Artículo S« — El arrendatario dará 
cumplimiento a las disposiciones relacio- 
nadas con la policía animal. 

Artículo 9» — El arrenlatario se com- 
promete a introducir ganado sano, el cual 
será inspeccionado en el moiaento de in- 
gresar al campo; también oerá sometido 
a exámenes periódicos. 

Asimismo, deberá exhibir cuando se le 
requiera, los documentos que justifiquen 
su propiedad sobre el ganado a introdu- 
cir en el predio arrendado, y si lo hiciera 
en representación del propietario, el man- 
dato que así lo justifique. 

Artículo 10 — La falta de cumpli- 
miento -i omisión de cualquiera do las 
obligaciones que contrae el arrendatario . 
dará , derecho a la autoridad militar a 
rescindir el contrato, sin declaración ju- 
dicial previa, pudi3ndo desde ese momen- 
to iniciar las acciones de desalojo y de 
dafios y perjuicios que le asistan. 

Artículo 11 — Podrá concurrir con 
sus propuestas toda versona que acredita 
poseer suficiente solvencia económica, 
y moral divectamente o por intermedio 
do sus representantes legales. 

Los oferentes que acrediten esas con 
diciones deberán presentar su solicitud de 
inscripción en el Registro de Arrendata- 
rios de la Dirección General de Inten- 
dencia del Ejército, quienes una vez ins- 
criptos quedan eximidos de las compro- 
baciones exigidas en el párrafo anterior. 

Artículo 12 — Las ofertas se recibirán 

en 

hasta el día ....' de 

de 19 a las 

horas, dentro del sobre adjunto, perfecta- 
mente cerrado, no debiendo contener nin- 
gún sello o Bofial que pueda individuali- 
zar al remitente. 

Eñ el sobre deberán indicar los prepo- 
tentes, en forma destacttda, el número 
y objeto del llamado y la fecha fijada 
para eu apertura. 

Las ofertas serán hechas, por cada 
concepto del llamado a licitación, tan- 
signando ios precios de cade uno y el 
importe general de la propuesta, canti- 
dad . esta ultima que deberá . repetirse 
en letras al pie de ¡a misma, firmándola 
de conformidad. 

Ixcepeionalmente, >oc!r&» aceptarse el 
pago en especies, cuando las producidas 
sean aplicables al abastecimiento del 
Ejército, y en tales casos, si hubiere de- 
ficiencias de producción, el locador se 
comprometo a abonar en efectivo la 
parte no cubierta en especies. Sólo se 
tomarán en consideración las propues- 
tas que hubieran sido presentadas hasta 
el instante de la apertura. 

Se procederá de Inmediato a la aper- 
tura de sobres, labrándose acta que 
será firmada por todos los asistentes que 
lo deseen. 

' Una vez abierto el primer sobre no 
se admitirá ninguna propuesta ni mo- 
dificaciones de las presentadas. 

Articulo 13. — Las propuestas, bien 
entendido que se trata de las ofertas 
de los proponentes con exclusión de este 
pliego de condiciones, llevarán sellado 
nacional de dos pesos moneda nacio- 
nal ($ 2. — m|n.) por cada cincuenta 
líneas de quince centímetros (una foja) 
o fracción, cuando correspondan a licita- 
ciones públicas. En los demás casos las 
propuestas no llevan sellado. 

Articulo 14. — Tratándose de licita- 
clones públicas, juntamente con la pro- 
puesta, deberá presentarse la garantía 
de la oferta por una suma equivalente» 
al 1 % (uno por ciento) del monto total 
.de la propuesta cuando ésta exceda de 
diez mil pesos moneda nacional (pe- 
sos 10.000. — m¡n.).. 

Dicha garantía puede constituirse en 
una de las siguientes formas: 

a) En efectivo; 

b) En títulos de la deuda pública, bo-' 
.nos del Tesoro emitidos por el Es- 
tado, bonos hipotecarios a cargo del 
Banco Central o cualquier otro va- 
lor similar de la Nación o do las 
provincias; 

c) Fianza bancarla o de otra natu- 
raleza a satisfacción da ?a depen- 
dencia licitante; 

d) Pagaré en formularlo oficial que 



' se- facilitará en la dependencia li- 
citante, suscripto por quienes ten- 
gan el uso de la razón social o 
actúen con poderes suficientes. 

Estos pagarés están exentos del 
pago del sellado de ley, de con- 
formidad con lo dispuesto por el 
artículo 3 05 de la Ley de Im- 
' puesto de Sellos N« 12.922. 
El oferente o adjudicatario que diera 
un pagare en garantía queaa ooügado 
a Jevantarlo a su sola presentación y 
renuncia a opc.ner cualquier excepción, 
en caso de que se le inicie acción por 
cobro del documento suscripto; y se 
obliga a que cualquier reclamo que 
desee intentar lo entablara por la vía 
correspondiente, luego de su abono. 

SI el oferente formulara dos o más 
propuestas el monto de la garantía se 
calculará teniendo en cuenta la pro- 
puesta de mayor importe. 

Articulo 16. — Las propuestas que se 
presenten en licitaciones privadas, con- 
cursos de precios y contrataciones di- 
rectas no llevan garantías. 

Artículo 16. — Todo proponente se 
obliga a mantener su oferta por el tér- 
mino de 60 (sesenta) días hábiles a con- 
tar desde la fecha de apertura de las 
propuestas; plazo dentro del cual se efec- 
tuará la adjudicación o rechazo de las 
ofertas. 

Articulo 17. — La autoridad militar 
se reserva el derecho de rechazar todas 
o partes de la propuestas, asi como de 
aceptar la o las ofertas que se tengan 
por más convenientes. 

Artículo 18. — La propuesta de adju- 
dicación que realice la dependencia lici- 
tante, se comunicará al presunto adju- 
dicatario por pieza certificada con aviso 
de retorno o telegrama colacionado, de- 
biendo entenderse que esta comunica- 
ción es de mero carácter Informativo y 
al sólo efecto de que el mismo pueda 
adoptar las previsiones que estime nece- 
sarias para el ulterior cumplimiento de 
las obligaciones que genere la acepta- 
ción definitiva -le su propuesta. 

Artículo 18. 4— La adjudicación defi- 
nitiva se notificará 11 adjudieatano en 
la forma determinada en el ar'.ículo an- 
terior con cuyo requisito quedará for- 
malizado el contrato con la dependencia 
licitante y en las condiciones de este 
pliego; no aceptándose al juicio de arbi- 
tros o amigable 3 componedores para di- 
rimir, Jas divergencias que se suscitaren 
con motivo de su Interpretación o eje- 
cución. 

Artículo 20. — Las adjudicaciones 
que excedan a diez mil pesos moneda 
nacional ($ IO.iOO. — 'm¡n.) serán anan- 
zadas con una .gagrantfa equivalente al 
5 % (cinco porj ciento) del monto t'.tal 
de las mismas, y se constituirán, a elec- 
ción del proponente, en cualquiera de 
las formas establecidas en el arUcuio 14. 

Artículo 21. — El paso se hará en 
la oficina de. j dminUtraclón de la de- 
pendencia licitante y por adelanta Jo del 
día 1» al 5 de cada período (mes. bimes- 
tre, trimestre, semjstre) o por el total, 
previamente a la ejecución del contra- 
to, cuando se convenga el pago ae una 
sola vez. 

Articulo 22. ■— Para tcd'.s ios es-ectop 
judiciales y ex ;rajudiciales, el arrenda- 
dor (Dirección General de Intendencia 
del Ejército) co istituye, domicilio legal en 
la Ciudad de Buenos Aire3, puaiendo 
el arrendatario fijar como tai, su domi- 
cilio real o el que constituya en la ci- 
tada ciudad. 

Artículo 23. — Sin perjuicio de la 
penalidad establecida en el artículo 10, 
los arrendatarios que no cumplan con 
sus oblaciones contractuales serán pa- 
sibles de las siguientes penalidades: 

a) Pérdida Je la garantía ^el 5 % 
(cinco pe r ciento) cuando se hu- 
biere constituido o del importe re- 
sultante de apilcar dicho porcen- 
taje sobe el total adjudicado, 
cualquiera sea el importe do tal 
adjudicación, cargo por el cual se 
intimará ¡extrajudicblrnente al ad- 
judicatario para su pago, que de- 
berá satisfacer en el tarmino de 



ocho días, a partir de la fecha en 
que se le notifique la int'maclón; 

b) Apercibim'ento, suspcus.ón o elimi- 
nación del Registro de Arrendata- 
rios de la Dirección General do 
Intendencia del Ejérc-Uo. 

Artículo 24. — Todo cuanto no es:$ 
previsto en este pliego de condiciones 
se regirá por el Reglamento de Compra- 
ventas y disposiciones legales y regla- 
mentarias vigentes. 

PROPUESTA 
De conformidad cen las cláusulas do 
este pliego de condiciones y ob..sardo 

(me o nosj a su exacto 

cumplimiento . • • • (ofrez. o u 

ofrecemos) por la concesión de la ex- 
plotación ...., 



desde el día de de 19 ... , 

hasta el día .... de de J 9 . . . . 

la suma total de $ m|n , 



tras), abonándola 



(. 



(en números y,le- 



• (por mes, blm -.-ti e. 

trimestre, semestre o do una tola ViZ.) 



Domicilio real 

Referencias: (A llenar por quienes no 
se hallen inscriptos en el Re.ls.io ¿e 
Arrendatarios de la Dirección General 
de Intendencia del Ejército). 

Bancnrias '. 

Comerciales . . 



Policiales. Cédule. de identidad X*. 
expedida por la Policía de 



Garantía: Agreg ...... (o ó araoij on 

concepto de garantía •. 



Lugar y fe?ha 
Firma del proponoute 



Firma de la autoridad militar 
que aprueba la licitación. 
Importante. (Anotar a máquina o ron 
letra clara). 

Razón social o nombre 

Domicilio real 

Teléfono '. 

húmero de ínscripciCii. en el RegL-tro de 
Arrendatarios de la Dirección General 

de Intendencia del Ejército 

(1) A llenar totalmente por el propo- . 
nente. 

Art. 3» — La determinación de la 
forma de licitar aplicable dependerá, 
del importe anual que se prevé recau- 
dar, de acuerdo CGa los montos estable- 
cidos en la Ley c"e Contabilidad nume- 
ro 12.961 y Reglamentación jurisdiccio- 
na¡ del articulo 48 de la mencionada ley. 

Art. -3« — Los fondos que se reanuden . 
se acreditarán a la cuenta especial "Di- 
rección General de Intendencia - Pro- 
ducido de Campos de Maniobras y Alqui- 
leres" - Presupuesto General de la Na- 
ción para 1950 - Anexo N» 19 - B - ítem 7 
- y a las cuentas qta en ejercicios si- 
guientes determine el Poder Ejecutivo. 

Art. 5? — Autorizase al Ministerio Se- 
cretaría de Estado de Ejército para lle- 
var un registro de arrendatarios y otro 
de concesionarios de cantina, cine, pelu- 
quería y otros servicios y de comprado- 
res de rezagos, d-e residuos de rancho y 
de estiércol, en forma similar a la es- 
tablecida para el Registro de Proveedo- 
res del Estado, por el Reglamento de 
Compraventas, aprobado por Decreto nú- 
mero 36.,506|48 (anexo B.M.P. 1.559). 

Art. 6? — Comuniqúese, publiques^ en 
Boletín Militar Público tome noto ''la 
Contaduría General de la Kacióu ;> archí- 
vese en el Cuartel Maestre Geij>ral del 
Ejército (D. G. Int.). 

PERÓN V 

Franklin Lucero 
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MINISTERIO DE ASUNTOS TÉCNICOS 

DECRETOS SINTETIZADOS 

Año del Libertador General San Martín 

jt.896 — Buenos Aires, 18 de abril de 1950 

MULTAS 

m$n. 1.000. — a: la firma Sociedad Anó- 
nima .Industrial y Comercial Fábrica 
Argentina de Alpargatas, representada 
por Roberto Fraser Bottrng, Expedien- 
tes Nros. 13.786 M.A.T. y 12.061 P.F.; 
la firma Compañía de Industrias Argen- 
tinas, de Buenos Aires S. A^ represen- 
tada por Juan Enriqne Markran, Ex- 
pedientes Nros. 21.763 MAT. y 4.809 
P.F.; la firma Golfieri, Ruano y Cía., 
• representada por Osear Antonio Yaz, 
Exptes. Nros. 26.774 M.A.T. y 10.286 
• PJ,; m$n. 50O. — a: la Sucesión Dañ- 
.teL, representada por-Pedro Ramón Dan - 
.tel. Expíes. Nros. 23.688. M.A.T. y 7,010 
. PJ.; . al Frigorífico Zuccarello, ■ repre- 
sentada, par José Zuecarello, .Expedien- 
. tes Nros. 23.688 MA.T. y 7.016 PJ.; 
a la Cervecería Bieckert S. A., repre- 
' sentada por' José Luis Fernandez, Ex- 
pedientes Nros. 23.688 MA.T. y 7.016 
PJ.; Bonifacia Domínguez Vda. de 
García, Exptes. Nros. 23.688 MAT. y 
T.016 P.F.; la firma Corees y Cía. re- 
presentada por Alberto Gino Mario 
Greco, Exptes. Nros. 25.790 MA.T. y 
8.917 PJ.; la firma 8. A. Bodegas y 
Viñedos Ángel Furlotti Ltda., represen- 
- tada por Horacio Felipe Zanelíi, Ex- 
pedientes Nros. 25.790 MAT. y 8517 
PJ.; a la firma Bodegas y Viñedos Do- 
mingo L. Bombal, representada por 
Domingo L. Bombal, Exptes. números 
25.790 MA.T. y 8.917 P.F.; Torino A. 
Baranzelli, Exptes. Nros. 26.203 MA.T. 
'i 9.243 PJ.; Emilio Nicolás Hermene- 
gildo Vose, Exptes. Nros. 26.208 M.A.T. 
y 9.243 P.F.; a la firma José Paradela 
e Hijos, representada por Raúl Paradela,- 
Exptes. Nros. 26.241 MA.T. y 7.030 
PJ.; Ana Tabachnik de Horen, Ex^ 
podientes Nros. 26.356 MAT. y 9.718 
PJ.; Manuel Bilbao, Exptes números 
26.578 M.A.T. y 9.807 P.F.; la firma 
Canal, Magne y Vázquez, representada 
por Enrique Mague, Exptes. números 
.26.609 MA.T. y 10.125 P.F.; Jacobo 
Farji, Exptes. Nros. 26.690 MA.T. y 
10.001 P. F.j Antonio García. Expedien- 
tes Nros. 26.792 M.A.T. y 7.979 PJ.; 
Fortunato Américo Vianoli, Expedientes 
Nros. 26.821 M.A.T. y 10.126 P.F.; la 
firma Mazzalupo Hnos., representada 
- por José María Mazzalupo, Expedientes 
Nros. 26.906 M.A.T. y 8.445 P.F.; la 
firma Reyes Hnos., representada por 
Rafael Wenceslao Beyes, Exptes. nú- 
meros 28.196 MAT. y 9.070 PJ.; Ge- 
naro Martín, Exptes. Nros. 27.302 M 
' A.T. y 7.981 P.F.; Antonio Seminara. 
Exptes. Nros. 27.314 M.A.T. y 9.79'2 
■ PJ.; la- firma Lorenzo y Contó, fe- 
. presentada .por Jesús Couto, Expedien- 
. tes Nros. 27.394 . MAT. y S.638 P.F.; 
Francisco Amadeo Bonzo, Expedientes 
Nros. 27.590 MA.T. y 9.975 P.F.; Ma- 
tías Martínez, Exptes. Nros. 27.877 
MAT. y «.935 P.F.; la firma García, 
Sánchez y Torado, representada por 
Diego Antonio Sánchez, Exptes. núme- 
ros 27.897 MA.T. y 10.165 PJ.; la 
firma Domínguez e Hijo, representada 
por Julio Pascua) Domínguez, Expedien- 
tes Nros. 27.904 MA.T. y 10.391 P.F.; 
Escolástico Burén, Exptes. números 
28.303 MAT. y 9.636 P.F., y Baiael 
Guido Grissanti, Exptes. Nios. 28.561 
MA.T. y 10.791 PJ.; de mfn. 300.— 
a: Josefino Salgado, Exptes. números 
. «4.706 MAT. y 8.141 P.F.; Juan Lo- 
«ica, Exptes. Nros. 25.876 MAT. y 
8.257 P.F.; Armando Galiano, Expedien- 
tes Nros. 25.885 MA.T. y 6.751 P.F.; 
Tadashi Nakamura, Exptes. . números 
26.236 MA.T. y 9.599 PJ.; José Fran- 
jeo Eeeira, Exptes. Nros. 261242 
MCA.T. y 7.112 P.F.; Luis Tomás Cruz, 
Exptes. Nros. 2o^285 MA.T. y 6.744 
P.F.; Joaquín Norberto Vázquez, Expe- 
dientes Nros. 26.294 MAT. y 8.341 
PJ.; Germán Andrés Lojo, Exptes. nú- 
meros 26.321 MAT. y 9.178 P.F.; Sa- 
muel Diner, Exptes. Nros. 26.564 MA.T. 
y 9.705 P.F.; Isauro Vázquez, Expe- 
dientes Nros. 26.575 M.A.T. y 9.766 
PJ.; Leonardo Siciliano, Exptes. nú- 
meros 26^583 M.A.T. y 9.868 P.F.; Luis 
Bruni, Expíes. ' Nros. 26.677 MAT. y 
9.485 P.F.; Carlos Goldemberg, Expe- 
dientes Nros. 26.774 MA.T. y 10.286 
PJ.; Luis. Zapponi, Exptes. números 
«6.805 M.A.T. y 9.648 PJ.; Manuel Da 
Silva Cunha, Exptes. Nros. 26.879 M 
Á.T. y 8.738 P.F.; Mauricio Duran, Ex- 
pedientes Nros. 26507 MA.T. y 8.798 



P.F.-; Sergio María Torviso, Expedien 
teB Nros. 27.066 M.A.T."y 9.193 P.F.; 
Enrique Di Costanzo, Exptes. números 
27.129 MA.T. y 272 P.F.; Arturo Pie- 
roni, Exptes. Nros. 27J55 M.A.T. y 
8.475 P.F.; Mauricio Salamanco, Ex- 
pedientes Nros. 27.179 M.A.T. y 10.068 
P.F.; Antonio Faeciolo, Exptes. números 
27.278 MA.T. y 270 P.F.; Pablo Biain, 
Exptes. Nros.. 27.301 MA.T. y 7.980 
' P.F.; la firma Dnrafiy y Castiñeira, re- 
presentada por Pedro Durany, Expedien- 
tes Nros. 27.395 MAT. y 9.672 P.F.; 
la firma Lagozzi Hnos. y Blanco, re- 
presentada por Eduardo Raúl Laguzzi, 
Exptes. Nros. 27.499 MAT. y 9.835 
PJ.; Pablo Tatangelo, Exptes. núme- 
ros 27.673 MAT. y 5-205 PJ.; Fran 
cisco Manuel Rodríguez, Exptes. núme- 
ros 27.684 MA.T. y 9.771 PJ.; la fir- 
ma Sánchez y Vizcaíno, representada 
por Luis María Sánchez, Exptes. nú- 
meros 27.918 M.A.T. y 10.897 PJ.j 
América Rafaela Auletta de Paura, 
Exptes. Nros. 27.900 MA.T. y 7.492 
PJ.; Manuel Juan Joaquín, Exptes. nú- 
meros 27562 MA.T. y 7.975 PJ".; la 
firma Arrizabalaga Hnos., representada 
por Roberto Martín Arrizabalaga, Ex- 
pedientes Nros. 28.195 M.A.T. y 9.068 
P.F., y a Alfredo Vázquez, Exptes. nú- 
meros 25.850 M.Í.T. y 8.772 P.F.; de 
m$n. 200. — a: Juan Antonio Aulita, 
Exptes. Nros. 25.937 MA.T. y 9.110 
PJ".; Pedro Prassolo, Exptes. números 
26.284 MAT. y 6.542 P.F.; Andrés 
Deprati, Exptes. Nros. 26.286 MA.T. 
y 6.750 PJ.; Atilio Albino Arlstodemo 
Ciementoni, Exptes. Nros. 26.752 M.A.T. 
y 9.263 P.F.; Pablo José Ferrario, Ex- 
pedientes Nros. 27.157 M.A.T. y 8.565 
PJ.; la firma Flores Hnos., represen- 
tada por Manuel Flores, Exptes. núme- 
ros 27.181 MAT. y 10.128 PJ.; la fir- 
ma Servetti y Casado, representada por 
Aniceto Marcelo Casado, Exptes. núme- 
ros 27.880 MA.T. y 9.334 PJ.; Rosen- 
do Celestino García, Exptes. números 
27557 M.A.T. y 6.748 P.F.; de m$n. 
100. — a: la firma Dufour Hnos., re- 
presentada, por Andrés Claudio Lucas 
Dufour, Exptes. Nros. 27.383 MAT. y 
8.797 P.F.; Antonio Natalio Ratti, Ex- 
pedientes Nros. 27.573 MA.T. y 9.613 
P.F.; Italiano Zubini, Exptes. números 
27v574 MAT. y 9.634 PJ.; Francisco 
Putruele, Exptes. Nros. 27.701 MA.T. 
y 10.797 PJ.; la firma Carreira y Po- 
rro, representada por Lorenzo Porro, 
Exptes. ,Nros. 27.888 MA.T. y 9.974 
P.F., y a la firma F. Di Claudio y 
Hno., representada poT Juan Di Claudio, 
Exptes. Nros. 28.291 MAT. y 9J202 
P.F.; y de m$n. 50. — a: Luisa Depaoli 
de Defelippi, Exptes. Nros. 25.833 
MAT. y 8.296 P.F. 
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m*n. 4.000. — a Salvador Mortigliengo; 
m$n. 3.000.— a la firma Batti y Ta- 
chini, representada por Héctor J. Satti 
y a César Pentolini; mín. 2.000. — a 

' la firma Cooperativa Agrícola Ganade- 
ra y Caja Regional de Préstamos y 
Ahorros Limitada, representada por 
Andrés Ares Otero y a la firma Lari- 
guet Hermanas y Cía., representada por 

, César J. Lariguet; m$n. 500 — a Luis 
F. Zelaschi y a Miguel Mortigliengo, 

•. y mfn. 300. — a Anácleto Tejera; y 
sobresee» definitivamente a la firma 
Colombo Hermanos y , Compañía, repre- 
sentada por Deíendente Colombo. 



SOBRESEIMIENTOS 

Definitivamente el expediente, en cuan- 
to a las firmas: "Pichat C.I.F.A., S. 
R. L. '/', representada por Francisco Fer- 
nández; "García Laplaza S. R. L.", 
representada por Antonio García; "Que- 
ro Hnos. S. R. L.", representada por 
José Quero; "Isidoro Gazzola e Hijos 
S. R. L.", representada por Armando 
Roberto Gazzola; "Sociedad Anónima 
Compañía Azucarera Tucumana", re- 
presentada por Tito Lucrecio Arata; 
"Sociedad Anónima Compañía Datro- 
ductora de Buenos Aires", representa- 
da por Alberto Ernesto Teodoro De Ba- 
ry Tornquist. 

ABSOLUCIONES 

De culpa y cargo a las firmas: "Simón 
". PadrÓs y Cía.", representada por Juan 
Simón Padres; ' ' Compañía Comercial, 
Industrial, Inmobiliaria y Financiera, 
Coazur S. A.", representada por Hugo 
Abraham Grumbach; "8. A. Comercial 
y Financiera Garovaglio y Zorraqnín 
Ltda.", representada por Douglas Car- 
dew Norman; "Sáenz Briones y Cía.", 
representada por Juan Domingo Barre- 
nechea; "La Arrocera Argentina, Fru- 
gone y Prevé Ltda.", representada por 
Miguel Ángel Lauletta; "Arrocera Pla- 
tense S. A. de Productos Alimenticios", 
representada' por Luis Barbieri; "Lengs 
Robería y Cía. 8. A.", representada por 
Julio Enrique Lloret; "Livio Carne valí 
e Hijo 8. R. L." representada por Ro- 
dolfo Riviere; "Café Bonafide 8. A.", 
representada por Ernesto Oppenheimer; 
"Soler y Cía.", representada por Gui- 
llermo Pcttini; "Guillermo Johnston y 
Cía. Ltda. S. A. Litroductora", repre-: 
sentada por César Vicente Ferrari; 
"Molinos Río de la Plata S. A.", re- 
presentada por Amadeo Luis Frigerio; 
"Leaeh's Argentino Estáte* Ltda.", 
representada por Kart Erik 'Willemves; 
"Ledesma Sugar Estates and Refining 
Co. íída.", representada por Luis Juan 
Vicente García; "Ñongues Hermanos 
Ltda.", representada por J"uan Carlos 
Isaías Antonio Ñongues; "Benito Rag- 
gio y Cía. 8. R. L.", representada por 
Arturo Celatto, Farid Chiyad Hakim y 
Camilo Rodríguez. 



Año del Libertador General San Martín 
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m$n. 5.000. — a Salomón Maman. 



Año del Libertador General San Martín 

7.893 — Buenos Aires, 18 de abril de 1950 

MULTAS 

De m$o. 1.000.— a la firma "Viuda de 
Bolis e Hijos", representada por Osear 
Enrique Bolis; a la firma "Compañía 
de Productos Agrícolas S. A.", repre- 
sentada por Blas José Pizzorno y a la 
firma "Cafó Paulista S. B. L.", re- 
• presentada por Enrique Jorge Alvez de 
Lima; de m$n.- 500. — a la firma " Ca- 
simiro Polledo Sociedad Anónima Co- 
mercial, Industrial e Inmobiliaria ", re- 
presentada por Francisco Adolfo Po- 
lledo. 



Año del Libertador General San Ma,rHn 

7.894 — Buenos Aires, 18 de abril de 1950 

MULTAS 

De m$n. 1.000. — a cada uno de los 
siguientes infractores: José Pertile y 
a la ex razón social Pertile Hnos. y 
Lista, representada por José Pertile. 
— - Irnpónese la sanción de 3 días de 
arresto a José Pertile, computables con 
' los de detención sufridos en virtud -del 
procedimiento policial. 



Año del Libertador General San Martín 

7.895 —, Buenos Aires, 18 de abril de 1950 

MULTAS 

1 . '. 

De m$n. 5.000. — a cada wat: de los 
siguientes inculpados: Juan Bonifacio 
D ' Alessandro, Emilio Víctor García y 
a la firma Mercante y Cía., represen- 
tada por Armando Puppo. 

ARRESTOS 

De 60 días a Daniel Conejero; de 40 
días a Emilio Víctor García, a Juan 
Bonifacio D 'Alessandro y a Juan Bar- 
noza Báez, y de 20 días a Santiago 
Maria Peralta, Clemente Luciano Fer- 
nández, a Máximo Exequiel Correa Gó- 
mez, Edmundo Miguel Márquez^ Héc- 
tor Julio Carlos Gregorio Noel, Francis- 
co Armando Palacio, Félix - Mario Ca- 
yetano Cattáneo, Alfredo Emilio BirouB, 
Juan Ernesto Goffre, J"uan Enrique 
Goffre, Armando Puppo y a Enrique 
Badesich. — Sobreséese provisionalmen- 
te en lo que respeeta al inculpado Di 
Blasi hasta tanto se reúnan nuevos 
elementos de juicio u «paro la pres- 
■ cripción. — Manténgase la causa abier- 
ta contra los inculpados Juan Getar, 
Gunnard Bosta d y Santiago Abriatta, 
hasta que los mismos sean habidos u 
opere el término de prescripción. — 
Prosígase el procedimiento contra la 
firma "T.Y.E.L." establecida con ca- 
lera en la calle Colón 944 de Avella- 
neda, hasta determinar la responsabili- 
dad de la misma 
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MULTAS 

De m$D. 500> — a Modesto González, 
Exptes. Nros. 27.665 M.A.T. y 243 P.F.; 
m$n. 300. — a Nisim Jaiat, Exptes. nú- 
meros 26.757 MA.T. y 9.714 P.F.; a 
José Boituza, Exptes. . Nros. 26.771 
M.A.T. y 10.174 P.F.; a Tehuda Meyer 
Brandszfigel, Exptes. Nros. 26.814 M.A. 
T. y 9556 P.F.; la firma Menéndez y 
Peláez, representada por José María 
Menéndez González, Exptes. números 
26522 M.A.T. y. 9.711 P.F.; a Adolfo 
García, Exptes'. Nros.' 26534 M.A.T. y 
9.923 PJ.; la firma Virgilio Rinaldi a 
Hijos, representada per Carlos Alberto 
Pisani, Exptes. Nros. 2G557 M.A.T. y 
10.179 P.F?; la firma Bazarra y Cha- 
parrotti Hnos., representada por • José 
María Bazarra, Exptes. Nros: 27.044 
M.A.T. y 9.932 P.F.; a José Héctor 
Pinola, Exptes. Nros. 27.071 M.A.T. y 
9.957 PJ.; la firma Gonca'.ves Hnos., 
representada por José Goncalvez, Ex- 
pedientes Nros. 27.072 MA.T. y 9562 
P.F.; a Wladimiro Czonobaj. Expedien- ' ' 
tes Nros. 27.073 M.A.T. y 10.114 PJ.; 
a Alejandro Ganoa, Exptes. números 
27.248 MA.T. y 9.765 P.F.; a Alfredo 
Héctor Atiénza, Exptes. Nros. ' 27.249 
MA.T. y 9.893 P.F.; a José Santamaría, 

, Exptes. Nros. 27.250 M.A.T. " y . 9563 
PJ.; la firma Justa Fernández de Pas- 
cual, representada por Ruperto Pascual, 
Exptes. Nros. 27.315 -M.A.T. y 10.039 , 
PJ.; a Marcos Milieevieh, Expedientes 
Nros. 27.321 MA.T. y 10.117 PJ.; a 
Osvaldo Pedro Harboure, Exptes. nú- 
meros 27.354 MA.T. y 11.079 PJ.; la 
firma José Aprile e Hijos, representada 
por José Aprile; Exptes. Nros. 27.399 
M.A.T. y 9.876 P.F.; a Bernardo Po- 
mar, Exptes. Nros. 27.400 M.A.T. y 
9.892 P.F,; la' firma Barros, García y 
Bidart, representada por' Bautista- Bi- 
dart, Exptes. Nros. 27.401 M.A.T. y 
9.913 PJ.; a Mauricio Feldstein, Ex' 
podientes Nros. 27.402 MA.T. y 9,967 
PJ.; a Domingo Juan Traverso, Expe- 
dientes Nros. 27.405 MA.T. y 10,181 
PJ.; la firma Fabi Hnos., representa- 
da por Julio Armando Rubén Fabi, Ex- 
pedientes Nros. 27.409 MA.T. y 10.449 
PJ.; la firma Giménez, Piñeiro y Gi- 
ménez, representada por Segundo .Gi- 
ménez, Exptes. Nros. 27.506 M.A.T. y 

, 9.935 PJ.; la firma ' Donof rio Hnos., 
representada por Epifanio Rizzone, Ex- 
pedientes NrOB. 27.507 MA.T. y 9.936 
PJ.; la firma Fansto Bailan o y Cía., 
representada por Marino Velazco, Ex- 
pedientes Nros. 27.516 MA.T. y 11.225 

. PJ.; la firma Di Fiori y Amitrano, 
representada por Alberto Ricciardi, Ex- 
pedientes Nros. 27.528 MA.T. y 10.779 
PJ.; la firma Porto, Mannoli y Cía., 
representada por Juan Antonio Gastón, 
Exptes. Nros. '27.535 M.A.T. y 11.078 
PJ.; la firma Pironi y Núñez, repre- 
sentada por Antonio Núfiez, .Expedien- 
tes Nros. 27.537 M.A.T. y 11.223 PJ; 
a Roberto Hosenbalg, Exptes. números 
27.575 MA.T. y 9.723 PJ.; a Héctor 

- Marcos ■ Vallo ; representado por Raúl 
Canuto Vallo, ^Exptes. Nros. 27.576 
1J.A.T. y 9.751 PJ.; a Victorio Flo- 
rencio Andrés, Espíes. Nros. 27.577 
M.A.T. y 9.755 PJ; a Horacio Gonzá- 
lez Cuesta, Exptes. Nros. 27.580 M.A.T. 

. y 9.871 PJ.; a Norberto López Moreira, 
Expíes.' Nros. 27.532 M.A.T. y 9.890 
PJ; a Marek Germán Kauf, Expedien- 
tes Nros. 27.583 M.A.T. y 3.898 P.F.; 
a Miguel Alberto Lazárraga, Expedien* 
tes Nros. 27.586 M.A.T. y 9.954 PJ.; 
a Alfredo Regidor, Exptes. Nros. 27.587 
MA.T. y 9.955 PJ.;. a Juan Francisco 

• Boragina, Exptes. Nros. 27.588 M.A.T, 
y 9.959 PJ.; la firma Anido y Quinta-, 
na, representada por Constantino Quin-i 
tana, Exptes. Nros. . 27.596 M.A.T. y 
10.175 PJ.; la firma Di Fiori y Ami-' 

. trano, representada por Alberto Juan 
Ricciani, Exptes. Nros. 27.652 M.A.T. 
y 11.157 PJ.; m$n. 250 — a Fortunato 
Herrera, Exptes. Nros. 26.827 MA.T. 

. y 10.425 PJ.; mfn. 200.— a Demetrio 
Spiraquis, Exptes. Nros. 26.763 M.A.T. 
y 9.870 P.F.; la firma Goenaga y Fiot-. 
to, representada por Luis Alberto Fiot- 
to, Expíes. Nros. 26573 MA.T. y 10.453 
PJ.; a Aníbal Abelairas, Exptes. nú- 
meros 27.177 MA.T. y 9538 P.F.; a 
María Alalu de Córdova, Exptes. nú j 
meros 27.180 MA.T. y 10.113 J.F.; a 
Rubén Sekzer, Exptes.. Nros. 27.397 
MA.T. y 9.750 PJ.; a Pedio Dri, Ex- 
pedientes Nros. 27.398 MA.T. y 9.872 
P.F., y a Luis Maria Garibaldi, Expe- 
dientes Nros. 27.578 M.A.T. y 9.887 P.F. 
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MODIFICASE EL PRESUPUESTO DE OBRAS SANITARIAS DE I A NACIÓN 



MINISTERIO DE OBBAS PUBLICAS 
Año del Libertador General San Martin 
DECRETO N» 5.508. — Bs. As., 1413[50. 
VISTO el Expediente N» 28.424;49, por 
el que la Administración General de 
Obras Sanitarias de la Nación solicita la 
aprobación del ajuste de su presupuesto 
'de gastos y recursos para el año 1950, y 
CONSIDERANDO:- Qno la incorporación 
de los nuev03 servicios de provisión de 
agua a las localidades de Gálvex y San 
Lorenzo, de la provincia de Santa Fe, y 
los do agua y cloacas en Embalse do 
Río III, de la provincia de Córdoba, 
requiere la autorización de los créditos 
que permitan su funcionamiento; Que 
\oa precios mínimos de venta de energía 
eléctrica en todo el territorio del país, 
establecidos por el Decreto N» 16.437J49, 
obliga a reforzar en forma adecuada las 
respectivas autorizaciones dada la forma 
en que inciden dichos aumentos en los 
costos de explotación de les servicios quo 
presta la citada Administración; Que 
asimismo Jos aumentos fijados por los 
■Decretos N» 1.863[49 y 1.8C4[49 para las 
'comunicaciones telefónicas y postales, Tes- 
! pectivamentó, no han sido previstos en 
¡las autorizaciones aprobadas por la Ley 
¡iúmero 13.553; Que por el Superior 
', Acuerdo N» 3.8S3¡49, so hacen extensivos 
| los beneficios del sueldo mínimo al per- 
.«onal do la Administración Nacional cuja 
j única retribución consiste en una remu- 
neración a comisión, por cuyo motivo es 
necesario incorporar los correspondientes 



créditos; Que también es imprescindible 
prever los créditos, para el pago de las 
primas del seguro obligatorio de automo- 
tores oficiales . a la Caja Nacional de 
Ahorro Postal, ' tal como lo -establece el 
artículo 9» del Decreto N? 12.369(49; 
Que so incorpora a este ajuste del pre- 
supuesto do la citada Repartición el nue- 
vo servicio "Trabajos ?\o Servicios Re- 
queridos por Torceros", cuya ejecución 
y atención ha sido confiada a la misma, 
realizándose su financiación mediante el 
ingreso do los importes respectivos que 
efectúan los propios interesados; Quo 
los aumentos cuya aprobación se solicita 
obedecen fundamentalmente a la cons- 
tante ampliación de los servicios que 
presta la nombrada Administración en la 
Capital Federal como así también ea el 
interior del país, -en los que- inciden en 
forma preponderante la elevación del 
costo de los materiales, combustibles y 
energía eléctrica; Que paralelamente con 
el aumento do sus gastos, la Adminis- 
tración General do' Obras Sanitarias de 
la Nación estima un acrecentamiento de 
los recursos propios previstos para el año 
1950, como consecuencia de la3 nuevas 
valuaciones que se están practicando^ y 
la inclusión y ampliación' de los servicios 
que presta; Que con posterioridad a la 
elevación de su presupuesto de gastos y 
recursos para el ejercicio de 1950 ha sido 
sancionada por el Honorable Congreso la 
Ley 13.577 Orgánica para la Adminis- 
tración General de Obras Sanitarias de 



la Nación; Que la citada ley asigna a 
la Repartición mencionada funciones para 
cuya observancia se hace necesario ade- 
cuar los créditos de su presupuesto de 
gastos paja el corriente año, en la medi- 
da de las necesidades de sus propios 
Servicios; Que asimismo la mencionada 
Ley N» 13.577 ha previsto la manera de 
financiar las mayores ' obligaciones ori- 
ginadas por el cumplimiento de la mis- 
ma," como son la atención de los nume- 
rosos servieios gratuitos para las locali- 
dades de escasa población acogidas al 
régimen de/la Ley N? 12.140 (art. 11) 
¡como asi también la aplicación de tarifas 
de fomento en la mayor parte dé los 
distritos del interior de la República, 
cuya escasa densidad demográfica- hace 
que dichas localidades resulten, de limi- 
tada capacidad retributiva; Que el ar : 
tículo 19, penúltimo apartado,' de 'la' Ley 
número 13.577 contempla la solución fi- 
nanciera' para el caso de que los recursos 
propios no alcanzaran a cubrir loa egre- 
sos del ejercicio por concepto de gastos 
de explotación de Obras Sanitarias; Que 
como consecuencia de lo expresado en los 
considerandos que anteceden es menester 
modificar las autorizaciones para el año 
1950 fijadas por la Ley N» 13.558, ya 



Modifícanse Diversas imputaciones de Gastos Efectuados en 1949 



Ley N* 13.577; y 120 de la Ley N* 12.961» 
el Poder Ejecutivo puede disponer 1» 
autorización de modificaciones como- las 
que se proyectan; For tanto y «tento> 
,1o propuesto por el señor Ministro Se- 
cretario de Estado en el Departamento 
de Obras Públicas, 
El Presidente de la Nación Argentina» 

Decreta: 
' Artículo 1' — Incorpórase y modifí- 
case en la forma que se indica en las 
planillas anexas las partidas que en ellas 
se detallan correspondientes al presupues- 
to de la Administración General de Obras 
Sanitarias de la Nación, aprobado para 
el año 1950 por la Ley N» 13.558. In- 
corpórase asimismo en la forma que tam- 
bién se indica en planilla» anexas, el 
servicio "Trabajos' y |o Servicios Requei 
ridos por Terceros" a financiar con "re- 
cursos independientes de los "Recursos 
Propios." de la mencionada Repartición. 
Art. 2» ' — Con las ' incorporaciones y 
modificaciones dispuestas' por el articulo 
anterior el presupuestó de explotación de 
los Servicios' Generales de la Adminis- 
tración General de Obras Sanitarias de 
la Nación queda fijado para el año 1950 
en la suma de Trescientos Cincuenta r 
Un Millones Doscientos "Veintiséis MU 



que las mismas no se ajustan a las nece- Ochenta y Ocho' Pesos Moneda Nacional 



sidades actuales de la referida Reparti- 
ción; Quo en razón de lo expuesto y 
do conformidad con el artícelo 19 de la 



(m$n. 351.226.08S)> de acuerdo con el 
siguiente resumen, cuyo detalle figura 
en planillas anexas: 



' MINISTERIO DE AGRICULTURA 
, Y GANADERÍA 

Año del Libertador General San Martín 
' DECRETO N* 6.007. — Bs. As., 21|3¡50 
', ' VISTO él presente Expediente número 
17.107J50; atento a lo solicitado, la con- 
¡íormidad otorgada por la Contaduría 
General de ^la Nación, y CONSIDE- 
¡KANDO: Que durante el año 1949 
1 se autorizó al Ministerio de Agri- 
cultura y Ganadería, para efectuar la 
¡adquisición de productos químicos, 
elementos, etc., con destino a la 
actual Dirección General dé Asistencia 
Social, de su dependencia, . creada por 
Decreto N* 18.909 de fecha 24 de junio 
'de 1948, cuyos importes fueron imputados 
< a la cuenta de orden "Dirección de Asis- 
tencia Social", Ejercicio 1949; Que fué 
preciso cargar a dicho rubro los gaátos 
'de referencia, hasta tanto se reajustaran 
los créditos de las partidas correspondien- 
tes al Anexo 8 (Ministerio de Agricultu- 
ra y Ganadería) del presupuesto para 
' 1949, cuyas modificaciones.se aprobaron 
por Decreto N« 33.748 del 31 de diciem- 
. ', bre ppdo. y en los cuales se previeron los 
¡créditos indispensables para afrontar las 
' erogaciones de que se trata; Que las re- 
' feridas- adquisiciones se han efectuado 
eon sujeción a la Ley de Contabilidad 
N» 12.961 y sus decretos reglamentarios; 
Que en consecuencia y a fin de, poder 
realizar las operaciones contables respec- 
tivas, procede modificar los decretos que 
autorizaron dichos gastos en la parte 
correspondiente a la imputación fijada a 
los mismos; Por ello y lo propuesto por 
el señor Ministro Secretario de Estado 



en el Departamento do Agricultura y 
Ganadería, 

El Presidente de la Nación Argentina, 
Decreta: 
Artículo 1' — Modifícanse los Decre- 
tos Nros. 6.348; 15.191; 16.913; 19.179 
y 28.072, dictados con fechas 14 de mar- 
zo, 30 de junio, 21 de julio, 11 de agosto 
y 8 de noviembre de 1949, respectiva- 
mente, en el sentido de que los gastos j 
autorizados por cada uno do ellos, para la J 



Inciso tf— Gastos en Personal 

I ítem 1 — Explotación Capital 

Federal 

ítem 2 — Administraciones del 



nt$n. 
168.469.722 



534.— 



2.985.— 



Fíjase Precio de Yenta de Formularios 

MINISTERIO DE HACIENDA 
BESOL N? 267. — Bs. As., 31|10|49. 
VISTO: Que el Decreto N? 23.128|49 
de fecha 20 de septiembre do 1949 facultó 
al Ministerio de Hacienda para fijar pe- 
riódicamente el precio oe venia de los 
Formularios Nros. 105, 1S9 y 301 do Per- 
misos Previos de Cambio y Certificados 
de Despacho a Plaza, de uso en la Di- 
rección Nacional de Aduanas, a fin de 
que lo» mismos cubran los ga3tos de im- 
presión, y atento lo informado por la 
mencionada Repartición en el Expedien- 
te N». 9.451-H-1949, 

El Ministro do Hacienda, 
Resuelve: - 

' Artículo I? — Fíjase en la suma de 
Treinta Centavos Moneda Nacional (in$i. 
0.30) el precio do yent* de los Formula- 
rios Nros. 105, 139 y 301 da Remisos 
Previos de Cambio y. Certificados de 
Despacho a Plaza. 

Art. 2? — Comuniqúese, publíqueso y 
pase a la Dirección Nacional de Aduanas 
para su conocimiento y demás cf"Cto3. 

. Ccreijo. 



compra do producios, elementos, etc., 
provistos por las firmas que so indican, 
a continuación, con destino a la atención 
de los servicios a cargo de la Dirección 
General da Asistencia Social dependiente 
del Ministerio do Agricultura y Ganade- 
ría, se imputaren al Anexo 8 - II Otros 
Gastos, ítem 1 del Presupuesto para 1949, 
en lugar de serlo a la cuenta de o fien 
"D/irección de Asistencia Social" - ejer- 
cido 1949, conforme al siguiente detalle: 
PLANILLA SINTETIZADA 
A) Gasto* Generales 
Partida Principal 3, Par- 
cial 5: 
Decreto número 15.194 del 

30¡6¡49, Exp. 197J87|49 .. $ 
Paitida • Principal 3, Par 
• cial 6: • • • 

Decieto número 19.179 <lel 
. 11|S|49, Exp.' 197.203f49 . . „ 
Partida Principal 3, Par- 
cial 9: v 
Decreto número 19.179 del 
1l[S[40, Exp. 197.203[49; 
Decreto número 16.913 del 
21[7!49, Exp. 197.224149; 
Decreto número 28.072 del . 
811H49, Exp. 199.528"49 .. „ 

B) Inversiones y Reservas 
Partida Principal 1, Par- 
cial 2: - 
Decreto número 16.913 del 
2]|7[49. Exp. 197.224|49; 
Decreto número 15.394 del 
30^49. Exp. 197.I87J40; 
Decreto número 19.170 del 
11 ^[49, Exo. 197.203¡49; 
Decreto número 16.913 del 
21t7|49, Kxp. 197.224J49 .. 
Partida Principal 1, Par- 
cial 6: 
Decreto número 15.194 del 
20¡6;49, Exp. 197; 187)49 .. 
Partid'! Principal 2, Par- 

ciaí 1: 
Docrete númaro 6.34S del 
14¡3[4i» t Exp. 197.235149 .. 



Interior 

• ítem 3 — Trabajos y[o servicios 

requeridos por terceros ; 

Inciso 3» — Otros Gastos 

" » ítem 1 — Explotación Capital 

Federal 

ítem 2 — Administraciones del 

Interior 

ítem 3 — Trabajos y|o servicios 
requeridos por terceros 



82.009.770 



76.955.553 



9.504.399 



77.073.796 



51.188.770 



27.979.500 



156. 24*. 066 



Inciso 3? — Obras y[o adquisiciones '. 



Total 

x\ dedueir: 

a) Por ' contribución a gastos de. Ad- 
ministración Central 



3.485.700 



Total A . . 



324.711.78» 
30.000.000 

354.711.78* 
3.485.700 



351.226.088 



Art. 3» — El servicio "Trabajos y k o 
Servicios Requeridos por Terceros" que 
se incorpora por el presente decreto a* 
presupuesto do ln Administración. G-*nc- 
ral de Obras Sani'arias' de la Na- 
ción tendrá por finalidad la aten- 
ción ylo ejecución de los tra Ba- 
jos, servicios o adquisiciones que en- 
comienden organfsmoa, naeiotalcs, pro- 
vinciales, mtnicípales o particulares, me- 
diante ingreso del importe respectivo. 
Los recursos sin afectación al cierre del 
ejercicio correspondientes a sumas ingre- 
sadas por trabajos requeridos se trans- 



ferirán al siguiente y su utilización se 
operará por vía de inclusión en el pre- 
supuesto respectivo. 

Art. 4» — Estímase en la suma de 
Trescientos Cincuenta y Un Millones Dos- 
ciento Veintiséis Mil Ochenta y OcHo Te- 
sos Moneda «Nacional Cu* n - 351.226.OR8), 
el cálculo do recursos de la Administra* 
ción General de Obras Sanitarias de lal 
Nación de acuerdo con el siguiente "resu- 
men, cuyo detalle figura en planillas 
anex&Sj destinados a atender los- gastps 
a que se refiere el artículo 2» del pre- 
sente decreto: 



m$a. 



Explotación , 21*. 445. 700 



95.222.87 



$ 69.S7S.07 



4.099.25 



27.000.- 



Total 



$ 199.099.1» 



' Art. 2'' — Tómese nota, comuniqúese, 

pv Mámese,' dése a la Dirección G añera i 

del Rc'-pitrá. Nacional y vuelca al Minisj 

terio do Agricultura y Ganadería. , 

PERÓN 

Carlos A. Kmery 



II — Obras domiciliarias a plazos 

III — Contribuí loa del Gobierno Nacional 

IV — Aporte del GcTrtemo Nacional a financiar de acuer- 

do con lo dispuesto en el art. 19 de la Ley 13.677 
V — Contribuciones a la Explotación de la Capital Fe- 
deral por easf.03 de pdmlnistración, común 

1. Fija de Servicios Auxilie res e 
Industrias • 

2. Estimada del Plan de Trabajos 
Püblieos y del Plan de Gobierno 
(7 1|2 o-[o sebre obras por adminís- 
traelórt y So{o en obras por con- 
trato) - • 

Ricurros del Plan de Trabajos Pú- 
blicos, afectados a obras y[o adqui- 
siciones (Leyes 12.576- y 12-815) 

Recaudación por Trabaje* jr¡o Servi- 
cio» Remunerados y Requeridos 
por Terceros 

Total: 



117.000 
240.478 

51.697.711 

ll.24i.3O0 



2.091.300- 



9. 15». 0,0» 



VI 



VII 



30.000.000 



37.483.899 
351.226.088 



La suma de Cincuenta y. Siete MíFones 
Seiscientos Kostet» y .Siete- Mil Setecien- 
tos- Once Pesos Moneda Nacional (m$e. 
57.697.711 }, qu? ei Tesoro Naeional debe 
aportar para compensar el défieit de ex- 
plotación do I03 servicios a cargo de la 
Administración General de Obras Sani- 
tarias de la Nación, se atenderá de Ren- 



tas Generales de conformidad cor» lo 
dispuesto en el Art. N» 19 de la Ley 
número 13.577. 

Art. 5» — Fíjase en la suma de Cuatro 
Millones Cuatrocientos Mil Pesos Moneda 
Nacional (m$n. 4.400.000*), las contribu- 
ciones do Capital Federal, Administracio- 
nes del Interior, Servicios 1 Auxiliares • 
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Industrias, Plan Ordinario de Trabajos 
Públicos y Plan de Gobierno a la Caja 
de Asistencia Social, Decreto N* 9.711|48, 
así discriminadas: Capital Federal Un 
Millón Cnarenta Mil Pesos Moneda Na- 
cional (m$n. 1.040.000), Administraciones 
del Interior Un Millón Doscientos Mil 
Pesos Moneda Nacional (m$n. 1.200.000), 
Servicios Auxiliares e Industrias Tres- 
cientos Sesenta Mil Pesos Moneda Na- 
cional (ra$n. 360.000) y Planes de Obras 
Un Millón Ochocientos Mil Pesos Moneda 
Nacional (m$n. 1.S00.000) y estímase en 
la suma de Un Millón Seiscientos Mil 



Pesos Moneda Nacional (mín. 1.600.000) 
el aporte de los afiliados. 

Art. 6» — Con las incorporaciones y 
modificaciones dispuestas por el artículo 
1», el presupuesto de explotación de los 
Servicios Auxiliares e Industrias de la 
Administración queds fijado para el año 
1950 en la suma de Ciento Sesenta y 
Cinco Millones Ciento Quince Mil Sete- 
cientos Ochenta y Dos Pesos Moneda 
Nacional (m$n. 165.115.782), de acuerdo 
con el resumen que se consigna a conti- 
nuación y cuyo detalle figura en planillas 
anexas- 



Inciso 1» — Gastos en' Personal '. 33.105.722 

Inciso 2« — Otros Gastos 132. 3 JO. 060 

Total 165.475.782 

A deducir: ' 

Por contribución a gastos de Caja de Asistencia 

Social .360.000 

Total B 165.116.782 



Art. 7« — El presupuesto de gastos, 
incluyendo servicios financieros, corres- 
pondientes a la Explotación de los Ser- 
.vicios Auxiliares e Industrias se cubre 
teon los aportes de los Servicios Generales 
ly de ias partidas de los Planes de Tra- 
■ bajos Públicos y de Gobierno en la medi- 
[¡da de su ntilización y con la suma de 
[Setenta y Nueve Mil Ochocientos Pesos 
, Moneda Nacional provenientes del pro- 
¡ ducido do la Revista' de la Administra- 

Íción General de Obras Sanitarias de la 
Nación, en concepto de publicidad, sus- 
t 'cripción y venta. 

, Art. 8? — Autorízase ' a la Adminis- 
tración General de Obras Sanitarias de 
¡"Pa Nación, a aumentar transitoriamente 
£•1 capital de su sección "Almacenes" en 
&la suma de (m$n. 15.000.000) Quince 
^Millones do Pesos Moneda Nacional to- 
Biando este importe de los excedentes de 
; Explotación Capital Federal, con el fin 
' de adquirir materiales destinados a la 
construcción de obras, a saber: hierro 
j>ara eemento armado, cañerías y acce- 
¡ «orios de hierro fundido, electrobom- 
1 tas, etc. 

Art. 9« — En la Administración Gene- 
sal de Obras Sanitarias de la Nación 
funcionarán durante el año 1950 lis si- 
guientes cuentas especiales, con destino 
p. la constitución de fondos ¿«preserva 
y renovación: . 

FONDOS DE RESERVAS 

Seguro 

Subsidios 

FONDOS DE RENOVACIÓN 

Transportes 

Imprenta y Encuademación 

Talleres 

Fábrica de ácido sulfúrico 

Fábriea de coagulante ( s 

Fábrica de productos cerámicos 

Perforaciones 

Almacenes 



Art. 10. — A las cuentas especiales 
cuya apertura se dispone por el articulo 
anterior, se acreditarán los saldos dispo- 
nibles en cada una de ellas al 31 de 
diciembre de 1949. Las cuentas a que se 
refiere el artículo citado, funcionarán 
con el siguiente régimen: 

"Seguro" se acreditará con el saldo 
disponible al 31 de diciembre de 1949 en 
el Fondo de Seguro de la Capital Federal, 
con el importe equivalente al 2 % de las 
inversiones que se realicen con cargo al 
presupuesto de explotación y con las ren- 
tas que devenguen los títulos en tjuo se 
invierten las disponibilidades, y se debi- 
tarán por el importe que demande la 
atención de los siguientes gastos: acci- 
dentes del trabajo (Ley N» 9.688); rotu- 
ras y desperfectos en las" instalaciones 
del servicio de agua; desagües cloacales 
y pluviales, instalaciones eléctricas y 
mecánicas, incendios, indemnizaciones y 
reparaciones de daños a terceros o a ele- 
mentos de la Repartición por cualquier 
accidente; honorarios y gastos causídi- 
cos o extrajudiciales como consecuencia 
de siniestros de todo orden; cualquiera 
sea la jurisdicción en que se produzca. 

"Subsidios" se acreditará con los in- 
tereses de los títulos que adquieran con 
dicho fondo, y se debitará por el importe 
de los subsidios que otorgue la Repar- 
tición a los familiares de los empleados 
y obreros fallecidos. 

"Transportes" se acroditará con el 
18 % del costo de los servicios prestados 
y con los intereses de los títulos adquiri- 
dos, y se debitará por el importe de 
los gastos que demande la renovación 
del material rodante. 

"Imprenta y encuademación" se acre- 
ditará con el 10 % del costo de la mano 
de obra utilizada en los trabajos reali- 
zados y con los intereses de los títulos 
adquiridos, y se debitará por el importe 



de los gastos que demande la renovación 
de las maquinarias del taller de iinpren'a 
y encuademación. 

"Talleres" se acreditará con el 10% 
del costo de la mano de obra utilizada 
en los trabajos realizados y con el im- 
porte de los intereses de los títulos que 
se adquieran con dicho fondo; y se debi- 
tará por los gastos que se efectúen para 
la renovación de los elementos de tra- 
bajo. 

"Fábrica de ácido sulfúrico" se acre 
ditará con el 10 % del costo de Ja pro- 
ducción y con los intereses de los títulos 
adquiridos, y se debitará por los gastos 
que origine la renovación de las máqui- 
nas de dicha fábrica. 

"Fábrica de coagulante" se acredita- 
rá con el 7 % del costo de la producción 
y- con los intereses de los títulos adqui- 
ridos, y se debitará por el importe que 
se invierta en la renovación de las 
máquinas de la fábrica. 

"Fábrica de productos cerámicos" se 
acreditará con el 8 % del costo de la 
producción y con los intereses " de los 
títulos adquiridos, y se debitará por Jos 
gastos realizados para la renovación de 
maquinarias. 

"Perforaciones" se' acieditará con el 
alquiler de los equipos y máquinas per- 
foradoras y con los intereses de los títu- 
los adquiridos, y se debitará por los 
gastos que demande la renovación de los 
equipos y máquinas. 

"Almacenes" se acreditará con el 2 % 
del costo de los materiales entregados y 
con el importe de las indemnizaciones 
percibidas por el incumplimiento de con- 
tratos y se debitará por los gastos rea- 
lizados para la renovación del material 
que se ha depreciado, perdido o dete- 
riorado. 

El saldo existente en todas estas cuen- 
tas al cierre del ejercicio se transferirá 
al siguiente. 

■Art- 11» — Fíjase en la suma de (m$n. 
325.000) Trescientos Veinticinco Mil Pt.- 
sos Moneda Nacional y (m$n. 5.596.540) 
Cinco Millones Quinientos Noventa y Seis 
MU ^ Quinientos Cuarenta Pesos Moneda 
Nacional, como máximo, el importe de 



las movilizaciones que la Administración 
General de Obras Sanitarias de la Nación 
podrá roalizar durante- el año 1950, con 
cargo a los fondos de reserva y reno- 
vación respectivamente, de acuerdo con 
el detallo que figura en planillas anexas. 
Art. 12..— Autorízase a la Adminis- 
tración General de Obras Sanitarias de 
la Nación para que, de conformidad con 
lo dispuesto por el artículo 4» del De- 
creto N» 75.517 del 26 de octubre de 
1940, aumente en la suma de (m$n. 
35.329.545) Treinta y Cinco Millones 
Trescientos Veintinueve Mil Quinientos 
Cuarenta y Cinco Pesos Moneda Nacional, 
según el detalle que figura en planillas 
anexas, el capital de Servicios Auxiliares 
e Industrias. Dicho importe será capita- 
lizado en la cuenta "Gobierno de la 
Nación" y se tomará del remanente de 
los recursos do Explotación Capital Fe- 
deral, una vez cubiertos los gastos y 
servicios financieros del ejercicio corres- 
pondiente a esa explotación. 

Art. 13. — La inversión por concepto 
de sueldos del personal de Dirección o 
Inspección con imputación al Plan de 
Obras estará condicionada al total del 
plan de obras a cargo de la Administra- 
ción General do Obras Sanitarias de la 
Nación, según escala que • figura en la 
planilla anexa y de acuerdo con la in- 
versión real. 

Art. 14. — En virtud de las incorpo- 
raciones dispuestas por el artículo 1», 
ordénase en la forma que se indica en 
planillas anexas las autorizaciones defi- 
nitivas resultantes y fíjense en los im- 
portes detallados en dichas planillas las 
asignaciones parciales integrantes de' cada 
crédito principal. 

Art. 15. — El presente decreto será 
refrendado por los señores Ministros Se- 
cretarios de Estado en los Departamentos 
de Obras Públicas y Hacienda. 

Art. 16. — Comuniqúese, publíquese, 
dése cuenta al Honorable Congreso de 
la Nación, a la Dirección General del ' 
Registro Nacional y, previo conocimiento 
de la Administración General de Obras 
Sanitarias de la Nación, pase al Minis- 
terio de Hacienda a sus efectos. 

FEBON 
Juan Pistarini. — Ramón A. Cereijo 



DETALLE DEL CALCULO DE RECURSOS 



Solares Transferidos al M. de Ejército 



EN PASO DE LOS LIBRES, OON 

DESTINO A LA CONSTRUCCIÓN 

DE UN BARRIO MILITAR 

MINISTERIO DE EJEHCITO 
Año de Libertador General San Martín 
DECRETO N» 7.970 — Bs. As., 19|4|50~ 
VISTO el presente Expediente Ing. 
863|45 Cde. 2 (D.G.I.) - B. 7.627|45 Cde. 
2 (M.E.), lo propuesto por el Ministro 
Secretario de Estado de Kjército, y CON- 
x SIDERANDO: Que el Ministerio de Ejér- 
cito solicita la transferencia de las Cha- 
cras 27S, ¡!79 y 290, sitas en Paso de los 
Libres, Provincia de Corrientes, asigna- 
das actualmente al Ministerio de Obras 
Pdblicas, con destino a la construcción 
de un Barrio Militar; Que el Ministerio 
mencionado en segundo término presta 
sn conformidad a licha transferencia, 
condicioundá n la circunstancia de que 
no se construyan Cuarteles o Caballeri- 
zos dado el carácter residencial de la 
zona; 

El Presidente de la Nación Argentina, 
Decreta; 

Artículo 1? — Transfiérese al Ministe- 
rio Secretaría de Estado de Ejército las 
Chacras Nros. 278, 279 y 290, sitas en 
Paso de los Libres, Provincia do Corrien- 
tes, cuya ubicación se encuentra demar- 



cada en el plano de foja 18, asignadas 
actualmente al Ministerio Secretaría de 
Estado de Obras Públicas, con destino a 
la construcción de un Barrio Militar. 

Art. 2» _ En el caso de que los te- 
rrenos cuya transferencia se autoriza por 
el Artículo 1» del presente Decreto, no 
fueran utilizados para el destino indica- 
do, deberán ser devueltos de inmediato 
al Ministerio de ObTas Públicas. 

Art. 3» — El Ministerio Secretaría de 
Estado de Obras Públicas hará entrega 
del terreno que se transfiere a la persona 
que designe la Dirección General de In- 
genieros del Ministerio Secretaría de Es- 
tado de Ejército. 

Art. 4» — El presente '-Decreto será re- 
frendado por los señores Ministros Se- 
cretarios de Estado en los Departamen- 
tos de Ejército y de Obras Públicas. 

Art. 5» — A los efectos del cumplimien- 
to del Artículo 54 de la Ley N» 12.961, 
oportunamente dése conocimiento a la 
Contaduría General de la Nación. 

Art. 6» — Comuniqúese, dése a la Di- 
rección General del Registro Nacional, 
publíquese en el Boletín Militar Públi- 
co y vuelva a la Dirección General do 
Ingenieros del Ministerio de Ejército, 
a sus efectos. 

PERÓN 

Franklin Lucero. — Juan Pistarini 



EXPLOTACIÓN 

1 . Capital Federal 


440.000 

240.000 

4.000.000 

1.200.000 

2.860.000 

144.000 

1.950.000 

1.065.000 

8.500 

4.000 

16.000 

• ■ .-■ > 

3.700.000 

2.000.Ó0O 

200.000 

1O.000 
15.000 

400.000 . 

100.000 

60.000 ' 
110.000 
20.000 

2.000.000 

100.000 

1.669.000 

• 1.300.000 

12.000 
400.000 
175.000 
23.000 
10.000.000 
300.000 
271.000 

2.000 
63.000 


214 
134 

108 

2 

17 

2 

2. 
79. 


.445 
.590 

.500 

.500 
.816 

815 

959. 
855. 


.700 
.600 

.000 

.000 
.500 


a) Participación 35 o|o sobre 
Contribución Inmobiliaria . 

b) Recargo 60 ojo sobre agua 


c) Usuario Público 


Cuota adicional 


Cuota única (excedente) . . 

Agua por medidor 

Coneeptos sin emisión 

Agua para construcción . 
■ Multas 




Derechos por cloacas do- 
miciliarias 




Instalación de servicios . . 
' Análisis 








, .Vaciadero de carros 

Agua, cloaca, desagüe plu- 
vial años anteriores 

Terrenos baldíos años an- 
teriores 




Agua por medidor afios an- 
teriores 




d) Usuario Fiscal 

' Cuota adicional ' 


000 


Cuota única (excedente) . 

Agua por medidor 

Agua para construcción . . 
Derechos por cloacas doml- 




Iustalación de servicios . . . 

Análisis y varios 

Agua, cloaca y desagüe plu- 
vial afios anteriores 

Agua por medidor años an- 






000 


Suminlstro de agua y servi- 
cio de desagüe, pueblos li- 
mítrofes 


Trabajos de la oficina de 
Estudios y Proyectos euje- 


• 


2 . Administraciones del Interior 
Almirante Brown 


200 


















Barrio Concepción (San 
Martin - Bs. As. ) 
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" £dé& •..#•■••••• 

Bella • Vista 

Bell Villa 

Bragado '. .',...••..»•••• 

Cafayate' '. 

Cañada de Gómez . . .' 

Capilla del Monte . .' ''• 

Casilda" 

Catamarca 

Comodoro Rivadavia .... 
Concepción (Tucumán) . . 
Concepción del Uruguay ... 

Concordia . 

Córdoba 

Corrientes r. . 

Cruz del Eje 

Cuatro de Junio . . . 

Cura Brochero 

Curuzú Cuatiá , 

Chilecito 

Dolores • 

Dean Punes ........ '■ • ■ • • 

Embalse Río III 

Empedrado 

Esperanza . • • . . 

Esquel' . . .' '. 

Esquina . . .' :....'. 

Firmal ' . .............. 

Formosá ..i............ 

Gálvez 

General Ajvear. 

General Güemes y Campo 

Santo •'. 

General Guido ....'...... 

González Chaves 

Goya • ■ 

Jáchal 

Jesús María" 

Jujuy '. 

Junin (Mendoza) 

Justo Daract 

Xia Banda .............. 

Labardén ' 

La Calera 

La Cumbre 

La Paz ' 

La Rioja 

Las Conchas • • • • 

Las Varitas 

. Lomas de Zamora ........ 

Londres • • • • . 

"Maipú . . . . : 

Mar del Plata 

Mendoza ......... 

"Mercedes (Corrientes) .... 
Mercedes (San Luis) .... 

Mina Clavero 

. Monte Caseros 

Monteros 

Morón 

Nogoyá 

. Oran '• 

Paraná 

Paso . dé los Libres 

Pergamino , 

Posadas ; <. 

Pozo 'del Molle 

Puerto' Deseado . . . .' 

Puerto Madryn 

Rafaela '. .' 

Bawáon .• 

Reconquista • • ■ • 

Recreo., 

Resistencia 

. Rio Cuarto .'..-,'... > 

Ulo Gallegos 

Rivadavia 

Rosario : 

Rosario de la Frontera . . . 

Rosario da Tala . . .' 

Rufino 

Saladas : 

Salta 

San Carlos de Bariloche . . 

San Fernando 

San Francisco .......... 

San Isidro 

San Juan '....' 

- San Lorenzo 

San Luis 

San Martin (Buenos Aires) 

San Martin (Mendoza) . . 

San' Nicolás 

San Pedro (Jujuy) .....'. 

San Rafael 

Santa Fe 

Santa Rosa- (La Pampa) . 

Santiago del Estero 

Tafí Viejo • . ? • 

Tandil . ." , 

Tartagal y General Mosconi 

Tlnogasta 

Tucumán ' *."• . . • 

Tunuyári 

. Urdinarraln 

' tJshuaia '". 

.Vicente López 

Viedma ' . . *. 

.Villa Agüitares ' 

Villa Alberdl 



• 4. 

27. 
230. 
191. 

12. 
205. 
136. 
360. 
468 

58. 
121. 
995. 
485. 
.800. 
760 

69 
.700 

10 
\84. 

55 
143 

' 2 
270 

10 
130 
176 
■ 2 
•' 8 
207 

75 
101 



,000 

000 

000 

000 
.000 

000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 . 
.000 
.000 
.OTO 
.000 
.000 
.000 
.000 
.600 
.000 



81.000 

■ 5.000 

184.000 ' 

23G.O0O 

♦2.000 

112.000 

420.000 

10.000 

50.000 

'66.000 

4.000 

136.000 

180.000» 

60.000 
730.000 
537.000 
3.000 
1.800.000 
2.0PO 
' 67.000 
7. 600. 000 
4.000.000 , 
95.000 
170.000 
50.000 
33.000 
23.000 
950.000 • 
60.000 
65.000 
1.350.000 . 
50.000 
550.000 
285.000 
'2.000 " 
15.000. 
60.000 
177.000 
- 40.000 
219.000 
14.000 
485.000..' 
. '. 9Ó0.000 (Í ' 
94.000 . 
62.000 
10.280.000 . 
26.000 
45.000 
128.000 
' 10.000... 
1. 271. 000... 

180.000 
1.579.000 . 
* 600.000 - 
2.686.000 
1.389.000 
75.600 
310.000 
63.000 
138.000 
440.000 ; 

20.000 

243.000 

3.500.000 

146.000 

1.835.000 

80.000 ' 

419.000 

70.000' 

17.000 

8.478.00» 

. 35.000 

20.000 

' 3.000 

5.400.000 

. 46.000 

' 52.000 

10.000 



Villa Colón -• 2.000 

Villa Crespo 36.000 

Villa Dolores (Córdoba) .. 147.000 

- Villagüay , 70.0Q0 

",. Villa María 518.000 

n — OBRAS DOMICILIARIAS A PLA- "" 
ZOS ; ." ' 

1 . Capital Federal 

2,. Administraciones del Interior 

III — CONTRIBUCIÓN DEL GOBIERNO 

NACIONAL 

1. Contribución anexo 7 (Ministe- 
rio de Salud Pública) 

IV — APORTE 

1 . Del Gobierno Nacional a fi- 
nanciarse de acuerdo con lo dis- 
puesto por el art. 19?, Ley 13.577 
r — OTROS RECURSOS (afectados a 
Explotación Capital Federal) .... 



117.000 



42.000 
75.000 



ié. 



240.478 



240.478 
57.697,711 



57.697.711 
11.241.300 



- I 



; A — i Contribuciones, por. gastos de • ■■•>> • >,.,:.-! 
• • ■ Administración Central ... 11.241.300. - 
i. De Industrias y Servi- 
cios Auxiliares" z. 091. 300 

2. Del Plan de Trabajos ' . ■ 

Públicos y del Plan de Go- . ■ 

bierno (7 1|2 o[o sobre obras 
por administración y 3 ojo 
' , en obre» por contrato) ... 9.150.000 

VI — FONDOS AFECTADOS A OBRAS 

Y ADQUISICIONES .30.000.000 

\ : .. 

1. Recursos del Plan de Trabajos 

Públicos (Leyes' 12.576 y 12.815) . 30.000.000 ^ 

VII TRABAJOS Y/O SERVICIOS RE- 
QUERIDOS POR TERCEROS ... , . 37.483.89» 

1 . / Recaudación por trabajos y[o • • ' - • ■ • 

servicios remunerados 37.483.899 

.' Total 351.226.088 . 

PLANILLAS SINTETIZADAS 
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE OBRAS SANITARIAS 

'. ¿ _ SERVICIOS GENERALES 
Inciso I [ '—. Gastos en Personal 
ítem I — 'Explotación Capital Federal 

a) Sueldos ". •' 64.848.240, 

b> Jornales • : 3.100.000 .• 

c) Bonificaciones, suplementos y otros conceptos análogos ... 10.372.230- 

e) Aporte Patronal ' ••• 4.614.500 

«virio. •' •••• 73.500 

r — — — . — 4 

Total ítem 1 82.009.770 

\ ítem 2 — Administración del Interior ' ■ • . • ' 

a) Sueldos . !' , 59.167.440 

b) Jornales , 2.280.00*0 

c) Bonificaciones, suplementos y otros conceptos análogos .. 10.725.330 
e) Aporte Patronal .' 4.744.683 

" f) Varios : • •.•••• :....:. 38'.l'0O 

. * ' — - — ' d 

' ''' ' ' ■."' j Total ítem 2 ' 78.655'. 553 

~" " ítem 3 — Trabajos y¡o Sen-icios Requeridos por Terceros 

a) Sueldos ' .... ..,". '•■ ■' 6.-470.100 

c) Bonificaciones, suplementos y • otros conceptos análogos .. 2,530.678 
e) Aporte Patronal 453.621 

Total ítem 3" '. . . '9.504.3ÍÍ9 

Total Inciso I — Gastos en Personal 163.469.722 

Inciso 2 — Otros Gastos 
ítem I — Capital Federal 

a) Gastos Generales 38.272.954 

b) Inversiones y Reservas .*. • 19.600.500 

e) Subsidios y. Subvenciones 240.090 

d) Servicios Financieros i 18.900.342 

' '* Total ítem 1 77.07.1.796 

Iíem 2 — Administración del Interior 

a) Gastos Generales .' 23.465.670 

b) Inversiones y Reservas 16.293 400 

d) Servicios Financieros 6.075.000 

e) Contribuciones Varias 5.354.700 

Total ítem 2 51.188.770 

ítem 3 — Trabajos y¡o Servicios Requeridos por Tercero3. 

a). Gastos Generales '..........:..: 9.284.100 

b) Inversiones y Reservas 16.137.900 

e) Varios '. 2.557.500 

: '".'•. Total ítem % 27.979.50» 

. • , . Total Inciso 2 — Otros Gastos. „.. 156.242.066 



i Inciso 3 — Obras y¡o Adquisiciones 

; 1 Plan de inversiones para el ejercicio de. 1950 a realizar de 
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conformidad con la distribución que apruebe el P. E. 
Total Inciso 3 — Obraa y¡o Adquisiciones 



30.000.000 



30.000.000 



Toíal 354.711.788 

A Deducir — 

Por contribución a gastos de Administración Central 3.485.700 



Total A 351.22fi.0S8 

B — EXPLOTACIÓN SERVICIOS AUXILIARES E INDUSTRIAS 
Inciso I — Gastos en Personal ' 

a) Sueldos .• 2(5.661.030 

b) Jornales 660.600 

e) Bonificaciones, suplementos y otros conceptos análogos 3.86S.S74 

e) Aporte -Patronal 1. 863. 313 

f) Varios ; 51.000 



■ Gastos en Personal 33.105.722 

2 — Otros Gastos 



Total Inciso I 
Inciso 

a) Gastos Generales 3.88S.150 

y Reservas 118.000.000 

..•••• 2.390610 

2.091.300 



b) Inversiones 

d) Servicios Financieros 

e) Contribuciones Varias 



Total Inciso 2 — Otros Gastos 132.370.060 



Total 165.475.782 

"A Deducir 

Por contribución a gastos de Caja de Asistencia Social 360.000 



Total B 165.115.782 



SERVICIOS AUXILIARES E INDUSTRIAS 
• Movilización de los fondos de renovación 



^Vieres 

¡¡Fabrica de Acido Sulfúrico , 

|jFábr¡ca de Coagulante 

' Fábrica de. Productos Cerámicos 
I Imprenta - y Encuademación . . . 

Almacenes 

¡Transportes :....■ 

Perforacior.es 



335.740 
1.130.000 
350.000 
132.000 
177.060 
2.187.550 
820. C00 
464.200 



Total General 
Aumento de Oapitales 



5.596.540 



(Talleres . . ^ „ ; ^ 4. 707 . 723 

Fábrica de ~AciAo Sulfúrico w# ;' '274 000 

Fábrica de Coagulante' .• !...'"! t 1. 140 ! 000 



Imprenta y Encuademación 
Fábrica de Productos Cerámicos 



1.171.300 
41.322 
000 



Almacenes » ig «qs 

Transportes ;..' .\\" ".'.'.'...'..'".'.'.'.'." " 3.'865.*000 

Perforaciones g 227 200 



Total General 

A — SERVICIOS. GENERALES 
INCISO I — GASTOS EN PERSONAL 
ítem I — Explotación Capital Federal 



35.329.545 



Crédito Anual 



Modificaciones Créd. definit. 



a) Sueldos .....Y..'... Y. . 

b) Jornales 

e) Bonificaciones, 'suple- 
mentos y otros con- 
ceptos 

e) Aporte Patronal .... 
, í) Varios 



Total IUm 1» 



4S. 587. 504 
210.000 



7.758.142 

3.437.864 

38.000 

61.031.510 



-J- 15.260.736» 
1.890.000 



1 + 
+ 



2.614.088 

1.177.936 

35.500 



64.848.240 
2.100.000 



10.372.230 
4. 615.500 
; 73.500 



4 20.978.260 82.009.770 



a) Sueldos 

b) Jornales 

e) Bonificaciones, suple- 
mentos y otros con- 
ceptos 

•) Aporte Patronal...... 

í) Varios . . . ; 

Total ítem 2 ..• ; 



ítem 2 — Administración del Interior 



41.973.924 
1.921.392 



17.193.516 
358.608 



7.808.647 

3.343.233 

• 5.000 



4- 



916.683 

401.450 

33.100 



59.167.440 
2. 280. 000 



10.725.330 

4.744.683 

38.100 



4- 21.903.357 



55.052.196 

ítems — Trabajos y|o Servicios Requeridos por Terceros 
6.470.100 



a) Sueldos 

«J Bonificaciones, suple- 
mentos y • otros ' ecn- 
eeptos . . .• 

e) Aporte Patronal ....... 



i 



2.580.678 
453.621 



76.955.553 
1 

6.470.100 



2.580.678 
453.621 



Crédito Anual Modificaciones Créd. definit. 



ítem 2 — Administración del Interior 



a) Gastos Generales 

b) Inversiones y Reservas 

d) Servicios Financieros . 

e) Contribuciones Varias 



Total ítem 2 



39.280.670 

12.630.354 

35.996.900 

4.069.SOO 

51.977.724 



-f 4.185.000 

4- 3. 603. 046 

— 9.921.900 
-f 1.284.900 

— 788.954 



ítem 3 — Trabajos y¡o Servicios Requeridos por Terceros 



a) Gastos Generales 

b) Inversiones y Reservas 
e) x Varios 



Total ítem 3 



Total Inciso II Otros 
Gastos 



Total 
A Deducir: 



De Explotación Adminis- 
traciones del Interior . 



113.982.820 
260.066.526 



9.284.100 

f 16.137.900 

2.557.500 

37.979 500 



23.465.670 

16.293.400 

6.075.000 

5.354.702 

51.188.770 



9.284.100 

16.137.900 

2.557.500 

27.979.500 



-f 42.25S.246 356.242.066 



_-f 94 .'645. 262 354.711.788 



2.604.300 



.'+ 881.400 



Total 



257.462.226 ' ' " ' _f_ 93.763.853 

B — SERVICIOS AUXILIARES É INDUSTRIAS 
Inciso I — Gastos en Personal * 



a) Sueldos 

bj Jornales 

c) Bonificaciones, Suple- 
mentos y otros concep- 
tos 

e) Aporte Patronal ...!! 

f ) Varios 

1 TotaJ Inciso I - Gas- 
-- Í03, jo Persopal .... 



18.569.694 
150. 600 



3.034.475 

1.289.321 

' 7.000 



4- 
4- 



8.092.236 
510.000 



,4- 834v 399 
'4- 574.397 
44.000 



a) Gastos Generales .... 

b) Inversiones y Reservas 
e) Contribuciones Varias 

Total Inciso 2 - Otros ' 
Gastos 



23.050.890 _|_ 10.054.832 

Inciso 2 — Otros Gastos 
ítem 1 



Total: . 
Total B 



7.817.850 
74.509.200 
1.556.094 



86.273.754 
109.324.644 
108.964.644 



'4 2. 070. 300 
4- 43.490.800 
4- 535.206 



4- 


46 


096 


306 


+ 


50 


151 


138 


+ 


56 


151 


338 



3.485.700 



351.226.088 



26.661.930 
660.600 



3.868.874 

I 1.863.318 

51.000 



33.105.722 



9.SSS.150 

118.000.000 

2 .091. 300 



132.370.060 
165.475.782 
165.315.782 



INDUSTRIAS Y SERVICIOS AUXILIARES 
Fondo de reserva y renovación 



Conceptos 



Saldos 

al 
31-XH-940 



Incorpora- 
ciones cal- 
culadas 



Moviliza- 
ciones cal 
culadas 



Saldos cal- 
culados al 
31-XU-950 



Totales: 

Fondo de Reserva . 

Subsidios 

Seguro 

Fondo de Renovación 

Talleres 

Fábrica de ácido sulfú- 
rico 

Fábrica de coagulante . . . 
Fábrica de productos cerá- 
micos 

Imprenta y encuademación 

Almacenes 

Transportes .' 

Perforaciones 



g« -583. 280 4.513.800 5.921.540 25.575.540. 
35.505.200 2.530.000 



703.000 
14.802.20} ■ 
11.478.080 

2.049.600 



30.000 
2; 500. 000 
1.933.800 



■92.800 



992.900 
1.885.700 

582.400 

336.450 

3.425.370 

1.923.800 

301.800 



228.900 
318.700 

15.100 

50.900 

644.400 

463.900 

169.100 



325.000 

25.000 

•• 300.000 

5.596.540 

335.740 

.1.130.000 
350.000 

132 000 
177.050 
2.187.550 
820.000 
464.200 



17.710.200 

- 708.000 

37.002.200 

7.865.34Q 

1.806.720 

91.800 
1.854.400 

465.500 

390.300 * 

1.882.220 

3.567.700 

6.700 



ESCALA PARA LA INVERSIÓN DE SUELDOS DEL PERSONAL DF 

DIRECOIDN E INSPECCIÓN CON IMPUTACIÓN AL PLANEE 

TRABAJOS PÚBLICOS 



Importe del plan de obras 



Total ítem 3 

Total Inciso I — 
Gastos en Personal 



9.504.399 

116.083.706 4. 52.386.016 

INCISO 2 — OTROS GASTOS 
ítem I — Oapital Federal 



•) Gastos Generales 

fc) Inversiones y Reservas 



Total ítem I 



26.023.954 
16.840.800 

02. 005. 096 



4- 12.249.000 
4- 3. 819. 700 

4- 15.068.700 



9.504.399 
168.469.722 



38.272.954 
19.660.500 

77.073.796 



Hasta 
de 10.000.001 
de 15.000.001 
de 20.000.001 
de 25.000.001 
de 30.000.001 
de 35.000.001 
de 40.000.001 
de 45.000.001 
de 50.000.001 
de 55.000.001 
de 60.000.001 
de 65.000.001 
de 70.000.001 
de 75.000.001 
de 80.000.001 
de 85.000.001 
de 90.000.001 



10.000.000 
15.000.000 
20.000.000 
25.000.000 
30.000.000. 
35.000.000 
40.000.000 
45.000.000 
50.000.000 
55.000.000 
60.000.000 
65.000. 000 
70.000.000 
75.000.000 
80.000.000 
85.000.000 
00.000.0.00 



Por 

ciento 

35 

14,5 

14 

33,5 

13. 

32,5 

12 

11.5 

11. 



Imp. par- 
cial sujeto 
a la aplica 
ción del % 

10.000.000 
. 5.000.000 
. 5.000.000 
5.000.000 
5.000.000 
5.000.000 
5.000.000 
5.000.000 
5.000,000 



en adelante el 11 



10,5. _. 5. 000. 000 

10. 5.000.000 

9,5 5.000.000 

9 5.000.000 

8,5 5.000.000 

8 5.000.000 

7,5 5.000.000 

7 5.000.000 

% 'sobre el total dal plan. 



Valor 
parcial 

3.500.000 
725.000 
700.000 
675.000 
650.000 
625.000 
600.000 
575. 0C0 
550.000 
525.000 
500.000 
475.000 
450.000 

v 425.000 
400.000 
375.000 
350.000 



Valor, 
acumulado 



1.500 
2.225 
2:*9 25 
3.600 
4.250 
4.875 
5.475 
6.050 
6.600 
7.125 
7.625. 
8.300. 
8.550. 
8.975. 
P.375. 
9.750. 
10.100. 



.000 
.000 
.000- 
.000 x 
000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 

.coo 

.000 
.000 

000 

000 

000 ' 



N. 
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Normas de Trabajo y Salarios Para las Tareas de la Cosecha de Papa del Ciclo 1949|50 



•' MINISTERIO DE TRABAJO T I 
PREVISIÓN 

COMISIÓN. NACIONAL DE 
TRABAJO RURAL 
Año del Libertador General San Martín 
RESOL. C. N. N? 43. — Bg. As., 6¡3|50 
VISTO: el Acuerdo N» 4|50 remitido 
por la Comisión Paritaria No 2, (Tan- 
dil), suscripto por los Representante! 
ObreroB, señores: Ramón L. Aguirre. 
Lucio Barraza,-A. D. López, Alberto 
. Ginitrini, Aureliano Robledo y Germán 
Medina y por los Representantes Patro- 
nales, señores: Amalio Moreno, Miguel 
Ángel Usandizaga, Juan Kiliscabia, Emi- 
lio Cantarelli y Pablo Sparo y CONSI- 
DERANDO: Que el mismo contempla 
debidamente 'las condiciones de trabajo 
y salarios para los obreros ocupados en 
las tareas de recolección y manipuleo 
de la cosecha de papa del ciclo 1949|50 
(intermedia y tardía). Por lo tanto: 

La Comisión Nacional de Trabajo Rural, 
Resuelve: 

' Articulo 1» — Fijar norrias de traba- 
jo y salarios para los obreros^ ocupados 
. en las tareas de recolección y manipu- 
lación de la cosecha de papa del ciclo 
1S49I50, que regirán en jurisdicción de 
la Comisión Paritaria No 2, formada por 
los partidos que se detallan a continua- 
ción: Tandil, Almirante Brown, Avella- 
neda, Ayacucho, Balcarce, Bolívar, Ca- 
ñuelas, Carlos Tejedor, Carlos Casares. 
Caseros, Castelli, Coronel Brandsen, Chas 
comús, 4 ' de Junio, Dolores, Esteban 
Echeverría, -Florencio Varóla, General 
Alvear, General Belgrano, General Co 
nesa (Tordillo), General Guido, General 
Las Beras, General Lavalle, General Ma- 
dariaga, General Paz, General Pueyrre- 



REGIRAN EN LA JURISDICCIÓN DE LA COMISIÓN 
PARITARIA N? 2 (TANDIL) 



don, La Plata, Las Flores, Lomas de Za- 
mora,, Lobos, Magdalena, Maipú, Mar 
Chiquita, Marcos Paz, Matanza, Monte, 
Navarro, 9 de Julio, Olavarria, Pehuajó, 
Pilar, Quilmes, Rauch, Rivadavia, Ro- 
que Pérez,, Saladillo, San Vicente, Ta- 
palqué, Trenque Lauquen y 25 de Mayo. 

Art. 2? — La presente resolución in- 
volucra a todas las personas o entidades 
que en una u otra forma intervengan, 
ya sean obreros constituidos en sindica- 
tos o no; productores en su carácter de 
propietarios, locatarios, medieros o con- 
tratistas; dueños o contratista* de má- 
quinas, acopladores de papas para co- 
mercializar o industrializar y sociedades 
cooperativas, ya sea que las tareas se 
realicen en chacras, galpones y playas 
de almacenamiento, no reconociendo en 
la jurisdicción de la Comisión Parita- 
ria No 2 otras modalidades de trabajo 
y escala de salarios que los en éT esta- 
blecidos a los que quedan obligados 
obreros y empleadores, con las" únicas 
excepciones que se especifican a conti- 
nuación: 

a) El movimiento de bolsas dentro de 
los depósitos y locales que vendan 
exclusivamente al por menor. 

b) Los trabajos que se realicen en las 
zonas portuarias. 

e) La recolección de papa destinada 
al consumo interno del estableci- 
miento. 

Art. 3? — Establécese que la presente 
resolución rige para las tareas que 'se 
efectúen a partir del día 1? de marzo 
de 1950. 



A — CONDICIONES GENERALES DE 
TRABAJO 
Art. 4« — Para las tareas especifica- 
das en la presente resolución, regirán 
las siguientes condiciones generales, en 
cuanto no esté expresamente determina- 
do en los eapítulos respectivos, 
a) Contratación del personal: El per- 
sonal necesario deberá solicitarlo 
el empleador personalmente o pqr 
escrito a la Organización Obrera 
del lugar, con un tiempo pruden- 
cial no menor de veinticuatro ho- 
Tas, pudiendo solicitar obreros que 
hubieren trabajado a sus órdenes en 
otras oportunidades y exigir que 
sean competentes y en caso contra- 
rio está autorizado a rechazarlos 
En lugares visibleB los sindicatos 
colocarán listas separadas, por es- 
pecialidad, para consulta de los em- 
pleadores y atenderán los pedidos 
de personal y reclamos desde las 
ocho a las doce horas y desde las 
dieciséis a las veinte horas/ Las 
organizaciones obreras registrarán 
en un libro especial todos los pe- 
didos de obreros que se formulen, 
eon la constancia del nombre y 
domicilio del empleador, fecha y 
hora en q\íe se efectúa el pedido 
y cantidad de obreros solicitados, 
con determinación de especialidad, 
firma del solicitante y en observa- 
eiones se especificará si fueron 
proveídos total o parcialmente. 
Cuando no puedan proporcionar el 
total o parte de los obreros soli- 
citados, extenderán al empleador 
constancia escrita, a los efectos de 



V 



COÑDÍCÍÓÑESDE TRABAJO Y SABIOS PARA IXW 



CONTRATISTAS DE VIÑEDOS Y FRUTALES EN SAN JUAN 

tos sesenta pesos moneda nacional) « . . «nta pesos moneda nacional), por 
por hectárea y por año y el 18 % 
(dieciocho por ciento) del pro- 



PAHA EL CICLO AGRÍCOLA 1»50[51 
MANTIENESE EN VIGOR LA RE- 
SOLUCIÓN 156)46 EXCEPTO EL 
ARTICULO 13 



MINISTERIO DE , ! 

TRABAJO Y PREVISIÓN 

COMISIÓN NACIONAL 1>J» TRABAJO 

RURAL 

t 

Año del Libertador General San Martín 

RESOL. O. N. X» 11. — Bs. As, 13|4|60 
VISTO el Acuerdo N» 3 remitido por 
la Comisión Paritaria _N» 18 con asiento 
en la ciudad de San Juan, que su ¡r.iben 
los representantes Obreros, señores An- 
tonio Carlos 'Pid-cza, Justo Saturnino 
Cornejo y Félix Antonio Barrera y 
; los Representantes Patronatos, señores 
J Agustín Marcelino González, Aniceto 
J;Vera y Manuel Gómez Martín, y CONSI- 
DERANDO: Queí el mismo contempla 
'debidamente las condiciones de" trabajo 
y salarios para los obreros (contratistas 
de viñas y 'frutales) en la Provincia de 
San Juan; Por lo tanto, 

La Comisión Nacional de Trabajo Rural, 
Resuelve: 

Artículo 1» Fijanse para los contra- 
tistas de viñedos u otros frutales que tra- 
bajen en jurisdicción de la Provincia de 
San Juan, en el ciclo agrícola 1950|B1, 
las. condiciones de trabajo y remunera- 
ciones que se establecen en la presente 
resolución. 

Art. 2» — Mantiénese para los contra- 
tistas de viñedos u otros frutales de la 
Provincia de San Juan, para el ciclo 
agrícola 1950|51, las condiciones, de tra- 
bajo establecidas en la Resolución C. N. 
N' 156|49, con, excepción de las estable- 
cidas en el Art. 13' que se modifican en 
la siguiente forma: "Del porcentaje de 
la uva que le corresponde al contratista 
fijado por la presente resolución, la pa- 
tronal debe descontar los gastos por con- 
cepto de cosecha y acarreo, debiendo 
aportar también el contratista con el 
4 % (cuatro por ciento) para el seguro 
contra el granizo' que establece la Ley 
Provincial N« 1.024". 

REMUNERACIONES: 

Art. 3? — VISEDOS: Las remunera- 
ciones para los contratistas de viñedos 
serán las siguientes- 



ducldo; 

v b) Parrales "Pinl o Veneciano" pe- 
sos 290. — (doscientos noventa 
pesos moneda nacional) por hec- 
tárea y por año y el 18 % (dieci- 
ocho por ciento) del producido. 

c) Parrales de uva fantasía o de ex- 
portar, con trabajos especiales, 
tales como deshojar, ralear, arre- 
glar el racimo, azufrar y sulfatar 
todas las -veces que el patrón or- 
dene $ 300 .(trescientos pesos 

moneda nacional) por hectárea y 
por año y el 21 % (veintiuno por 
ciento) del producido. '\ 

Art. 4» — _ VISEDOS NUEVOS: Paral 
los cultivos de viñedos nuevos regirán 
las siguientes remuneraciones: 

a) La plantación de viñedos nuevos se 
pagará a razón de $ 380. — (tres- 
cientos ochenta pesos moneda na- 
cional) por hectárea y por año. 
más %' 0,30 (treinta centavo» mo- 
neda nacional) por cada planta 
prendida y atada; 

b) Cuando ya* estén efectuadas las 
plantaciones, se pagara S 3 60. — 
(trescientos sesenta pesos moneda 
nacional) por hectárea y por año, 

.¡más $ 0,26 (veinticinco centavos 
moneda nacional) por cada replan- 
. te prendido y atado; ésto se en- 
tiende que será durante el 2» y 3' 
. . año de plantación. 

Art. 5» — OLIVOS Y OTROS FRU- 
TALES: Fijanse las siguientes remunera- 
ciones para los contratistas de olivos y 
otros frutales: 

a) Cuando el contrato sea de olivo ae 

abonará $ 200.—' (doscientos pesos 

moneda nacional), por hectárea y 

- por año, mas el 18 % (dieciocho 

por ciento) del fruto); 

b)' Cuando se trate de otros frutales 
se abonará $ 220. — (doscientos 
veinte pesos moneda nacional), por 
hectárea y por año y el 20 % 
(veinte por ciento) del fruto; 

c) Cuando los olivos y otros frutales 



■** hectárea y por año, más $ 0.50 
(cincuenta centavos moneda nacio- 
nal) por planta; 
d) Cuando hayan frutales u olivos in- 
-. tercalados en los viñedos el patrón 
pagará al contratista por su cui- 
dado el 18 % - (dieciocho por cien- 
to) de la producción anual; 

•) Cuando los olivos u otros frutales, 
intercalados no estuvieran én pro- 
ducción la patronal abonará al con- 
tratista i 1,30 (un peso con treinta 
centavos moneda nacional) por 
cada planta y por año.' 
, Art. 6» — AUMENTO DE RETRIBU; 
¿IONES POR ANIMALES Y HERRA- 
MIENTAS: Las remuneraciones y tanto 
por ciento establecidos anteriormente »e 
entiende sin obligación por parte del 
contratista dé poner animales, forraje» 
y herramientas. Cuando el contratiHta 
pusiera alguno de estos elementos, ten- 
drá las siguientes remuneraciones: 

a) Cuando ponga animales, forrajea y 
herramientas ($ 200. — (doscientos 
pesos moneda nacional) más por 
hectárea y por año; 

b) Cuando ponga solamente toda» la» 
herramientas percibirá $ 100. — 
(cien pesos moneda nacional) má» 
por hectárea y por año; 

c) Cuando ponga solamente las herra- 
mientas chicas percibirá $ 70. — 
(setenta pesos moneda nacional) 
más por hectárea y por año. Se 
entiende por herramientas chicas, 
las tijeras de podar, serrucho, li- 
mas y piedra de afilar. 

Art. 7» — Regístrese, comuníqiie*e, 
publiques» y archívese en la Secretarla 
de la Comisión Nacional. 

Fdo.: Santiago A. Ambrosis, Presiden- 
te (interino). — Representante Obrero 
Suplente:' Mariano Vergara. — Repre- 
sentante Patronal Suplente: Alcldes Ro- 
cha. — Representantes del Ministerio de 
Agricultura y Ganadería: Ing' Agr> 
Rene P. Delpech, Ing' Rogelio H. 

Arrieta. 

\ 

Nota: El presente Convenio, se publica 
sin cargo, tle acuerdo a lo dispuesto por 
oí Art. 5» del Decreto 2.509|48. 



lo determinado en el párrafo si- 
guiente: En caso de que la organi- 
zación obrera no pudiera proveer 
el personal solicitado o no existie- 
ran dichas organizaciones en la lo- 
calidad, la contratación de los obre- 
ros será libre. No será necesario 
recurrir a los sindicato» ps>a la 
contratación de los capataces, obre- 
ros efectivos, conductores do carros 
o camiones, aguateros y cocineros, 
b) Traslado del personal: Estará a car- 
de los empleadores el traslado del 
personal ocupado a los lugares de 
trabajo, como aJi también el rein- 
tegro al lugar donde fué contrata- 
do una vez finalizada la tarea para ' 
la cual fué ocupado o cuando fue- 
re despedido, en cuyo caso el tras- 
lado deberá hacerse de inmediato. 
Cuando por razones especiales sea 
necesario paralizar las tareas, los 
empleadores dispondrán si los obre- 
ros deben volver al lugar de contra- 
tación, en este caso se procederá a 
trasladarlos por su cuenta; ' si en 
cambio permanecieran en el lugar 
de trabajo, deberán proporcionar- 
les ia comida conTo de costumbre. 
Todos los demás viajes que deba 
efectuar el, obrero, como así tam- 
bién cuando deje el trabajo por- su 
propia voluntad, correrán por cuen- 
ta exclusiva del mismo. 

e) Alimentación: Será abundante y 
preparada en. forma higiénica. En 
el desayuno se servirá mate cocido 
s café, bife o asado; al medio día; 
sopa, puchero o. guiso; en la cola- 
ción mate cocido; a la noche: sopa 
y asado o guiso; se dará galleta 
a discreción y deberá proporcionar- 
se agua fresca durante todo. el día.. 
El suministro de vino — que en 
todos los casos será con cargo al 
obrero — no podrá ser más de un 
cuarto litro por comida principal 
y por persona . Los empleadores de- 
berán disponer lo necesario para que 
los cocineros procedan a servir la 
eena en los campamentos cuarenta 
y cinco minutos después de haber 
finalizado la labor del día, para fa- 
cilitar el aseo del personal. 

d) Alojamiento: Los empleadores alo- 
jarán a sus obreros en galposes , o , . 
carpas con suficiente capacidad y. 
comodidad para el número de -tra- 
bajadores que en los miamos deban 
alojarse. Deberán proveer .caballe- 
tes con tablones y bancos respecti- 
vos, como asi también un farol para 
cada diez personas. Por su parte 
los obreros quedan obligados a ar- 
mar y desarmarlas earpas o cons- 
trucciones simples que hubiere? le- 
vantado a los fines cxpresadps en 
este inciso con materiales facilita- 
dos por los patronos. .1 
•) Higiene del personal: Los/emplea, 
.dores tendrán disponible eñ'los lu- 
gares de descanso y donde se alojen 
los obreros agua suficiente y ja- 
bón i' para la higienización . de los 
mismos, 
f)'' Accidentes de trabajo:' Los acci- 
dentes de trabajo se regirán d» 
conformidad con las disposiciones 
de la Ley N9 9.68S y sus reglamen- 
taciones. Todo empleador estará 
obligado a tener en el lugar de tra- 
bajo un botiquín de primeros auxi- 
lios y disponer lo necesario para 
el inmediato traslado del obrero 
accidentado, si el caso asi lo re- 
quiere' a los efectos de su asistencia 
médica, 
g) Prohibiciones: De conformidad con 
,1o que establecen las disposiciones 
legales respectivas en vigencia, que- 
dan terminantemente prohibidos los 
juegos de azar así también la por- 
tación de armas. Los obreros que 
por la naturaleza de las tareas que 
efectúen neeesiten cuchillo, podrán 
usarlo solamente mientras desempe- 
ñen su labor. > 
h) Máquinas y herramientas: Es obli- 
gación de los obreros dar las má-, 
quinas e implementos de ' trabajo 
que se le confíen debiendo devol- 
verlas al finalizar las tareas en bue- 
nas condiciones, sin deterioros que 
no sean los propios' del buen uso. 
i) Cuidado de los animales: Los obre- 
tos serán responsables del cuidado 
de los animales que se les entreguen 
para realizar las tareas, no maltra- 
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tándolos, dejándolos descansar y 
•feetuando los relevos cuando las 
•ircunstancias asi lo exijan, 
j) Disciplina: Los obreros .tienen 1* 
obligación de cumplir estrictamente 
las ordenes impartidas por los em- 
, picadores, capataces encargados, de- 
biendo realizar las tareas que se les 
encomiende con la dedicación y 
diligencia que éstas demanden, res- 
petar a sus compañeros y no rea- 
lizar actos que entorpezcan u obs- 
taculicen las mismas. 
La falta de cumplimiento a las 
obligaciones de los incisos h) e i) 
dd párrafo ' anterior, dan derecho 
al empleador a denunciar él hecho 
al sindicato por escrito y e n caso 
de reincidencia rescindir el con- 
trato de trabajo, conforme lo deter- 
mina el artículo 10» de la Ley 
N* 13.020. Por sn parte los emplea- 

• dores, capataces o encargados, de ; 
berán tratar con la debida conside- 
ración a sus obreros. Será también 

• causal de despido la embriaguez rei- 
terada . 

k) Trabajo familiar y eos personal per. 
• jnanente; Los patronos, habilitados 
o interesados directos de la expío 
taeión rural que tuvieren familia- 
res a su cargo y peones permanen- 
tes o mensuales, podrán utilizarlos 
para completar las cuadrillas, con 
exclusión de las mujeres, como tam 
bien los varones menores de doce 
, años de edad salvo cuando el equi- 
po se forme totalmente con sus fa- 
miliares y]o personal estable. El 
personal permanente o mensual que 
■e oenpare tiene derecho a percibir, 
además del sueldo que le correspon- 
de, la diferencia entre dicha remu- 
«eración y la establecida en la pre- 
sente resolución, para las tareas 
■qne se realicen. Para que sea con- 
siderado personal permanente o men- 
sual, tiene que estar prestando ser- 
vicios continuados a la orden del em- 
pleador desde tres meses atrás como 
mínimo. Iguales disposiciones regi- 
rán para cuando el productor utilice 
•n su establecimiento máquinas de 
las que sea propietario o copropie- 
tario. ' . 
1) Delegado obrero: Los sindicatos po- 
drán nombrar un dejegado, entre los 
obreros de la cuadrilla, el que se 
entenderá con el empleador en to- 
das las reclamaciones que deba el 
personal hacer en lo que ,se refie- 
re al cumplimiento de ' la ' presente 
resolución, 
m) Suspensión del trabajo: Cuando 
el personal deba seT suspendido por 
falta de trabajo, deberá avisársele 
•oa veinticuatro horas de anticipar 
«ion. Igual obligación rige para los 
obreros que decidan dejar las* ta- 
• reas antes de finalizar la cosecha, 
b) Equipos de trabajo: No podrá una 
misma persona ocupar dos plazas. 
Cuando «1 productor no eueate con 
personal suficiente para su integra- 
ron, deberá completarlo con perso- 
nal de los sindicatos. Los familiares 
y personal permanente o mensual 
del productor no podrán tampoco 
ocupar más de una . plaza por per- 
sona. 

*) Feriados Nacionales: Para los tra- 
bajos de chacra a que se refiere la 
présente resolución, no son de apli- 
cación las disposiciones sobre fe- 
riados nacionales, a excepción del 
1T de octubre, que de acierto con 
la Ley 12.363, en ceso de traba- 
jarse, jebera abonarse coa más del 
- eien por ciento <100 o¡oo) del sa- 
lario. > 



B — TABEAS DE RECOLECCIÓN 
Ja*. 5» 

•) Horario: Para todas las tareas qua 
se realicen en chacra el horario 
•era de sol a sol, declarándose obli- 
. gato rias las siguientes pausas: cua- 
renta minutos para el desayuno; 
dos horas para* el almuerzo- duran- 
te los meses de marzo y abril y una 
y media horas los restantes me- 
ses y cuarenta minutos para la co- 
lación. 

k) Cuadrilla: £1 productor podrá ha- 
cer ejecutar el trabajo completo 
(juntada, clasificada', embolsada y 
cocida), «óu los componentes de 
«na sola cuadrilla o contratar una 
•uadrilfcv parr. in juntada y otra 
la clasificada em'oobcd- ▼ 



también por separado el costurero, 
reconociéndoles los salarios que 
para cada tarea se especifican ea 
la presente resolución. Asimismo 
podrá contratar . más de ana cua- 
drilla para el trabajo completo o 
para cada tarea para acelerar la 
recolección. 

C — CARGA DE BOLSAS EN CHACRA 
CUALQUIER DESTINO 

Arfc 6» 

a) Equipos: Se integrarán obligatoria- 
mente eon tres obreros como mí- 
nimo. Respetando el mínimo es- 
tablecido, los empleadores constitui- 
rán 1» cuadrilla con Bl número de 
obreros que las necesidades de tra- 
bajo requieran. 

En los lugares donde no existiere 
sindicato , de cargadores los traba- 
jos establecidos en este capitule 
podrán ser efectuados por el per- 
sonal de las cuadrillas abonando a 
estos las retribuciones establecidas. 

b) Alimentación: Cuando la cuadrilla 
?* cargadores no hubiere regresa- 
do' a las trece loras y a las vein- 
tiuna horas al lugar de partida, el 

.empleador tendrá la obligación de 
proporcionarle la comida o en su 
defeeto abonarle tres pesos eon cin- 
cuenta centavos moneda nacional, 
($ 3.50 m¡n.), por comida y por 
persona, 
e) Traslado: El traslado del personal a 
los lagares donde hubiere que car- 
gar m mercadería, estará a cargo 
del empleador, siendo obligación de 
éste también, reintegrarlo al • lugar 
donde fué contratado. 

D — TAREAS DE GALPÓN Y PLAYAS 
DE ALMACENAJE: 

Art. 7» — Lap tareas qas se realicen 
en galpones, playas de ferrocarril, barra- 
cas y cualquier otro lugar de almacenaje, 
se ajustarán, a las siguientes condicio- 
nes especiales de trabajo: 

a) Horario: So cumplirá la jornada 
legal que establece la Ley núme- 
ro 11.544 y la' reglamentación pro- 
vincial. 

b) Equipos: 

1) Los empleadores ocuparán un 
estibador cada cinco hombreado- 
res. Cuando la cuadrilla sea ma- 
yor deberá ocuparse un ayudante 
estibador. > 

2) Los' empleadores podrán exigir 
con respecto al estibador, que 
el mismo acredite idoneidad pa- 
ra esta tarea. 

3) Los empleadores deberán respe- 
tar la antigüedad de tos oore- 
ros que tengan derechos adqui- 
ridos de «cuerdo con la Ley nú- 
mero 11.729 y Decreto núme- 
ro 33.30ZJ45, (Ley 12.921). 

■i) Los empleadores podrán exigir 
a las organizaciones gremiales, 
que las mismas designen obTe- 
x> ros competentes y en condiciones 

para que los mismos puedan de- 
sempeñarse en las tareas que 
se les asigne. 

c) Obreros efectivos: Los empleadores 
podrán tener un obrero efectivo en 
la localidad, siempre que el mismo 
hubiera trabajado como mínimo tres 
meses a la orden de un mismo em- 
pleador, podiendo este obrero des- 
empeñarse como capataz (galpone- 
ro), al solo efecto de ordenar los 
trabajos, podiendo también estibar 
cuando no trabaje oteo personal y 
movilizar hasta eiento veinte bol- 
sas por día. 
d) Trabajos fuera de la localidad: 
1) Cuando las cuadrillas deban ser 
trasladadas fuera de la locali- 
dad para efectuar tareas ordena- 
das por el empleador, éste tiene 
la obligación de proveer los me- 
dios necesarios a los efectos da 
qHe aquélla pueda trasladarse y 
regresar al íngar de partida y 
le suministrará la comida del 
medio día o en su defecto abo- 
nará tres pesos con crnenrnfa 
centavos moneda nacional pot 
cada obrero. Para el /aso que 
la cuadrilla no regresare por ra- 
zones ajenas a su voluntad al 
término de la jornada del día 
y debiera pernoctar en el lu- 
gar, los empleadores suministra- 
rán la cena y >:ocuiará» loga- 
res adecuados para el descanso de 
la misma. 



k) Ob3gai:3ri=3 y derechos d e l'obrero: 
1) Los obreros que trabajen ¿""jor- 
nal, estarán obligados a efec- 
tuar todas las tareas relaciona- 
das eon la selección o cambio 
de bolsas sin determinar espe- 
cialidad, hasta colocar las bol- 
sas en las estibas, pilotes ó cual- 
quier otro lugar que indique el 
empleador. 
, 2) Por cada día' laborable que el 
"estibador-efectivo" no haya 

> trabajado en el galpón,, o playa 

de almacenaje, por falta de ta- 
reas, y siempre que durante ese 
tiempo haya permanecido a las 
órdenes del patrono o principal, 
éste lo abonará la suma de cin- 
co pesos moneda nacional. (Re-, 
solución C. N. N» 189J49). 
. A- los fines de la aplicación de 

a) A aiadá; • 



' Rendimientos 



2) Cuando las cuadrillas "sean tras- 1 
ladadas fuera de la planta ur- 

' baña de la localidad, a los efec- 
tos de realizar trabajos ordena- 
dos previamente por los emplea- 
dores y los mismos no se reali- 
«aran por cualquier circunstan- 
cia y siempre que aquéllas re- 
pesaran al lugar de partida an- 
tes de .medio día, será obliga- 
ción de los empleadores hacer 
efectivo el medio jornal a cada 
uno de los -obreros, quedando 
eximidos de esta obligación Bo- 
tamente cnande debiera dejar- 
se de trabajar por causas rela- 
cionadas con el estado del tiem- 
po, en enyo caso pagará de acuer- 
do con el trabajo que hubieran 
realizado los obreros 
e> Tareas prohibidas: A 'los obreros 

ocupados en los galpones, playas do 
.ferrocarril, barracas, o cualquier 

otro lugar, les está terminantemente 

prohibido: 

1) Practicar el "medio moro" 
"moro" y "vuelta redonda". 

2) Tomar bebidas alcohólicas du- 
rante las horas 'de trabajo, no 

— portar armas que no sean las 
que deban utilizar por la aato- 
- raleza de su ocupación. 

f) Peso de las bolsas: En ningún caso 
será obligación de la cuadrilla tra- 
bajar con bolsas que excedan de 
sesenta y tres kilos, debiendo pro- 
ceder a "achicar" las que pasen 
de dieho límite. 

g) Normas para las Ureas: Los tra- 
bajos se realizaran a paso normal. 
Cuando la bolsa debe hombrearse 
a «na distancia mayor da veinte me- 
tros, los obreros recibirán dos cen- 
tavos moneda nacional más por bol- 
sa por cada diez metros subsiguien- 

" tes - 

h) Altura do pilotes y pilas: Guando 
hubiere que hacer pilotes en galpón, 
*éstos no excederán de doce bolsas 
de base y de altura. Las pilas en pla- 
ya no excederán de quince bolsas 
de altura con el cierre de caballete. 
Para el caso do que pasaren de 
dichos limites, los obreros percibi- 
rán tres centavos moneda nacional 
por las bolsas que excedan de dicha 
altura. ■■■• 

i) Pesaje parcial: Cuando el camión 
cargado de papa no ntilies la ba- 
lanza grande y se pesen algunas 
bolsas, solamente, como base para 
calcular el total de la carga, em- 
pleando la balanza ehiea, se abona- 
rá por éstas el movimiento pesando 
y por las restantes bolsas el mo- 
vimiento derecho, pero esta opera- 
ción podrá hacerse . un» mu* v «» 
por cada camión. 

j) Higiene fiel personal: En los galpo- 
nes, barracas y playas de almace- 
namiento, los empleadores dispon- 
drán lo necesario para que se des- 
tine un lugar adecuado á fin de 
que el personal pueda cambiarse y 
proveerán de agua y jabón para !a 
Higienizaron una ver finalizada, la 
tarea. 



esta disposición) déjase aclarado 
que por "estibador" se entien- 
do el obrero encargado de hacer 
la pila o pilote, es decir que 
los "hombreadores", no per. 
tenecen a dicha clasificación. 

3) Las cuadrülas deberán cumplir 
estrictamente coa lo ordenado 
por los empleadores, debiendo 
hacerse presente a horario al 
lugar que se Ja indique y en 
condiciones para realizar las ta- 
reas; en caso contrario el dele- 
gado obrero deberá tomar las 
medidas pertinentes, a fin do 
asegurar el normal cumplimiento 
de los ti-abajos. 

4) Las cuadrillas tendrán la obri- ' 
gación de realizar todas las ta- 
reas de galpón, o. playas de al- 
macenaje, eliminándose el pistín 
en los trabajos, internos, es de- 
cir, dontro.de la superficie que 
abarque la playa donde se en- 

. euentren trabajando. 

5) La distribución del trabajo en 3 
cada una' de las localidades y 
? a ? a „ . la 9, tareas enumeradas en 
este capítulo, estará, a cargo da 

" las organizaciones gremiales del 
lugar y de la especialidad co- 
rrespondiente; distribución que 
efectuará por riguroso turno; 
según sea la modalidad estable- • 
cida en el correspondiente sin- 
dicato. 



8) Es obligación de la organiza', 
ción gremial que distribuya el 
trabajo, enviar obreros competen- 
tes y en condiciones de realizar '- 
tareas que los empleadores asig- 
nen a cada uno de ellos debien- 
do vigilar por medio de sus de- " 
legados obreros el cumplimiento 
de las obligaciones, tomando las 
medidas que cada caso aconseje 
cuando el obrero no cumpliere, • 
debiendo asegurar el mayor ren- 
dimiento de cada una de laá . 

•' cuadrillas que se envíen a los 
lugares de trabajo. ¡ 

1) Obligaciones y derechos del emplea- 
dor. 

1) Los empleadores deberán abo- 
nar a los obreros ocupados en 
las tareas " enumeradas, los sala- 
rios especificados por los inovi-,'- 
miento! efectuados durante el 
día. "> 

2) El 'empleador podrá adelantar 
al obrero accidentado a solicitud 
del* mismo, semanalmente, si . 
ochenta por eiento del salario 
que pueda correspondeTle, hasta 
tanto sea dado de alta. 

3) De acuerdo a lo dispuesto en el 
Decreto N» 1.740)45, (Ley nú- 
mero 12.921), los obreros, que 
hayan trabajado la mitad de ' 
los dias hábiles 'del año, 'com- 
prendidos entre el 1» de Quero 
y el 31 .de diciembre,, tendrán' 
derecho á vacaciones anuales 
pagas_ de diez días ' cuando '■ la 

- antigüedad ' en el servicio no ex- 
cediere de cinco años y de quin- 
ce días «cando la antigüedad 
fuero mayor. 

4) Deberán hacer, efectivo el pago ' 
de los días feriados naciona^esj ' 
de acuerdo con lo dispuesto por'" 
los Decretos números 10.991144 
y 19.921144, (Ley Nfl 12.921 y 
12.868), a todos los obreros que 
hubieren cumplido el período de 
trabajo establecido en dichas dis^ 
posiciones. 

E — SALARIOS: TAREAS DE 
RECOLECCTOV 

_ Art. 8» — Los salarios que se espe- 
cifican a continuación lo son sin comi- 
da, para la cuadrilla y por cada cien 
kilogramos, para trabajo totalmente ter- 
minado, es decir, juntar, amontonar, ta- 
par, clasificar en rastrojo, embolsar y 
coser, dejando la bolsa parada. 



Partidos Restantes .-., 

Belcarce y a. partidos 
Pueyrredóa 



Hasta 4.000 kg. por Há * 

de 4.001 a 0.000 kg. por Há. . .-. 

do 6.001 a 8.000 k&/ por Há :'¡'.' '" ■ " 

de 8.001 a 10.900 kg. por" Há "" ". 

da 10.001 a 12.009 kg. por Ha. ...."" •" ' ''. 

más de 12.000 kg. por Há. " 



5,46 


* 


5,15 


5,03 




4,74 


4,75 




4,46 


4 33 




4,02 


4,05 




3,74 


3,76 ., 


» 


.3,46 
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b) Con surco abierto. (Empleando arado, carpidor o abridor) 
Rendimientos 



O. 



Hasta 4.000 kg. por Há 

de 4.001 a 6.000 kg. por Há 

de 6.001 a 8.000 kg. por Há '• 

de 8.001 a 10.000 kg. por Há 

de 10.001 a 12.000 kg. por Há 

más de 12.000 kg. por Há 

c) Con surco abierto. (Empleando máquina). 

Hasta 4.000 kg. por Há 

de 4.001 a 6.000 kg. por Há 

de 6.001 a 8.000 kg. por Há 

'de 8.001 a 10.000 kg. por Há 

de 10.001 a 12^000 kg. por Há. 

más de- 12.000 kg. por Há.' 



Partidos 
Balcarce y 
PucyrredóD 

$ 4.49 ' 

„ 4.13 

„ 3,90 

„ 8.46 

„ 3,33 

» 3.10' . 

$ 4,25 

„ 3,72 

„ 3,51 

„ 3,20 

„ 3,00 

» 2,78 



Demás 
Partidos 

* 4,19 

„ 3,83 . 

„ 3,60 

„ 3,16 

„ 3,03 

„ 2,30 , 

$ 3,91 

„ 3,40 

„ 3,20 

„ 2,89 

„ 2,68 

„ 2,48 



Los salarios de los incisos b) y c) se entienden incluida una rastreada. Cuan- 
do se utilice el "gancho" en lugar de la rastreada en la tarea "especificada en el 
inciso b), los salarios tendrán un aumento de quince centavos moneda nacional 
por cada cien kilogramos. ' ' 

Art. 9» Fíjanse para la tarea de clasificar en raBtrójo, embolsar y cosor, 

dejando la bolsa parada, las siguientes retribuciones: " 

a) Salario para . la cuadrilla, sin comida $ 1,10 cjlOO kgs. 

b) El mismo trabajo coa papa certificada „ 1,50 c|100 kgs. 

Xri. 10. — Fíjanse para el costurero el siguiente salario: t 

a) Costurero sin comida, por bolsa $ 0,15 

b) El mismo trabajo' con papa 'certificada „ 0,20 

Art. 11. — Los salarios prqcedentemente fijados sufrirán un descuento de 
cuatro pesos moneda nacional por día y por obrero cuando la comida la suminis- 
tre el empleador. 

Art. 12. — Los salarios precedentemente fijados' incluj-en el trabajo de 
cortar y arrimar al montón la chala o paja necesaria para la "tapada", siempre 
que se encuentren en el perímetro do la melga, donde se ha efectuado la recolec- 
ción; en su defecto, será obligación del' empleador cortarla y depositarla al pie 
de los montones. 

Art. 13. — El obrero que dejare de trabajar antes de la terminación de 1h 
cosecha,: deberá esperar la finalización de la misma para la liquidación definitiva 
de sus salarios. 

Art. 14. — El pesaje de la papa, a los efectos de la liquidación de sala- 
rios se hará en la chacra cuando, se almaceno en la misma. Cuando se embolso 
directamente de montones se hará -en la estación o puerto de entrega, debiendo 
el productor hacer llegar a las cuadrillas el peso de cada viaje, facilitando su control. 

Art. 15. — Fíjase para los conductores de máquinas, arados, carpidores o 
abridores, los siguientes salarios que son sin comida, sin diferenciación de zona. 

a) Proporcionando las herramientas el empleador^ $ 15. — p¡Há. 

b) Trabajo con máquinas o herramientas changarinas: 

1) Con máquina ^ í 38.— plHá. 

2) Con arado, carpidor o abridor « 29. — p|Há. 

Los salarios del inciso b) se entiende proporcionando el conductor el pal- 
toreo para los animales. Cuando la comida la suministre ^ el empleador, estos sa- 
larios sufrirán un descuento de cuatro pesos moneda nacional. 
F — SALABIOS, MANIPULEO EN CHACRA: 
Art. 16. — Fíjanse para las tareas qué se detallan en el presente artículo 
los siguientes salarios: que lo son sin comida, para la cuadrilla y por cada 100 
kilogramos. 

Balcarce y G. Demás 
Pueyrredón Partidos 



a) Clasificar de montón, recibo de semilla, tirando el 
descarte, embolsando : 

b) Clasificar solamente de montones embolsada 

c) Zarandear de montón embolsada sin juntar del suelo 
la papa chanchera 

d) Desbrotar de montón con zaranda a mano embolsada 

e) Repasar o desbrotar de montón a montón con lienzo 
o canasto separando podridas por obrero y por A '~ 

1 ) Costurero, • por bolsa 

El mismo trabajo con papa certificada 



día 



1,05 
0,93 

1,32 
1,32 

22.— 

0,15 
0,20 



0,94 
0,82 

1,21 
1,21 

21.50 
0,15 
0,20 



Los salarios precedentemente fijados sufrirán un descuento de cuatro pesos 
moneda nacional por día y por obrero' cuando la comida la suministre ' el empleador. 
La jornada para todas estas tareas será de sol a sol, con los descanso's establecidos 
en el artículo 5», inciso a). 

G — SALABIOS CARGADORES EN CHACRA CUALQUIER DESTINO: 

Art. 17. — Los salarios que se especifican en este artículo, son por bolsa y 
para la cuadrilla: 

Balcarce y G. . Demás 
Pueyrredón Partidos 

1) Carga directar de planchada o galpón $ 

2) Cargando y pesando, de planchada o galpón „ 
8) Carga del rastrojo a carro o camión „ 

4) Trasbordo de bolsas de camión a camión „" 

5) Cargar bolsas sobre camión y vaciarlas a montón „ 

6) Carga de bolsas toca abierta para transportar 
dentro de la misma chacra y vaciarlas a montón „ 



0,12 


* 


0,11 


0,155 




0,145 


0,165 




1.155 


0,10 




0,09 


0,12 


» 


0,11 



0,18 



0,17 



H — SALARIOS, TRABAJOS EN GALPONES Y PLAYAS DE 
ALMACENAMIENTO . 
Art. 18. — Los salarios aue se eSDecifican a continuación, son por^ día 
por obrero: 



1) Estibadores . ." t $ 

2) Ayudante estibadores „ 

3) Hombreadorcs '. . ,. 

4) Ayudante costurero (lauchero) ,, 

5) Obreros ocupados en transporte de estiba a estiba, de estiba a 
galpón, de galpón a galpón o de galpón a estiba „ 

6) Obreros ocupados en otras tareas no especificadas „ 

Art. 19. — Los salarios oua «■« Jotallan a continuación son por 
f»ra la cuadrilla; 



Demás 
Partidos 

27.— 

26.— 
, 24.— 
, 16.50 

, 24.— 
, 24.- 
bolsas y 



Demás 
Partidos 

1) Movimiento bolsa derecho ;...•• $ 0,13 

2) Movimiento bolsa pesando, con balanza clpio '. ,, 0,15 

3) Movimiento bolsa pesando, con balanza' s'pie „ 0,16 

4) Para carga y descarga directa de papa certificada ■ „ 0,15 

5) El mismo trabajo pesando , „ 0,18 

6) Cargar directamente de camión a vagón derecho ,, 0,14 

7) Cargar directamente de camión & vagón pesando ^O,^ 

8) Desbrotar con zaranda con caballete, con movimiento de sa- 
cada a zaranda y cosida .' „ 0,65 

9) Desbrotar con zaranda a mano, con movimiento de sacada a za- 
randa y cosida 7 .' /r...r. .. „ 0,80 

10) Desbrotar a mano con movimiento de sacada y cosida „ 0,95 

11) Elegir papa con movimiento do sacada a zaranda y cosida .... „ " 0,55 

12) Elegir semilla, con movimiento de sacada a zaranda y cosida . „ 0,60 

13) Trasbordo de galpón a galpón, de galpón a estiba o de estiba 

a galpón, cargando en carro o camión derecho y por movimiento „ 0,13 

14) El mismo trabajo, pesando ,. 0, 15 

15) Cambiar o rellenar bolsas, sin coser y sin movimiento „ 0,Í4 

16) Achicar bolsas que excedan de 63 kilos, sin movimiento y sin 

coser „ 0,27 

17)_ Coser o recoser bolsas con movimiento de bajada, por hebra.. „' 0,20 • 

18) Cuando sea necesario utilizar más de una hebra se abonará por t 
cada una de las siguientes ,, 0,08 

19) Cargar a granel,' llevar al hombro,^ yor bolsa cortando costura „• 0,18 

20) El mismo trabajo pesando T _. „ 0,20 

- . -• •• ¿ 

Art. 20. — Movimiento de bolsas vacías, lienzos y lonas. Sala- ' • 
rios para la cuadrilla. ., 

, t x Demás 

Partíaos 
j- • 

1) Acomodar y empaquetar bolsas vacías $ 0,01 

2) Cargar y descargar bolsas vacías por atados de 25 bolsas ,, 0,04 

3) Este mismo trabajo, por paquetes de 50 bolsas . . .• „ 0,06 

4) Sacar lienzos chicos y tapar pilas , „ ,1, — 

5) Sacar lienzos grandes y tapar pilas ,, ,2, — 

6) Llevar lonas de galpón hasta 25 metros no se cobrará 

Pasada esta distancia hasta 30 mts., por lona 

t 7) Cargar o descargar lonas de camión a vagón por cada lona 

8) Colocar tapacaras en planchadas de 3 x 10 m. c|ii 

9) Colocar tapacaras emblecadas ' 

10) Llevar lonas de galpón y tapar chatas por lona 

11) Tapar pilas con lienzos chicos 



12) Tapar pilas con lienzos grandes 



2,50 
1,50 
2 50 

5- 
1,50 
1.— 
2,50 



Art. 21. — Movimientos de balanzas y burros, salario para la cuadrilla: 

1) Cargar o descargar balanza o burros de o¡a camiones o carros, 

por c|u , $ 1, — 

2) Los movimientos de balanza^ o burros dentro del galpón o 

dentro de la planchada, en movimientos menores, de 12 m. no 
se cobrarán. / ¿ ' 

3) Llevar balanza o burro de galpón a galpón de 12 m. a 24 m. „ 2, — 

4) Llevar balanza o burro de galpón a galpón a una distancia 

mayor de 24 m. cada 12 mts. subsiguientes ,, -. 2,— 

5) Planchones chicos de 1 x 2 m. por cada movimiento „ 0,70 

6) Planchones grandes de 2,40 x 1,20 m. y de 2 x, 2 m. por cada 
movimiento '„ 1,30 

7) Planchones desarmables, cualquier tipo, será convencional. — ■ 
Art. 22. — Ti abajos de galpones, salarios para la cuadrilla: 

1) Barrer vagones o chatas, cuando se carga en bolsas cada uno t 1,— 

2) Barrer vagones o chatas de carbón, cal o portland ' „ 2,— 

3) Vagones que se encuentran a una distancia mayor de 15 metros 
cuando el trabajo se realice en bolsas, por movimiento vasío y 

hasta 20 metros • „ 2,— 

4) El trabajo anterior con el vagón cargado „ '2,50 

5) Vagones acondicionados y que no se cargen c|u „ 2, — 



I — TRANSPORTE - CONDICIONES 
Y SALABIOS: 

Art. 23. — El transporte se regirá 
por las disposiciones legales emanadas 
de los organismos competentes. 

Art. 24. — Ayudante Camionero: 

a) El ayudante camionero será ocu- 
pado obligatoriamente en el trans- 
porte, cualquiera sea la distancia 
a recorrer. 

b) Es obligación del ayudante camio- 
nero acomodar las bolsas en la car- 

* ga, pararlas en' la descarga y efec- 
tuar el barrido del vehículo, debe- 
rá tener conocimientos mecánicos 
y poseer registro de conductor, co- 
laborando en el viaje con el con- 
ductor en todas las tareas, inheren- 
tes al mismo. 
Art. 25. — . ^Salarios Ayudante Camio- 
nero y Conductor: 

a) Ayudante camionero: 
• 1)- Corta distancia: 

Percibirá $ 0,08 m¡n. por bolsa 
sin comida. 
2) Larga distancia: 

En camiones de hasta 19 tone- 
ladas percibirá el doce por cien- 
to (12 o¡o) del valor del flet.-, 
con comida. 

En camiones de más de 18 to- 
neladas percibirá el once por 
ciento (11 o]o) del valor del 
flete, con comida. 



\ 



' b) Conductor de vehículos: 

1) Corta distancia: 

Para camión se le abonará el 
diecinueve por ciento ■ (19 o|o) 
del valor del flete, sin comida. 
Para carro so le abonará el 
veinte por ciento (20 o|o) del 
valor del flete, con/comida. ■ 

2) Larga distancia: ' 

Percibirá el catoríe por ciento , 
(14 ojo) del valor del flete, con 
comida. ,' 

En los casos de salarios con comida 
se abonará por comida principal tres 
pesos con cincuenta centavos moneda 
nacional ($ 3,50 m]n.) y por hospedaje 
cuando pernocten (cama) tres pesos con 
cincuenta centavos moneda nacional (pe- 
tos 3,50 m|n.) por noche. 

Se entiende pbr corta distancia el 
transporte de chacra a galpón de esta- 
ción o puerto,el de galpón a galpón y 
el de galpón o chacra a planta industrial, 
siempre que entre ambos puntos medie 
una distancia de hasta treinta kilóme- 
tros; pasando /esta distancia se con-" 
s'.derará transporte a larga distancia. 

Art. 26. — Los salarios precedente- 
mente fijados 1 , correrán por cuenta del 
propietario del vchieu'.o. 

Art. 27. — tos conductores y ayudan- 
tes caniion'eros cumplirán su jornada 
de trabajo de acuerdo a las necesidades' 
propias del transporte. - 
I Art. 28.-— Cuando deba cargarse en 



1» 
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rastrojo, los propietarios da la merca- 
dería, deberán preparar la misma en ro- 
deo» de bolsas a pilotes, no menores. de 
eincuenta bolsas.' 

Art. 29. — Los produetorea están au- 
torizados para transportar' con venteólos, 
propios ana cosechas, siempre que estu- 
vieren, registrados a su nombre en t«a 
municipios de la zana. 

Art. 30. — Los colonos que. transpor- 
ten sus- cosechas con medios propios a 
los lugares de embarques o d«pásiteay 
están facultados pata, alcanzar las. bolsaa 
o acomodarlas' en loa. vehículos, sin obli- 
gación lie ocupar ayudanta eamíonerov 

Art. 31. — Los propietarias de I 
vehículos que no sean a; la. vez. protbw- : 
tores, tendrán obligatoriamente que con- 
tratar los servicios-, de. ayudantes eamio- 
neróa, no siendo de. aplicación para el 
caso, la facultad referente a la ocupa- 
ción de miembros, de familia, o personal 
- «fatahle contenidas en el artículo) 5» do 
3« Ley N» 13.C20. _ " 

Art. 32. — Las sociedades de transpor- 
tadores deberán proveer a cada uno de 
>^os camiones en servicio, d* ¿anas que 
i&ermitan preservar la mercadería que 
transportan de fes mclémeneias del 
tiempo. 

• Art. 33. — líos transportadores debe- 
rán utilizar las rutas principales y máa 
eortas. Cuando éstas se hallaren intran- 
sitables por efecto de la lluvia caída a 
de obstáculos insalvables, utilizarán la. 
iuta> cuyo trayecto fien inmediatamente, 
superior en kilometraje a aquélla,, apli- 
cando laa tarifas correspondientes a ésta 

¡ J — DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 34. — Fago: El pago- dé jorna- 
les deber efectuarse en el lugar de tra- 
bajo, en efectivo y de. conformidad, con 
las. disposiciones legales vigentes. 

Art. 36. — Trabajos no Bealiaados- 
Lo» obreros* na» tendrán dereeho a, co- 
brar salarios por trabajos no. realizados. 
, Art. 36. — Sueldo Anual Complementa 1 
' rio: En las retribuciones a jornal y (o 
destajo se halla incluida la parte pra- 
' porcional del suelda anual complemeit 
: tari» de conformidad con lo dispuesto en 
«I ' artículo 8» de 1* Ley N» 13.020, 
• no así en laa retribncíoneí a sueldo 
, mensual, con respeeto a ■ laa cuales el 
', eueldo anual complementario deberá 
-abonarse 'de acuerda a lo dispneato en 
el Decreto Ni 33.302J45. 
t Art. 37. — Aporte al Instituto Na- 
clona! de .las Remuneraciones:: A lo* 
efectos del aporte qua debe ingzCKLr al 
Banco de la Naeión Argentina-, a la or- 
den del Instituto Naeional de las Bemtr- 
aeraciones 1 impuesto por el articula 48* 
y del Decreto No 33.302J45 (Ley námer<. 



12.921) que asciende a un trescientos 
ochenta y cinco milésimos por ciento 
CO,385- %) del total de los salarios abo- 
nados, la parte patronal podrá retener 
a los trabajadores la parte correspon- 
diente que equivale a un ciento cincuen- 
ta y cuatro- milésimos por cíenlo 
(0,154 %). Eate ingresó deberá efec- 
tuarse; dentra de los cinco días hábiles 
subsiguientes al pago de loa salarios. 

Art. 38. — Diferendos: Los diferen- 
dos que se- susciten por la interpreta- 
ción a aplicación de la presente resolu- 
ción, na podran dar lugar en ningún 
caso, a la paralización, del trahajp. Pro- 
ducida una divergencia, laa partea debe- 
rán, dar inmediata intervención a la 
Comisión Paritaria Ni 2, con asiento 
en .tot andad da Tandil, calle Indepen- 
dencia >N» 636, sin perjuicio: de que 
continúes lass tareas, mientras se trami- 
ta la solución del diferenda. 

Art. 39. — Sanciones: Loa patronos 
que abonen remuneraciones inferiores a 
laa fijadas; en esta resolución, o quo in- 
frinjan cualquier- otra disposición de la 
mjBimt. serán penados con: multa de cin- 
cuenta pesos moneda nacional ($ 50 
m[n.) a quinientos peana moneda na»' 
cional ($ 500. — m[n.)' por persona e 
infracción que se dup'icará en caso de 
reincidencia. La aplict?Ión do esta inul- 
ta no exime del cumplimiento de las 
obligaciones derivadas de la presente re- 
solución ni afecta el derecha del personal 
para deducir laa acciones judiciales per- 
tinentes. 

Arfe 40. — , Actuaciones Sumariales: 
Las actuaciones sumariales que se ins- 
truyan po* infracciones a la presente re- 
solución serán sustanciadas con arreglo 
al procedí miento- estatuido por Ta Ley 
Nacional Nfr H.570 y- de-, la Provincia 
ua Buenas Aires N» 4.54S, según co- 
rresponda. 

Art. 41. — Orden Público: Laa dis- 
p os icio n e s de. la presente- resolución son 
•la carácter obligatoria y su& beneficios 
irrenuneiables, siendo nula y sin ningún 
valor toda convención de partea quo al- 
tere, modifique o anule los derechos y 
obligaciones del mismo. (Art. 14 do la 
Ley N» 13.020). 

' Art. 42; — Regístrese, comuniqúese, 
publíquese y aiehí-vese en la Secretaría 
da la Comisión Nacional. 

Daniel E. Giorgis r presidente. — Be- 
presentante Obrero Titular: Emiliano 
Jarme; Bepresenfante Patronal Suplen- 
te: Alcidea Bocha. — Delegados de Mi- 
nisterio de Agricultura y Ganadería: 
Suplentes: Bogelio Arrieta, Baúl De- 
jean del Castillo. 

Nota: El presente convenio se publica 
sin cargo conforme a la dispuesto por el 
Ar*. 5» del Dto. 2J09¡48. 



parlamento Construcciones e Instalacio- 
nes, Avenida Cabildo Ni 65, 3er. piso, 
Buenos Aires» 

Pliego de condiciones; podrá consul- 
tarse o adquirirse sin cargo, en el ci- 
tado departamento, todos los dfas h& 
bifes de 11 a 12.30. horas, como- así 
en la Dirección de la fábrica militar 
mencionada. 

Depósito de garantía: 1 % del mon- 
to de> la propuesta. — Fdo.: Eduardo 
Badaró, Coronel. Jefe del Departamento- 
Construcciones- e Instalaciones. 

é.26|4-N» L-1.9S7-v.2|&|5Q 



Licitación Pública N» 5*5/5© <DCI> 

Llámase a lfettaeión -publica par» 
contratar la "Provisión de una perfo- 
radora" para la realización de sondeos 
a cargo del establecimiento militar Al- 
tos Hornos Zapla," sito en Pálpala, Pro- 
vincia de Jujuy. 

Apertura de propuestas: 8 de Mayo 
de? 195Ó r Año del Libertador General 
San Martin, a las 11.30 horas en el 
Departamento- Construcciones e Instala- 
ciones. Avenida CabíTdb N» 65, tercer 
piso, Buenos Aires. 

Pliego de condiciones podrá, consul- 
tarse o retirarse sin cargo en el cita- 
do departamento, todos los días hábi-. 
les de 11 a 12.30. 

Depósito de garantía: 1% del mayor 
monto de la propuesta. — Pdo.r Eduar- 
do Badaró, Coronel. Jefe del Departa- 
mento Construcciones e Instalaciones. 
e.26f4-NV L-1.9S8-v.2|5|59' 



Ministerio de Ejército 

SASTRERÍA MILITAR, 

Llámase a Licitación PúWiea N? 51, 
para la provisión de ambos pijamas de 
verano, (completos), saco y pantalón). 
Apertura de las propuestas?: el día. 9 
de mayo de- 1950, Año del Libertador 
General San Martin, a. las 16 hora» 
Consultas, pliegos de condiciones: y pre- 
sentación de propuestas, en Carlos Pe- 
llegrihi Ni 877, 2« piso, División Com- 
pras, Buenos Aires. 

Es requisito indispensable estar ins- 
cripto en el Registro de Prov'eedores- 
del Estado. 

Ernesto Pérez,. Cap. de Intend., Jefe 
Div. Compras; 

e26/4-N«L. 1.981 -v.2/5/50. 



CRÓNICA ADMINISTRATIVA 



^ EJERCITO ARGENTINO 

\ DIRECCIÓN GENERAL DE 

INTBNDBNCIA 
^ Departamento Administrativo 
-V- ',\ División Adquisiciones 
f BÉFATE PUBLICO DE 'REZAGOS " 
.Llámase a. remate público para- el día 
8. jde mayo Año del Libariador Geneial 
San Martín de 1950, a las. 15 . hoza?, por 
la yenta- de rezagas- (rec-jrtea de paño, 
papel, maderas, cueros varios, metales 
varios, lonas., géneros, recorta nuevos, 
unidades varias, etc.). 



Exposición ; Cervina N» 4360, Buenos 
Aires, donde se darán informes y pros- 
pectos, 7.30 ha. a 13.30 ha. 

Seña 20. % del importe total ofrecido 
en el acto del remate. 

Laa mercaderías . serán retiradas porj 
exclusiva cuenta de los compradores en' 
cuya oportunidad abanarán en. efectivo 
el saldo resultante. | 

Sujeto a ia aprobación do la Dirección 
General de Administración del Ministerio 
de, Ejéreitov 

e.25|4.-N» I^W.-v.dl5JB0: 
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Ministerio, de Defensa Nacional 



DIRECCIÓN GENERAL DE 
FABRICACIONES MILITARES 

DEPARTAMENTO CONSTRUCCIONES 
E INSTALACIONES 

Licitación Pública N? 517/50 (DCiy 
Llámase a licitación publica .pasa 
contratar la "Provisión e instalación 
de una cámara incineradora de resi- 
duos" para la Fábrica Militar da Pól- 
voras y Explosivos, sita en Villa María, 

Provincia de Córdoba. 
r 

Apertura de- propuestas: 9 de Mayo 
de 1950, Año del Libertados General 
San Martín, a las 12 horas en el De- 
partamento Construcciones e Instala- 
ciones, Avenida Cabildo. ,Ne 65,' tercer 
piso, Buenos Aires. '. 

Pliego de condiciones: podrá consu!- 



tarse a adquirirse al precio de í 3. — 
el ejemplar en el citado departamento, 
todos, loa días- hábiles de II a 12.30' 
horas. 

Depósito de garantía: 1 % del mon- 
to de la propuesta, — Pdo.: Eduardo' 
Badaró,. Coronel, Jefe del Departamen- 
to Construcciones e Instalaciones. 

e.26¡4-Ní L-L986-v.2l5;|50 



Licitación Pública Ns 510/50 (DCI) 
Llámase a licitación pública para 
contratar la "Provisión de caldera, co- 
cina y tanque intermediario" con desti- 
no al "Pabellón de obreros solteros"' 
del Centro Forestal dependiente del ss- 
tablecimiento militar Altos Hornos Za- 
pla en Pálpala, Provincia de Juíuy. 

Anertura de propuestas: 8 de Mava 
de 1950?, Año del Libertador General 
San Martin, a las 12 horas, en el De- 



Llámase a Licitación Pública N» 65, 
para la provisión, de medias fj-iaes cla- 
ras, reglamentarias, varia» cstldades» 

Apertura de las propuestas: el día 
22 de mayo de 1950, Año del Liberta- 
dor General San Martin, a las 16 ho- 
ras. Consultas, pHegoa de condiciones 
y presentación de las propuestas en 
Carlos Pellegrini N» 877. 2 Piso, Divi- 
sión. Compras, Buenos Aires. 

Es requisito indispensable estar ins- 
cripto en el Registro da Proveedores 
del Estsdo. 

Ernesto Pérez, Cap. de ín*en&, Jefe 
Div. Compras. 

_■ e.26/4-N»L. 1.982 -v.8/5/50. 



Ministerio de Industria 
y Comercio 



DIRECCIÓN NACIONAL DE LA 

ENERGÍA 

YACIMIENTOS PETROLÍFEROS 

FISCALES 

Licitaciones Públicas 
Año del Libertador General San Martín 
Comunícase que la Licitación Pública 
N» 10.310, relacionada con la adquisi- 
ción de chimeneas de- hierro, ha sido' 
prorrogada para el dia 1© de Mayo a 
Jas 10 ha.; la número 10.241, po» equi- 
po de bombeo para el 23 de Mayo a 
las 8 h». y la 19-.226, por equipo- eléc- 
trico, para el 23 de Mayo a las 8,3.0 
hs. — División Licitaciones, abril 31 dE 
1950. 

e.26/4-N» L . 1.979 -T.2/5'/5&. 



Año det Libertador General- San Marti» 

8/5/50 — Tierra y grasa vegetal 
(10365) a las 8.30 ha.. 

8/5/50 — Separadores de agua 
(103861 a las 9 hs. 

8/5750 — Montaje 6 tanques, en 
La Plata (103.9Q> a las 9.3.0. hSL 

8/5/50 — Proyectiles y fulminantes, 
(10398) a laa 10. ha.. 

8/5/50 — Elementos 1 de: medfekin 
(10398)" a las, 1Q-3.0 ha- 

8/5/50 — : Formularios (1040S.) ,a 
las 11 ha. 

8/5/50 — Válvulas (10422) a las 
11.30 hs. 



8/5/50 -Drogas laboratorio (1043.">) 
a las 12 hs. 

8/5/50 — Máquinas carpintería 
(10459) a las 12.30 hs. 

9/5/50 — Estopas y fibras (10400) 
a las: 8 hs. 

' 9/5/50* — Mangueras y accesorios 
(10404> a las S.30 hs. 
• V 5 /SO — Aislante eléctrico (.10 41 6) 
a las -9 hs. 

9/5/50- — Calentadores y estufas 
(10425> a las 9.30 hs; 
■ 9/5/50 -Motores eléctricos- (10460) 
a las 10.3.0 Iik 

9/5/50 — Sodio de calcio (10505) 
a las 11 ha. 

9/5/50 — Lámparas y accesorios 
radio (10438> a laa 10 hs. 

e.26|4-N» L-1.984-v.8|5|60 

;Año del Libertador General San Martín 

5/5/50 — Uniformes (10531) a las 
10.30 horas. 

i 8/5/50 — Máquina cortar césped 
(10527> a las 3 horas: 

10/5/50 — Equipo bombeo (10351) 
a las 8 horas. , 

10/5/50 — Electrobombas (10352) 
a las. 9.30 horas. 

I 10/5/50 —.Cubiertas (10525) a laa 

II horas. 

e.26¡4-N«f L-1.985-v.2|5|50 

Ministerio de Trabajo 
y Previsión 



DIRECCIÓN NACIONAL DE 
ASISTENCIA SOCIAL , 

Dirección de Prevención de la Ceguera 

y Asistencia do no Videntes 
Año del Libertador General San Martin 

Llámase a Licitación Pública N» 1[50, 
para el óüa: 8 de mayo de 1950, a las 
■ 16 ha., con el objeto de resolver la con- 
tratación de^ servicio de lavado y plan- 
chado de ropas» durante loa meses; do 
julio y agosto del año 1950„ con des- 
uno a las" distintas; dependencias- da 
,esta Institución. La apertura de pro- 
puestas 1 tendrá lugar en^la Oficina do 
Suministros, sita en la calle Hipólito 
YrigoyenN? 2850, 1er. piso, Capital, en 
presencia de los; interesados que con- 
curran al acto. Por pliegos de condi- 
: clonas Generales, especificaciones o 
1 aclaraciones, concurrir, a la citada ofici- 
na cualquier día hábil, dentro del si- 
guiente horario: de lunes a viernes: 12 
a 18 horas y sábados de 8,30 a 13 ho- 
ras. 

Dr. Samuel Barbará, Director Inte- 
rino. 

e.26,/4-N»L.1.975-v.8/5/50. , 



Llámase a licitación pública para el 
¡ día 15 de mayo de 1950, Ano del Li- 
bertador General San Martin, a laa 12,10 
parai la provisión; de 6 Ómnibus y 4 
Microómnibua r con destino a esta Di- ' 
.reicldn. Informes; División Suminis- 
tros:. Reconquista 269,. Capital Fede- 
ral. — El Director de Administración. 
e.26/4rN*L. 1.976 V.13/5/.50. 



Llamase a licitación pública para el 
día 11 de mayo de 1950, \A.ño del Li- 
•bertador General San Martin, a las 
1 12,10 para la provisión -de 5 Camiones 
.tipo "Piclr-un." para 1 h& a 2 tonela- 
das y 3 Camiones tipo Furgón para 
L}& a* 2 toneladas, con destino a esta 
Dirección. Informes: División Suminis- 
'trou, Reconquista 269, Cap; Fed. — 
El Director de Administración. 

6.26/4-N9L.1.9 77-V.8/5/60. 



Ministerio de Educación 



DIRECCIÓN GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓN . 

DIVISIÓN SUMINISTROS 

Licitación Pública. N» 4» 
Aíio del Libertador Goneral San Martin 

Llámase a licitación pública por Ira. 
vez, por el término de 10 días hábiles 
a partir del 26/4/50 para resolver con 
iGestiao a: Dirección de Higiene Esco- 
lar, la adquisición de: 300. OOQ sobres. 

Las propuestas "deberán presentarse- 
bajo sobre cerrado en las planillas que 
se. expedirán al efecto y de acuerdo con 
el pliego de condiciones, todo lo cual 
se puede- retirar desde fe fecha, en la 
División Suministros, calle Las Heris 
2492, Capital, todos los días hábiles 
de 12 a 18 horas, sábados de 8,30 a 
13-. 

El acto de apertura de laa propues- 
tas: se llevará a cabo el día diez de 
Mayo de 196 Q a laa 16 horas en la 
División Suministros del Ministerio de 
Educación en presencia del Delegado - 



i. 



ASO DEL LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN 
BOLETÍN OFICIAL — MiBret/leB 26 ñe abril de 1950 



lí 



de la Contaduría General de la Nación 
y de los Interesados que deseen con- 
currir, -r- Buenos Aires, abril 20 de 
.1950. — Atilio M. Baragiola, Director 
General de Administración. 

«.26/4-N9 L. 1.978 - v.8/5/50. 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
• •CÓRDOBA 
FACULTAD DE CIENC7&S 
ECONÓMICAS 

' Colón 856 
Año del Libertador General San Martín 
...Llamado a concurso de títulos, antece- 
dentes, oposición, etc., para la provisión 
de cargos de profesores titulares de: 

Técnica y Etica Profesional 

Economía Agraria. 

Término: hasta el 13 de Mayo próxi- 
mo a las 12. / ,' j 

Bases y condiciones: en Secretaria -de 
la Facultad, de a 12 y 17 a 20. Las 
solicitudes deberán presentarse también 
en Secretaría. — Ignacio Morra (h.), 
secretario. ' • ' 

e.19, 21, 24, 26, 28J4, 2j5, 4-6-N» L. 1.B25- 
v.6|5¡50. ' 



Ministerio de Comunicaciones 



CORREOS X TELECOMUNICACIONES 

Año del Libertador General San Martín 
Licitación Pública Ni -75 
Llámase a licitación pública por el 
término de diez (10) días para enaje- 



nar "Residuos -de Papel". 

• Las propuestas serán recibidas y 
abiertas públicamente el dia 8 de Mayo 
de 1950 a las 16 y 20 ñoras, en el lo : 
cal N9 639, 6» piso del Palacio de Co- 
rreos y Telecomunicaciones. 

Por el pliego de bases y condiciones 
ocurrir a la Oficina de Licitaciones 
(Mesa de EntradaB), local N» 645, C>9 
piso, todos los días hábiles de 12 a 18 
y sábados de 8.30 a 13,00 horas. 

- Buenos Aires, 26 de abril de 1950. 
— Marco Aurelio Andrada, Secretario 

eaSr "'• £.26/4-N»L.1.980-v^8/5/50.. 

Licitación Pública N9 76 

1»50 "Año del Libertador 

General San Martín 

Llámase a licitación púbUca por el 
término -de diez (10) días para adqui- 
rir: ."Cubiertas y cámaras". . 

Las propuestas serán .recibidas y; 
abiertas públicamente el dia 8 de Mayo 
de 1950, a Jas 16^40 horas, en el local 
N» 639, 6p piso del Palacio de Correos 
y Telecomunicaciones. 

Por el pliego de bases y condiciones 
ocurrir a la oficina de Licitaciones (Me- 
sa de Entradas), local No 645, 6» piso, 
todos los dias hábiles de 12 a 18 y sá- 
bados de 8.30 a 13 horas. 

Buenos Aires, 26 de Abril de 1950. 

— Marco Aurelio Andrada, Secretario 

General de Correos y Telecomxmica r 

clones. * -. , 

e.26|4-N9 L-1.983-v.8}6|50 



Tornillos, con destino a esta Dirección 
■General. v 

Por Pliego de Condiciones y demá« : 
aclaraciones, dirigirse a "**&*■ Dirección 
General de Fabricaciones Militares 
— Departamento Administrativo — Or- 
ganización Comercial, División Com- 
pras (Av.- Cabildo No 65, Buenos Ai- 
res), los dias hábiles de 8 a 11 horas. 
— El Director General. 

e-18/4-NoL. 1.806- v.28/4/50. 



Año del Libertador General San Martín 

Llámase a Licitación PúbUca N» 14.5/ 
50, para el dia 9 de mayo de 1950, 
a las 9,50 horas, para la provisión de: 
Útiles de Ofic.ina, con destino a esta 
Dirección General. 

Por Pliego de Condiciones y demás, 
aclaraciones, dirigirse a esta Dirección 
Gejieral de Fabricaciones Militaras 
— Departamento Administrativo — Or- 
ganización Comercial, División Com- 
pras (Av. Cabildo N? 65, Buenos Ai- ; 
res!, los días hábiles de 8 a 11 horas. 
— El Director General. ¡ 

e,18/4-N9L.l. : 806- v.28/4/60. 



ANTERIORES 



Presidencia de la Nación 

¡sTJBSECHErARIA »E 
INFORMACIONES 

Llámase a Licitación rúbllca N« 191 
para el día 2 de mayo. Año del Liberta- 
dor General San Martín, 1950, a las 
16 horas, con el objeto de contratar la 
provisión de 10.000 kilos, de metal para 
estereotipia para composición del Bole- 
tín Oficial y 20.000 tablas para estereo- 
tipia, con destino al usó de la" Dirección 
dé Editorial «imprenta -dependiente de 
esta Subsecretaría de Informaciones. 

El acto tendrá lugar en la Oficina 
de Adquisiciones y Contratos, Avenida 

' de Mayo 760, piso 1». Capital, en ¡a le- 
cha y hora arriba "Indicada, y en la <jue 
tambií.» se .BumlnlEtrarSn a los Interesa- 
dos los pliegos de hases y condiciones £ 
lnlormes referentes al mismo. — Enri- 
que Pérez Grant, Director Gral. de Admi- 
nistración Subsecretaría te Inforaia- 

• clones. «.20J4-N» 1.874-v.2já¡50 



los días hábiles de 8 a 31 horas. — 
El Director General. 

e.2114-N9 Lfl.892-v.3l.Sl50 



Año del Libertador General San Martín 

Llámase a Licitación Pública N» 14«/ 
50, para el -día 9 de mayo de 195fl, 
a las 10 horas, para la provisión de: 
Madera de Pino Spruce, con destino a 
la Fábrica Militar de Material de Co- 
municaciones y .Equipos. 

Por. Pliego de Condiciones y demás 
aclaraciones, dirigirse a esta Dirección 
General de Fabricaciones Militares 
— Departamento Administrativo — • Or- 
ganización Comercial, División Com- 
pras iAv. Cabildo N9 £5, Buenos Ai- 
resj, los dias hábiles de 8 a J.1 horas. 
— El Director General. 

e .18,/4-N?L. 1.807- v.28/4/50. 



Año del Libertador General San Martín 

Llámase a Licitación Pública N» 152¡ 
50, para el día 16 de mayo de 1950, 
a las 9.60 horas, para la provisión de 
artículos para laboratorio. 

Por pliego de -condiciones y demás 
aclaraciones, dirigirse a esta Dirección 
General de Fabricaciones Militares - 
Departamento Administrativo - Organi- 
zación Comercial - División Compras 
(Avda. Cabildo N9 65 - Buenos Aires), 
los dias hábiles de 8 a 11 horas. — 
El Director General. 

e.21)4-N9 L-1.893-v«3l5|50 



Ministerio de Defensa Nacional 

DrEECCION GENERAL DE 

FABRICACIONES MILITASES 

DEPARTAMENTO ADMTNISTKATIVO 

División Ventas — Cabildo 65 

T. E.' 76-3630 

Año del Libertador General San Martín 

Llamase a Licitación Publica N» 1.0JLC| •: 
50 para el día 6 de Mayo ile 1950 >a 
las 11 horas, para Ja venta de .Escoria 
de Plomo. — Por pliego de -condiciones 
^y demás aclaraciones dirigirse a esta 
Dirección General, Departamento Admi- 
nistrativo, División Ventas, Cabildo 65. 
en día hábiles de 7,30 a. 13 horas. — 
El Director General. 

e.24¡4-N9-L 1.954-v.4[5|50 



Año del Libertador General San Martin 1 
Llámase a Licitación Pública N9 143] 
60, para el dia 16 de mayo de 195D, 
a las 9.30 horas, para la provisión 
de linter's de algodón. 

Por pliego de condiciones y_ demás" 
aclaraciones, dirigirse -a esta Dirección 
General de Fabricaciones Militares - 
' Departamento Administrativo - Organi- 
zación Comercial - División Compras 
(Avda. Cabildo N9 65 - Buenos Aires), 
los días hábiles de 8 a 11 horas. — 
El Director General. 

e.2l!4-N9 L-1.S91-V.3J5150 



año del Libertador General San Martín 

Llámase a Licitación Pública N9 1/ 
60 Bis, para el dia .9 de mayo de 1950, 
a las 10, 30, horas, para la provisión 
de: .Metales y Aleaciones no Ferrosas, 
con destino a esta Dirección General. 

Por Pliego de Condiciones y demás 
aclaraciones, dirigirse a esta Dirección 
General de Fabricaciones Militares 
— Departamento Administrativo — Or- 
ganización Comercial, División Com- 
pras (Av. Cabildo N9 65, Buenos Al- 
res), los dias hábiles de 8 a 11 horas. 

— El Director General. 

e.l8/4-N9L. 1.802 -v.28/4/50. 

Año del Libertador General San Mn^tín 

Llámase a Licitación Pública N9 4/ 
60 Bis, para el dia 9 de mayo de 1950, 
a las 10,20 horas, para la provisión de: 
Aceros, con destino a la Fábrica Militar 
de Armas Portátiles - "Domingo Ma- 
theu". 

Por Pliego ¿j Condiciones y demás 
aclaraciones, dirigirse a esta Dirección 
General de Fabricaciones Militares 
— Departamento Administrativo — Or- 
ganización Comercial, División Com- 
pras (Av. Cabildo N« 65, Buenos Ai- 
res), los días hábiles de 8 a 11 horas. 

— El Director General. 
6.18/4-N9L. 1.803- v.28/4/60. 



Año del Libertador General Sun Martín 

Llámase a Licitación Pública N9 147/ 
-*4L para. el dia "9 de mayo de 1950, 
aSa 10,40 horaB, para la provisión de: 
Productos Químicos {Acido sulfúrico, 
Agua bi-destilada, Bicloruro de mer- 
curio, Soda Solvay, Acido nítrico, Cre- 
ta Ind., Asfalto, Bióxido 'de manganeso, 
Azufre, Litonhíon, Oxido de Titanio, 
Parafina, Resina, JEUlcentralita, Dife- 
nilamlna, Grafito, etc.), eon destino 
a esta Dirección General. 

Por Pliego de Condiciones y demáB 
aclaraciones, dirigirse a esta Dirección 
General de Fabricaciones Militares 
— Departamento Administrativo — Or- 
ganización Comercial, > División Com- 
pras (Av. Cabildo N9 65, Buenos Ai- 
res), los días hábiles de 8 a 11 horas. 
— Ei Director General. 
- - e.l8/4-N«L. 1.808 -v.28/4/50. 



Licitación PúbUca N9 510¡60 (DOI) 
Año del Libertador General San Martin 

Llámase a licitación pública para con- 
tratar la "Construcción de Obras Va- 
rias en el Depósito de Bicromato", de 
la Fábrica Militar del Cromo y sng deri- 
vados en Córdoba. 

Apertura de propuestas-. 17 de mayo 
de 1950, a lag 12 horas, en el Departa- 
mento Construcciones e Tnstalaeiones, 
Avda. Cabildo N9 65, 8er. piso, Buenos 
Aítos. 

Pliego do condiciones: podrá consultar- 
se o adquirirse al precio de $ 5 m1n. 
el ejemplar en el citado Departamento, 
todos los días hábiles de 11 a 12.30 &o- 1 
ras, como así en la Dirección de la Fá- 
brica Militar mencionada. Monto del 
Presupuesto Oficial: $ 15.963.45 m}n. 
Depósito de Garantía: 1 o]o del monto 
del Presupuesto Oficial. — Fdo. Eduar- 
do Badaró, Coronel, Jefe del Departa- 
mento Construcciones e Instalaciones. 
e.25|4-N9 L-l.-963-v-29|4|50. 

Licitación Pública N? 514¡50 (DCI) 
Llámase a licitación pública con el ob- 
jeto de contratar la "'Provisión e insta- 
lación de dos tanques metálicos' de 
LODO m.3 cada -uno", en el ropo de Fá- 
bricas "José do la -Quintana", Provincia 
de Córdoba. — Apertura de propuesta*: 
6 de mayo de 1950, Año del Libertador 
General San' Martín, a las 12 horas, en 
el Departamento Construcciones e" Insta- 
laciones, Avenida Cabildo N9 65. tercer 
piso, Buenos Aires. — Presupuesto ofi- 
cial: $ 221.840. — Depósito de garantía: 

I *>¡o del monto del presupuesto oficial. 

— Fdo.: Eduardo Badaró, Coronel, Jefe 
del Departamento Construcciones e Ins- 
talaciones. 

e.25|4-N9 L.-L964-v.6j5(50 

Licitación PúbUca N? 512|50 (DCI) 
Año del Libertador General San Martín 
Llámase a licitación pública para con- 
tratar la ejecución del "Montaje de un 
galpón Engraw y obras complementarias ' ',' 
en el Grupo Químico Río HI«'°, ubicado 
en Río Tercero (Provincia de Córdoba)* 

— Apertura de propuestas: 13 do mayo 
de 1950, a las 12, en las oficinas del De- 
partamento Construcciones e Instalaciones, 
Avenida Cabildo N»' 65, piso 8»,' Buenos 
Aires. — Priego de condiciones: podrá 
consultarse o adquirirse al precio de pe- 
sos 10. — mjn. el ejemplar, en ,él citado 
Departamento todos los días hábiles de 

II a 12J80 horaB, o bien en la Dirección 
del Establecimiento Militar arriba men- 
cionad». — Monto del presupuestó oficial: 
$ 259.487. — m¡n. — Depósito de garan- 
tía: 1 olo del monto del presupuesto' ofi- 
cial. — Fdo.: Eduardo Badaró, Corone!, 
Jefe del Departamento Construcciones • 
Instalaciones. ■ 

e.25|4-N* L.-1.965-v.«15{50 



Año del Libertador General San Martín 

Llámase a Licitación Pública Nv 148/ 
50, para el dia 9 de mayo de 1950, 
a las 10,50 horas, para la provisión de: 

' Producios Químicos - Pinturas (Etil- 
centralita, Difenllamina, Acetato de 
Etilo, Grafito, Goma arábiga. Cola de 
piel animal. Sulfato de sodio, etc.), 
con destino al Grupo de Fábricas "José 
de la Quintana". 

Por Pliego de Condiciones y demás 

■ aclaraciones, dirigirse a esta Dirección 
General de Fabricaciones Militares 
— Departamento . Administrativo — Or- 
ganización- Comercial, División Com- 
pras (Av. Cabildo N9 65, Buenos Ai- 
res), los dias hábiles de 8 a 11 horas. 
— El Direetor General. 

«.18/4-N9L. 1.809 -v.28/4/60. 



\Año del Libertador General San Martín 

' Llámase a Licitación Pública N9 151J 
50, para el día 16 de mayo de 1950, 
a las 9.40 horas, para la provisión de 
productos químicos. i 

Por pliego de condiciones y demás 
aclaraciones, dirigirse a esta Dirección 
General de Fabricaciones Militares • 
Departamento Administrativo - Organi- 
zación Comercial - División CompraB ] 
(Avda. Cabildo Nr 65 - Buenos Aires), 



Año del Libertador General San Martín 
Llámase a Licitación Pública N9 142/ 
50, para el día 9 de mayo de 1950, 
a las "9,30 horas, para la provisión de: 
Clavos, con destino a esta Dirección 
General. 

Por Pliego de Condiciones y_ demás 
aclaraciones, dirigirse a esta Dirección 
General de Fabricaciones Militares 
— Departamento Administrativo — Or- 
ganización Comercial, División Com- 
pras' (Av/ Cabildo N» «5, Buenos Ai- 
res),' los dias' hábiles de 8 a 11 horas. 
— El Director General. 

e.l8/4-N9L. 1.804 -y.28/4/60. 

Año del Libertador General San Martín 

Llámase a Licitación Pública N9 144/ 
60, para el dia 9 de mayo de 195», 
a las 9,40 horas, para la provisión de: 



Departamento Construcciones e 
v Instalaciones 

Licitación PúbUca N9 511J50 (DCI) 

Llámase a licitación pública para con- 
tratar la "Provisión de material Tef rae- 
taño del conducto de humo del horno 
Martín Siemens N? 3", en la Fábrica 
Militar de Aceras, sita en General Oso- , 
rio 5077, 4 de Junio, Partido de AveUa- 
neda, Provincia de Buenos Aires. 

Apertura de propuestas: 5 de mayo 
de 1950. — Año del Libertador General 
San Martín. — a las 12 horas, en el 
Departamento Construcciones e Instala- 
ciones, Avenida Cabildo N9 65, 3er. piso, 
Buenos Aires. Pliego de condiciones: po- 
drá consultarse o adquirirse sin cargo, 
en el citado Departamento, todos los días 
hábiles de 11 a 12.30 hora*, como así 
en la Dirección do la Fábrica Müitar 
mencionaAa. Depósito de garantía: 1 o|o 
del monto de la -propuesta. — Edo. 
Eduardo Badaró, Coronel, Jefe del 'De- 
partamento Construcciones e Instalacio- 

e.25}4-N9 L-1.96~2-v-29|4|50. 



Licitación Pública N9 513J50 (DCI) 
Llámase a licitación pública con el ob- 
jeto de contratar la "Construcción de 
las fundaciones de un horno empujador 
y un compresor Sullivam". .de la Fábrt- 
ea Militar de Aceros, r sita en General 
Osorio N9 ,5077, 4 -de Junio, Provincia 
de Buenos Aires.- 

Apertura de propuestas: 6 de mayo 
de 1950. Año del Libertador General 
San Martín? a las 11.30 horas en él De- 
partamento OonstruecioneB e Djstalacio- 
nes, Avenida Cabildo N9 65, tercer piso, 
Bueilos Aires. 

Pliego dé condiciones: podrá i consul- 
tarse o adquirirse al precio de" * 5 el 
ejemplar, en el citado Departamento, 
todos los días hábiles de 11 a 12.30 
horas. — Presupuesto Oficial: $ S2.898. 
Deposito de garantía: 1 olo del monto del 
Presupuesto Oficial. — IMo. Eduardo 
Baaaro, Goronel, Jefe del pepartamento 
Construcciones e Instalaciones. 

e.2S|4-N* L-l.«61-v-29|4|50 : 



ESTADO MAYOS DE OOOBDINACION 

Llámase a licitación pública para el 
día 10 de mayo de 1950, "Afio del Li- 
bertador" General San Martín", » las 
10.00 hora», para la { «dquisición de ar- 
tículos de librería a -impresos. 

Por informes y pliegos; Ingeniero Huer- 
co 251. piso 12. " ' 

- e.20]4-N» L-1.864-v-2J5|50^ 



Ministerio de Ejército 

Hospital Müitar de Campo de Mayo 
"Dr. Juan Mad^xa" 
Aviso de Licitación 
Aüo del Libertador Ges°ral Sr-n Awrtln 
Llámase a licitación pública para la 
provisión de víveres secos y a licita- 
ción privada para la provisión de el«- 



«• 
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atentos de limpieza y artículos,, de,.. libre- 
ría, para el día 89 de , abril de . ÍQStí, . a 
las 10 horas. 

Para informes y pliegos de condiciones 
dirigirse a: Junta dé Contratación del 
Hospital Militar de Campo de Mayo. — 
Campo de Mayo, Buenos Aires. — Fdo." 
Juan Carlos Bovio, Coronel Médico, Di- 
rector del Hospital Militar C. de Mayo, 
"Dr. Juan Madera". 

e.20|4-N» L-1.861-v-29¡4|50. 

DIRECCIÓN GENERAD DE REMON- 
TA Y VETERINARIA 

Año del Libertador General San Mnriín 
* Llámase a Licitación Public» N« 1|50. 
para el día 2 de mayo de 1950, a -as 10 
horas,' para la adquisición de Impresos 
y material de embalaje con destino al 
Depósito Central de Veterinaria. Para 
pliegos de condiciona y nómina de ele- 
mentos e informes, dirigirse a la Dlvl- 
«ión Administrativa French 2613, todog 
los días hábiles de 8 a 12 horas. 

e.20!4-N« L-1.868-V.2!5¡50 



DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTI- 
TUTO GEOGRÁFICO MILITAR 
_ Año del Libertador General San Martín 
Llámase a Licitación pública N' 5|50, 
para el día 8 de mayo de 1950, a las 
11 horas, para la adquisición de: una 
(1) máqolna "Offset" a 1 -color, para 
Imprimir pliegos hasta el tamaño 66 x 
102 cm (26 x 40"); una (}) máquina 
"Offset" a 1 'color, para Imprimir pile- 
«os hasta el tamaño de 89 x 114 cm 
(35 x 45"); un a (1) "Tournette" para 
preparar planchas de 135 cm de diá- 
metro; , una (1) graneadora para plan- 
chas de 110 x 140 cm; y una (l) prensa 
de copiar planchas de 120 x 150 cm al 
vacio. 

Para los pliegos de condiciones e in- 
formes, dirigirse a la Sección Adqjisi- 
«lones, c*He cabildo N» 881, d« 7,80 a 
13 horas. Buenos Aires, 19 de abril de 
1950. — Horacio Luis Demarchl, Tenien- 
te Coronel de Intendencia, Jefe de la 
Kiv. Administrativa. 

<*.20¡4-N»L-1.869-v.S|5!60 



DIRECCIÓN GENERAL DEL 
MATERIAL DEL EJERCITO 
Llámase a licitaciones públicas para 
el día 10 de mayo "Año del Libertador 
General San Martín" 1950, por lo si- 
guiente: No 22. horas 10: Herramientas 
para mecánicos; sopletes para autóge- 
na, platos para tornos, etc. — No 23, 
hora 10.20: Brocas, cojinetes para te- 
rrajas, fresas, herramientas para torno, 
machos, mechas, terrajas, etc. — No 24, 
horas 10,40: Artículos de talabartería y 
cordelería (Accesorios para albardas y ar- 
neses). — Consultas y pliegos en el De- 
partamento Administrativo. Pozos 1807, 
Capital, — ' Juan Cadailhon, Tcnel. de 
Int. Jefe Dep. Adm. 

e.24|4-No-L 1.94S-v.5¡5|50 

Llámase a Licitación Pública número 
21|50, para el día 5 de mayo, Año del 
Libertador General San Martín 1950, a 
la hora 10.30, por, lo siguiente: Válvulas 
para radioestación de distintos tipos. 
. Consultas y pliegos en el Departamento 
Administrativo, Pozos 1807,'- Capital. — 
Juan Cadailhon, Tcnel. de Int. Jefe Dep. 
•Adm. é.l7!4-N« L-1.784-v.27|4|50. 

Llámase a Licitación Pública N« 20|50 
para el día 5 de mayo, "Año del Liber- 
tador -General San Martín" 1950, a la 
hora 10.10, por lo siguiente: artículos 
do ferretería, carpintería, cordelería, ac 
«esorios para botes neumáticos, cinta 
aisladora, hierros^ maderas: (tablones, 
postes 1 rollizos y vigas, mango para 
palas, folletos, etc.). 

Consultas y pliegos en el Departamen- 
*o Administrativo, Pozos 1807, Capital 
!— Juan Cadailhon, Tcnel. de Int. Jefe 
Dep. A dministrativo. 

6.13É4-N» L-1.750-v.29|4¡50 



Año del Libertador General San Martin 
- s Llámase a licitación pública para ' el 
arrendamiento de una fracción de campo 
de aprovimadamente 600 hecárcas de la 
Base Aérea Militar "Tandil" para el 
día 28 de abril a las 10 horas. 

e.l5|4.-N» L-1.779.-v.26;4¡50. 

CtMRTEL MAESTRE GENERAL 

Dirección de Intendencia 
Año del Libertador General San Martín 

Llámase a licitación pública para el 
día 10 de mayo de 1950, para la pro- 
visión de los elementos que a conti- 
nuación se detallan: 

Licitación Pública No 78|950, a las 

9 horas, uniformes y accesorios. 
Licitación Pública No 79|950, a las 

9.15 horas, vestuario. 

Licitación Pública No 80)950, a las 
9.30 horas, ropa de . cama, manteles, 
servilletas, catres y bolsas de víveres. 

Licitación Pública No 81|950, a 113 
9.45 horas, elementos de cuero, goma 
y lona en general. 

Licitación Pública No 82|950, a las 

10 horas, 346.000 kilos^de quebracho, 
colorado para cocina y caldera; que 
se realizarán en la calle Parera No 36, 
Capital, donde podrán obtenerse plie- 
gos de bases y condiciones generales y 
demás informes. 

e.21|4-No L-1.883-v.9|5|50 



Dirección General de Djfracstructura 
'Llámase a Licitación Pública nú- 
me'e 7|50 A, para el día 3 ue mayo 
de 1950, a las 10 horas, para la 
''previsión de elementos para 'manipu- 
leo de combustibles". Apertura de. pro- 
puestas: J. E. TJriburu No 754; la do- 
cumentación técnica al precio de m?n. 
15.00 podrá adquirirse en la división 
adquisiciones los días lunes, miércoles 
y viernes de 9 a 12 horas. 

e.20|4-N» L-1.872-v.2|5¡50: 



lar o. rechazar ¿ota], o parcialmente cual- 
quier . propuesta, afí como el' - de exigir 
¡a* garantías que conceptúe necesarias 
con respecto a las (,ue fuesen aceptadas. 
— Buenos Aires, 13 de abril de 1950, Año 
de! Libertador General San Mar.m. 

6.13J4-N0 L-1.737-v.27¡4|50 

BANCO HIPOTECARIO NACIONAL 
Llamase a licitación pública hasta el 
12 de mayo de 1950, Año de, Líber**-" 
Cor General San Mart'n a las 15, para 
ti abajos de Jardinería, juegos Infautl 
les, instalaciones para riego, alam- 
brados, veredas interiores -y municipa- 
les, en el barrio "Marcelo T de Al- 
\ear". Capital Federal. Las propues- 
tas serán abiertas en la fecha y hcr.t 
¿i'dieadas, en la Gerencia de Construc- 
ciones (Departamento Suministros), 
Defensa 188, 2o piso, Capital FederU 
donde ge facilitarán informes y se es- 
tregarán los pliegos de condicione!, 
previo pago de mfn. 50. — , Iop días há- 
tíles de 12.30 a 16.30 y sábados da 
9 a 11. 

e.22|4-No L-1.896v.l0|5|50 



Capital Federal, . donde se facilitarán in- 
formas y. se entregarán '' los ' pliegos de 
condiciones, previo pago de in$*i. 2, los' 
días hábiles de 12,30 a 16,30 y sábados 
ue 9 a 11 horas. 

o.!2¡4-NoL. 1.736-v.28|4|50 



CUARTEL MAESTRE GENERAL 

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD 

Año del Libertador General San Martín 

Llámase a licitación pública No 36/ 
950 a realizarse el día 4 de mayo de 
1950, a las 10 horas para la adquisi- 
ción de: Productos Químicos y Far- 
macéuticos, Instrumental Científico y 
Materias Primas y Materiales. 

Pliegos de Condiciones e informes 
diariamente de 7,30 a 13,15 horas fin 
la calle Bolívar No 1353 — Buenos 
Aires, T. E. 33 - 9342. 
9.18, 19, 21, 24, 26, 26, 27, 28/4, 2, 
3/5-No L. 1.801 -v.3/6/60. 



Ministerio de Hacienda 

DIRECCIÓN GENE.RAL DE 

SUMINISTROS DEL ESTADO 

(Expediente No 4.108|50) 

Año del Libertador General San Martín 

Llámase a licitación pública para la 

adquisición de hierro, bronce, estaño y 

acero . 

La apertura de las propuestas se 
realizará el día 4 de mayo de 1950, a 
las 16 horas. Pliego de condiciones y 
presentación de propuestas, Hipólito 
Yrigoyen No 1236, Capital. 

e.21|4-No L-1.884-v.3¡5|50 

(Expediente No 481 !50) 
Año del Libertador General San Martín 

Llámase a licitación pública para la 
adquisición de resmas de papel. 

La apertura de las propuestas se 
realizará el día 4 de mayo de 1950, 
a las 16.10 horas. Pliego de condi- 
ciones y presentación de propuestas, Hi- 
pólito Yrigoyen No 1236, Capital. 

e.21¡4-N» L-Í.S90-v.3|5|50 



Ministerio de Finanzas 



Ministerio de Aeronáutica 

GOMANDO GENERAL DE DEFENSA 

VI BRIGADA AEREA 

Base Aérea Militar "Tandil" 

Año del Libertador General San Martín 

Llámase a licitación pública para la 
provisión de útiles de oficina para aten- 
der las necesidades del año 1950 y qua 
se llevará a cabo el día 26 de abril de 
1950 a las 10 horas. 

Los pliegos de condiciones están a dis- 
posición de los interesados en la Divi- 
sión Contabilidad de. la VI Brigada Aé- 
rea en la Base Aérea Militar "Tandil" 
«ariarjen*» 4» 10 a II horas. 

€vMf4.-N» L-1.778.-».2614|50. 



BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA 

ARGENTINA 

Agente Financiero del Gobierno Nacional 

Licitaciones de Valores Nacionales 

Se comunica a los interesados que e) 
día -27 de abril de 1950, a las 16 horas, 
teiidrá lugar la licitación para cubrir el 
fondo amortizante, vencimiento 15 de ma-. 
yo de 1950, del siguiente empréstito: 
C.A.I. Conversión 3 % 1946, 

Serie "E" v$n 3.323.500 

Las propuestas deberán ser presenta- 
das bajo sobre lacrado y sellado, en' la 
lección Trámites e Informes de eBte 
Banco, calle Reconquista 266 (planta ba- 
ja), hasta el día y hora señalados. 

La presentación de ios títulos de las 
propuestas aceptadas, deberán efectuarse 
desde el día 15 de mayo hasta el 14 de 
junio de 1950, inclcsive. 

El Banco se reserva il derecho de acep- 



ACo del Libertador General San Martín 
Llámase a licitación pública hasta el 
2 de mayo de 1950, a las 15, para la 
provisión de 8 jeeps y 1 camión volca- 
dor, con destino a la Gerencia de Cons- 
trucciones. Las propuestas serán abier- 
tas en la fecha y hora indicadas, en la 
Gerencia de Construcciones (Departa- 
mento Suministros), calle Defensa 1SS, 
2» piso, Capital Federal, donde, se facili- 
tarán informes y se entregarán -los plie- 
gos de condiciones, previo pago de m$n. 
2, de lunes a viernes .de 12.30 a 16.30 
y sábados de 9 a 11. 

e.l7l4-N« L-1.7S3-v.27|4|50. 

Año del Libertador General San Martín 
Llámase a licitación pública hasta el 
5 de mayo de 1950, Año del Libertador 
General San Martín, a las 10, para la 
provisión de 1.000 cocinas de tres hor- 
nallas y 70 cocinas de dos hornallas, con 
destino al Barrio "17 de Octubre", Par- 
tido de Matanza, Provincia de Buenos 
Aires. Las propuestas serán abiertas en 
la fecha y hora indicadas en la Geren- 
cia de Construcciones (Departamento Su- 
ministros), Defensa 188, 2» piso. Capí-' 
tal Federal, donde se facilitarán infor- 
mes y se entregarán los pliegos y condi- 
ciones, previo pago de m$n. 2, de lunes 
a viernes de 12,30 a 16,30 y sábados ds 
9 a 11. . 

e.l2|4.-N» L-1.72S.-v.2S¡¿|50. 

Llámase a licitación pública hasta el 
4 de mayo de. 1950, Año del Libertador 
General. San Martín, a las- 15", para la 
provisión de: 540 banaderas; 559 inodo- 
ros; 559 lavatorios; 549 espejos; 569 
toalleros; 549 repisas; 569 perchas; 569 
portarrollos; 1098 jaboneras; 549 piletas 
de cocina; 540 piletas de lavar, y 9 
duchas, con destino al Barrio "Cura- 
paligüé" de la Capital Federal. La» 
propuestas serán abiertas en la fecha y 
hora indicadas, en la Gerencia de Cons- 
trucciones (Departamento Suministros), 
Defensa 188, 2» piso, Capital 'Federa], 
donde se facilitarán informes y se entre- 
garán los pliegos de condiciones, previo 
pago de m$n. 2, lunes a viernes do 12.30 
a 16.30 y sábados de 9 a 11. 

e.l2|4-N» L-1.733-v.28|4|50. 

\ 

Año del Libertador General San Martin 
Llámase a licitación pública hasta el 
4de mayo de 1950, a las 16, para la pro- 
visión de: 672 banaderas; 1093 inodoros; 
1093 lavatorios; 1061 espejos; 1061 re- 
pisas; 1093 toalleros; 1093 perchas; 1093 
portarollos; 2994 jaboneras; 1061 piletas 
para cocinas; 862 piletas para \ lavar, y 
189 duchas, con destino al Barrió "17 de 
Octubre", Partido de Matanza. Provincia 
de_ Buenos Aires. Las .propuestas serán 
abiertas _an la fecha y hora indicadas, 
en la Gerencia de Construcciones (Depar- 
tamento Suministros), Defensa 188, 2« piso. 
Capital Federal, donde se facilitarán in- 
formes y se entregarán los pliegos do 
condiciones, previo pago de m$n.' 2, de 
lunes a viernes de 12,30 a 16,30 y sábados 
de 9 a 11. 

C.12|4-N» L. 1.735-v.28|4,50 

Año del Libertador General San Martin 
Llámase a licitación pública hasta el 
2S de abril de 1950, a las 16, para la pro- 
visión de mosaicos y zócalos graníticos, 
"Chiampo", "Verda Alpe.", "Champu- 
rreado" y "Rojo San Martin", con des- 
tino al barrio "17 de Octubté", en el 
Partido de la Matanza, Provincia de Bue- 
nos Aires. Las propuestas serán abiertas 
en la fecha y hora indicadas, en la Geren- 
cia de Construcciones (Departamento Su- 
ministros), calle Defensa 188, 2do. piso, 



Ministerio de Agricultura 
y Ganadería 

DIRECCIÓN GENERAL 
DE ADMINISTRACIÓN 
Licitación Pública No 20 
Año del Libertador General ban Martín 
.. L, ^ ma J se a licitación pública para oi 
día 26 de abril próximo a las 16 horas, 
{■ara la adquisición de cuatro (4) micros- 
copios binoculares, platina redonda a cha- 
rnot, y un (1) microscopio binocular, 
platina cuadrada con nomius. 

El respectivo pliego de condiciones se 
encuentra a disposición de los interesados 
en el Departamento de Sumiimtros (Dfi- 
r? ? .1 xi P edid °s y Licitaciones), Paseo 
Colón Ni 974, 2do. piso, Capil al Federal. 

— El Director General. 
e.l5|4-N? L.-1.764-v.2Ü|4|50 

Licitación Pública N» 12 (2» llamado) 

Expte. No 18.127|50 

Año del Libertador General San Martín 

Llámase a licitación pública para el 
(lia 26 del corriente mes, a las 16,30 ho- 
ras, para la adquisición de útiles de es- 
critorio. 

El respectivo pliego de condiciones se 
encuentra a disposición de los interesa- 
dos en el Departamento do Suministros 
(Oficina de Pedidos y Licitaciones), Pa- 
seo Colón 974, 2» piso, Capital Federal. 

— El Director General. 
6.15-18-21-2 4.-N» L-1.777.-v.26|4|50. 

Ministerio de Obras Públicas 

DIRECCIÓN DE SUMINISTROS 
Llámase licitación pública No 1.679 
hasta 9 mayo, Año del Libertador Gene- 
lal San Martín 1950. 16 horas, provi- 
sión: aceros laminados en perfiles "I" 
P- N. — Consultas y propuestas: Direc- 
ción de Suministros, Carlos Calvo 190, 
Capital. — Precio Pliego: $ 2. m'n. 

e.24|4-Ní-L 1.949-v.5|5¡50 

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE - 
VIALIDAD NACIONAL 

Licitación pública para la adquisición 
de un! guinche grúa de 1.C0O kg. y <(« 
u n horno de cementación grande, pesod 
69.404. — Presentación propuestas: ¡J 
de mayo del Año del Libertador General 
San Martín, a las 15 horas, en Aveniua 
Maipú 3, 20 pise, Capital. 

e.24|-N0-L 1.952-v.29¡4¡50 

Licitación pública' para la adqulsi- " 
clon de Juegos de zarandas p]triturado- 
ras "Cedar Rapids" a . rodillos, -pesos 
30.000. — , aproximadamente. Presenta- 
ción propuestas: 27 de abril, Año del 
Libertador General San Martín, a Us 
15 horas, en Avda. Maipú 3, 3o piso 
Capital. . , 

"e.21|4-No L-1.885-v.26|4|60 

Licitación pública para la adquisi- 
ción de elementos para laboratorio 
"material no perecedero", $ 43.700. 
Presentación propuestas: 4 de mayo. 
Año del Libertador General San Mar- 
tin, a las 15 horas, en Avda. Maipú - 
3, 2o piso. Capital. 

e.21/4-No L. 1.887 -v.3/5/50. 

Licitación pública para la adquisi- • 
ci(i¡ de elementos para laboratorio 
"material perecedero", $ 22.000. Pre- 
eentación propuestas: 3 de mayo, Año 
del Libertador General San Martín, a 
laa 15 horas, en Av. Maipú .3, 2o piso. 
Capital. 

e.20/4-NoL. 1.871 -v.2/5/50. 

OBRAS SANITARIAS DE LA NACIÓN 

Licitación Privada" 
Año del Libertador General San Martín 

Arrendamiento finca oficinas Admi- c 
nistración Concordia (Entre Ríos), en 
radio comprendido por las calles Estrada, 
Rivadavia, J. J. Passo y 25 de Mayo. — 
Alq.: hasta $ 800 m|n. mensuales. — 
Pliego: Administración Concordia (Entre 
Ríos). — Apert.: 22 mayo 1950 a las 
12 en la citada Administración. — Ex- 
pediente 5.406|Pjl950. 

e.24¡4-No-L 1.947-v.5(5¡50 

Licitación Pública 
Cañería de hierro fundido. — Expte.:' 
33.959-LP-1949. — Pliego: Of. de Com- 
pras. — Apertura 9 junio 1950 a las 15,15 
en Secretaría General Administrativa, 
Charcas 1840. 

e.24|4-N0-L 1.955-v.ll|5|50 
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Dos guillotinas. — Expte. 9..559-LEV- 
1950V — Pliegos: Oficina ' de Compras. _ t- 
Apertura: 9 de junio da. 1950 a las. 15 
horas en Secretaría General Adminis- 
trativa, Cháreas 1840. ' ', ■ 

e.24|4-N»-L 1.956-v.5|5|50 

Licitación Pública 
Expte. 8.995-LP-1950." 
Año del libertador. General 8an Martín 
Herramientas pala, taller. Pliego: Of. 
de Compras. Apert. ll. ; de mayo 1950 
a las 15.15 en Secret. Oral. Administra- 
tiva, Clareas 1840. 

e.20|4-N» Ii-l.S62-v-2|5¡50. 

. . Expte. 8.408-LP-1950. 

Año del Libertador General San Martin 
Tres grupos electrógenoos. Pliego Of. 
de Compras. Apert. 11 "mayo, a las 15.00 
en Secret. Gral. Administrativa, Char- 
cas 1840. 

e.20(4-Ní L-1.863-v : 8|5|50. 

Expte. 8.673-LP-195»-, 
Ano del Libertador General San Martín 
Cilindros de ace'ro para cloro. Pliego: 
Of. de Compras. Apert. 6 junio 1950, 
a las 15.00 en Secret. Gral. Administra- 
tiva. .Charcas. 1840.. . ' ' 

~e.20|4-N» L-1.865-v-2(5t50. 

Expte. 9.153-LP-1950. 
Arlo del Libertador General Ban Martín 
Fieheros de acero. Pliego: Of. de 
Compras. Apert. 22 mayo 1950, en Se- 
cretaria Gral. Administrativa, Char- 
cas 1840. 

e.20|4-N9 L-1.866-v-2|5150. 

Licitación Pública 

Exptí. 7.411-LP-18SO 

Año del Libertador General San Martin 

Tab'eros de alta y bajo tensión. Plie- 
go:. Of. de. Compras. Apert. 5 de junio 
de 1950 a las 15,15 en Secret. Gral. 
Administrativa, Charcas 1840. . 

e.l8/4-N«L.1.800-v.28/4/50. 



La Dirección General de Administra- 
ción, por . Expediente N» 1I0.231|50, lla- 
ma a Licitación Pública N» 15, para. el 
día 2 de mayo, Año del Libertador Ge- 
neral, pan. Martín, 1950, a las lfr horas; 
para la adquisición de: neumáticos y 
cámaras, solicitados por la Dirección Ge- 
neral de Industria Minera, ccyo pliego 
de bases y condiciones detallado, está 
a disposición de los interesados en la 
División Compras y Suministros de la 
Dirección de Servicios Generales, sita en 
Paraguay K» 867, Capital, de 11.30 a 17 
horas. — Domingo Adolfo Massanisso, 
Director General de Administración. 

e.lfl|4-N» L-1.829-v.2S>14t50 



L'ámase a licitación pública para el 
día 2 de Mayo, Año del Libertador Ge- 
neral San Martín 1950, a las horas que 
se indican para la provisión de: 

L.P. 156|50: a las 14.45 hoTas. — 
20.000 toneladas de earbón de piedra. 

L.P. 157|50: a las ' 15.00 horas.' — 
Bombas centrífugas con motor a nafta 
y bombas de inyección. 

Consulta y retiro de "pliegos en las 
Oficinas de la Dirección de Talleres y 
Suministros, Lavalle 1556, Capital Fe-, 
deral, todos los, días hábiles, de 13.00 a 
17,00 horas. — El .Director de Talleres 
y Suministros. 

e.lS[4-N« L-1.755-v.28[4¡50 



Licitación Pública 
Año del Liberador General San Martin 
Grupo moto-bombas para pozo» pro- 
fundos con accionamiento mixto, con sus 
piezómetros, cañerías, accesorios y re- 
puestos; tableros de 'baja tensión y medi- 
dores sistema Venturi tipo tobera. Expe- 
diente: ' 22.146-LP-1948. Pliego: Of. de 
Compras. Apert. 5 de junio de 1950, a 
la» 15 en Seeretl Gral. Administrativa, 
Charcas" 1840. . v 

e.l7|4-N' L-1.782-v.27(4|50. 

Licitación Pública 
Expte. 17.072-LP-950 
Afio del Libertador General Sin Martin 
Caüos filtros para perforaciones y za- 
patas de acero tipo Mannesmann para 
cáfios de juntas enchufada. Pliego: Of. de 
Compras. Apert-: 15 mayo 1930 a las 15.00 
en Secret. Gral. Administrativa, Char- 
cas 1840. . . 

e .1014-N» L-l.fiSl-v.26|4|50 

Ministerio de Industria 
N y Comercio 



DIRECCIÓN NACIONAL I>B LA 
EN'KRGIA 

DIRECCIÓN GENERAL DEL GAS 
DEL ESTADO 

Llámase u licitación pública para los 
,L<as y horas que * se indica a conti- 
nuación para la adquisición de loa si- 
guientes materiales, aperturas a real- 
zarse durante el mes de mayo del Ano 
o.fc. Libertador General San Mariiu, 
J950: 

Mayo 5, a' las 930 horas {PltetfJ 
N« 1.509),- elementos de medición. — 
Mayo 5, a las 10 horas. (P-iego, ntt- 
¿ero 1.510), termómetros. — Mayo 8. 
8 las 9-30 horas. (Pliego N» 1.611», 
elementos de medición. — Mayo 8 a 
las 10 horas. (Pliego N« 1 512), re- 
lajes. — ' Mayo 15, a las 9 30 horas 
(Pliego Ni 1.513), repuesto? para ;a 
iniones Chevrolet. — Mayo 15, a las 
10 horas. (Pliego N» 1 514>, repues- 
ta • para furgón -Chevrolet. — Mayo 
16, a las 9 30 horas (Pliego número 
1.515), repuestos parí camión Morr'.s. 

Mayo 16 a las 10 horas. (Pliego 

N» 1.516), repuestos para camión DU- 
piond T y Federal. — Mayo 16, a 
lar 10.30 boras. (Pliego N< 1.517 j, 
repuestos para camión Ford, Ford 
francés y Vulcán. — Mayo 17, a -as 
9 30 horas. (Pliego N» 1.518). repues- 
tos para máquinas topadoras y zorra?. 
Setírar pliegas en Alsina 1169. de 7.30 
a 13.30 horas. - 

e.22¡4.-N* L-1.897.-v.4|5¡50 



Tinglados desarmabl.es. ■> — -L.P. 59[ 
50, para el dia 15 de mayo de 195í), 
a las 12 y 30 horas. 

Drogas para laboratorio, -77 L.P. 
<í4|60, " para el día 12 de. mayo de 
1950, a las 12 horas. 

Muebles. — L.P. 65|50, para el día 
12 de mayo de 1950, a las 12 y 30 
horas. • 

Materiales sanitarios. — D.P. 66|50, 
para, el día 12 de junio de Í950, a las 
12 horas. 

Aparatos de laboratorio. — L.P. 67| 
50, para el día 13 de mayo de 1960, 
a las 10 horas. 

Cafierfas, codos, curvas, <;ruees, etc. 
L.P. 68|60, para el día 13 de mayo 
de 1950, a las 11 horas. 

Tejas para construcción de casas. — 
L.P. 69|50, para el. día 15 de mayo- 
de 1950, a las 12 horas. , ' 

Informes y pliegos, Maipú 849, Ca- 
pital. — Antonio Osear Barredo - Con- 
tador General. 

e.21|4-No L-1.895-v.3|5|50 

DIRECCIÓN GENERAL DE COMBUS- 
TIBLES SOLIDOS MINERALES 

Llámase a Licitación Pública N? 12/ 
50 "Contratación ' de la mano de, obra 
paria lá construcción del Táller Mecá- 
nico" apertura: Afio del Libertador Ge- 
neral San Martín, 3 de mayo de 1950 
a las 16 horas. Los pliegon de condi- 
ciones y de especificaciones, deberán 
retirarse en Av. R. S. Peña N» 1190. 
— El Director General. 

e.l8/4-N»L. 1.796 -v.28/4/50. 



. ..DIRECCIÓN GENERAL DE 
••■•. .- . ADMINISTRACIÓN * 

La Dirección de'- Administración, por 
Expediente N» 29.326¡49, - lhuua. a lici- 
tación pública N» 38 (segundo llamado), 
para el día 8 de mayo ' da 1950, "Aiio 
del Libertador General San Martín" a 
las 16 horas, para la venta de cubiertas 
y cámaras, solicitada por la Dirección 
de • Abastecimiento, cuyo pliego de bases 
y condiciones detallado, está a dispo- 
sición de los interesados en la División 
Compras y Suministros de la Dirección 
de Servicios" Generales, sita en Paraguay 
N» 867. Capital de 11.30 a 17 horas. 

e.24|4-N«-L. 1.946-v.5¡5¡5C 






DIRECCION NACIONAL DE 
LA ENERGÍA 

DIRECCIÓN GENERAL DE AGUA 
Y ENERGÍA ELÉCTRICA 

Llámase a Licitación Pública número 
160|50 (29 llamado), para el día o ue 
Junio, Año del Libertador General San 
Martín 1950, , a las 14 horas, para la pro- 
visión de grupos electrógenos transporta- 
bles, de 25 a 30 y de 50 a 60 kw. de 
potencia. . • 

Consulta y retiro de pliegos en las 
Oficinas de la Dirección de Talleres y 
Suministros, calle Lavalle 1556, Capital 
Federal, todos los días hábiles, de 13 a 
17 horas. — El Director de Talleres y 
Suministros. 

.- 6.1914-N' L-1.827-V.615150 



Llámase a licitación publica para los 
días y horas que se indica a continua- 
ción, para la adquisición de los si- 
guientes materiales, aperturas a rea.l- 
yarse durante el mes de mayo del ABo 
del Libertador General San Martin. 
1950: - 

.. Mayo 11, a las 9.30 horas (Pliego 
N9 1.505), accesorios para cañerías ds 
tierro fundido. -¿- Mayo 11, a las rO 
horas. (Pliego No 1.506), accesorios 
para medidores de gas. — Mayo 12, 
t las 9.30 horas. (Pliego Ni 1.50 7), 
medidores volumétricos para gas ti- 
po industrial y medidores de acelw. 
— Mayo 12, a las 10 horas. (Pliego 
N* 1.608), cueros para fuellee de mí>- 
didores. — Mayo 13, a" las 9.30 ho- 
ras. (Pliego N» 1.619), válvulas en 
general para gas y vapor. Retirar plie- 
gos en Alsina 1169, de 7.30 a 13.30 
bcras. 

e.22|4-N» L-1.89S-v.l0f6|50 

Llámase a licitación pública No 1.504 
para el día 29 . de abril del Año del 
Libertador General San Martín 1950, 
a las 10,30 horas para la . adquisición 
de válvulas de acero, a bridas, de re- 
tención y registradores de caudales. , 

Retirar Pliegos en Alsina 1169 de 
7,30 a 13,30 horas. — Dirección Ge- 
neral del Gas del Estado. 

•' e.l8/4-N?L. 1.810 -v.28/4/50. 

DIRECCIÓN GENERAL DE 
COMBUSTIBLES VEGETALES Y :. 
DERIVADOS 
Año del Libertador General San Martín 
Llámase a licitación pública para los 
días y horas ' indicados para ia adqui- 
sición de; 



YACIMIENTOS PETROLÍFEROS 
FISCALES ' 
Licitaciones Públicas 
Año del Libertador General San Martin 

29f4l50, sopletes para soldar, (10.497), 
a las 11 horas . 

2|5|50, elementos contra incendios, 

(10.498), a las 13 horas. 
- 5]5¡50, forros chapas hierro. (10.363), a 
las 8 horas. , 

5|5¡50, material eléctrico, (10.364), a 
las 8.30 horas. 

5¡5¡50, hierros, (10.415), a las 10 ho- 
ras. • . 
' 515)50, óxido, caldo, y aceite lino, 

(Í0.4S8), a las 12.30 horas. 

6¡5¡50, carrozado camiones, (10.170), 
a las 9 horas. •* 

6¡5|50, mangueras y picos, (10.510), 
a las 11 horas. v . ,„„ 

e.25|4-N» L-1.958-v-29[4|50. 

Licitaciones Públicas 
Año del Libertador General San Martin 

5 ¡5¡50 — Herrnmientas para taller 
(10196) a las 13 horas. 

5|5[50 — Accesorios para caños (1C396) 

a las 9 horas. «-,,«■, 

5)5150 — Carburo y oxígeno (10410) 
a las 9.30 horas. , 

g;5|50 — Sulfato de aluminio (10464) 
a las 11.30 horas. ' 

5*5150 — Sebo (10466) a las 12 horas. 

6[5|50 — Material eléctrico (10211) a 

las 9.30 horas. 

ñl5¡50 — Repuestos Chevrolet (10406) 

a las 8 horas. - - 

6¡5¡50 — Semillas , y plantas (10424) 
a las 8.50 horas. 

6|5[50 — Elementos de limpieza (10449) 
a las 10. horas. 

6¡5¡50. — Accssorios para caños (10467) 
a las 10.30 horas. 

e.25[4-N' L-1.972-v.6;5¡50 



batería fija. (10.357), a tea 11.40 hora». 
— 4|5[950, material eléctrico, (10.358), 
a las 11 horas, 4¡5|950, accesorio* para ea* 
ños, (10.359), a la* 11.30 horas, 4|5¡950, 
varillas hronee. (10.487), a las 8.30 ho- 
ras. . . • 

e.20¡4-Ñ» L-1.858-v-2|5J5C* 

Año del Libertador General San Martín 

2¡5¡950, eal hidratada, (uso usina 
(10.319), a las 9 horas. 

2¡5|950, mucílago en polvo (10.320), 
a las 9.30 horas. 

2|5!950, folletos, (10.393), a las 10.30 
horas. 

i 5[950, repuesto-) moK»es Mark (1».3>H). 
& las 11 horas. 

2|5|950, grupo electrógeno transporta- 
ble, (10.483), a las 12.30 horas. 

3|5|950, bulonería, (10.183), a las 8. So- 
noras '. 

315(950, herramientas, (10.184), a las.» 
horas. 

3|5|950, accesorios para "caños (10.397), 
a las 12 horas. 

. 3J5;950, aceite ricino,' (10.401), a la» 
12.30 horas. . 

3|5|950, válvulas, (10.473). a las» 
horas. 

3¡5¡950, hornos, (10.479), a las 8 horas. 

3}5¡950, folletos, (10.486), a las 10.30 
horas . 

4|5¡950, ropa blanca, colchones, (10.179) < 
a las 9 horas. 

4I5¡950, telas para filtros, (10.185),- a 
las 9.30 horas. 

4|5|950, equipo electrógeno, (10.186), a 
las 10 horas. ' ' 

4[5[950, terrajas, (10.220). a las 10.30 
horas. 

4¡5¡950, cabezales de acero, (10.861), 
a las 12 horas. 

4|5¡950, placas y soportes, (10.362), a 
las 12.30 horas. 

4|5|950, ventiladores, (10.463), a las 
11 jjoias. • . • - ' 

4|5|950, generadores de gas (10.480), 
a las 9.30 horas. 

e.20t4-N? L-l. 859-9-2(5150 < 



Año del Libertador General San Martín 
15J5I50 — Chapa? para tambores y ta- 
pones (10175) a las 13 horas. 

e.25|4-N« L-1.973-v.l2(5¡50 



Licitaciones Públícaa . 
Divisional Córdoba 
Año del Libertador General San Martfa 

Llámase, a licitación pública para el 
día 29 de abril a las 8 hs., con el fin 
de contratar por el término de un año, 
con opción a otro afio más, el tráns- 
pcite de personal entre praza San Mar» 
tin y Flauta d<» Almacenaje (Juan B< 
Justo , kilómetro 1.%) de la ciudad d* 
Ccrdoba, en ómnibus o mlcro-ómnibua 
cenado, con capacidad para 24 pasa* 
íerrg sentados, sin transportines, ' que 
dob6rá realizar dos viajes uno de ida 
V otro de vuelta, en días hábiles se* 
gún el siguiente itinerario y horarior ; 
Ida- calles Haedo Norte y Santa Roí 
sa, hasta Plaza San Martin, desde esta 
puutc a Bedoya y Esquió, desde aqui 
por Bulnes hasta los Talleres del F. 
O. N. G. B., siguiendo por Bulnea 
y Juan B. Justo hasta la Planta., don- 
de rieberá encontrarse 'a las 5,60 ha. 
Vueitar Salida de la Planta a las ,13 
lloras, con un recorrido Inverso al del 
primer viaje. 

Las propuestas deberán presenta'rsa 
en la Divisional Córdoba, Avenida' Ge- 
neral Paz N» 351, piso 1», donde loa 
In tresados. podrán obtener Informes y, 
retirar el pliego de condiciones, todos 
loa días hábiles de 7,30 a 13,30, sába- 
dos de 8 a 12,30 hs., Córdoba. 

6.20/4-NpL. 1.870 -v.2/6/60. 



Divisional Córdoba 
Llámase a Ucitación. pública para el 
día 5 de Mayo a las 10 horas para el 
transporte de productos en" camiones, 
a granel y envasado entre esta ciudad 
y pueblos vecinos. Pliegos de condicio- 
nes en Avenida General Paz 351 (piso 
1») de 7.30 a 13.30 hoTas. Sábados de 
8 a 12.30 horas. Córdoba, 12 de Abril 
de 1950, Año del Libertador General 
San Martín. — Federico Moreda, Jefe 
de la Divisional. 

e.25l4-N« 1.974-v.5|5¡50 

Licitaciones Públicas . 

Año del Libertador General San Martín 
2|5[950, cemento común, (10.411), a las 
11.30 horas. — 2|5|950, material eléc- 
trico, (10.481), a las 12 horas. — 315¡95p. 
válvulas, (10.355), a las 10.30 horas. 
— 3¡5|950, accesorios para ■ cañerías, 
(10.356), a las 11 horas. — 3|5|950, 



28|4|1950. — ' CÓrtacanos (10.212), a 
a 14 hs. ' 



' LicitacionesjPúblicas 

Afio del Libertador General San Martín 

28¡4|1950. — Trajes amianto y gom* 
(10.170), a las 13 hs. 

281411950. — Elementos de engrase 
(10.206), a las 13,30 hs. 

laa „ ™. 

28{4[1950. — Máquinas de escribir y 
calcular (10.217), a lhs 14,30' hs. 

28¡4|1950. — Equipo de bombeo (10.345), 
a las 16 hs. 

28(4(1950. — Cabezales (10.348), a las 
16,30 h». 

2S14J1950. — Tanques cilindricos 
(10.377), a las 17,30 hs. 

2814(1950.— Trampas para agua (10.383), 
a las 1S hs. 

".9|4{1950. — Vajilla comedor y coor»V 
(3< 178), a las 9 hs. 

291411950. — Elemento» de medieióa 
(10.181), a las 9,30 hs. 

2914(1950. — Repuesto» Ford (10.182), 
a fas 10 hs. 

29|4¡1950. — Fresas (10.195), a las 
10,30 hs. • 

29|4|1950. — Artefacto -".*»!«* 
(10.209), a las 11 hr 
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e.l5J4.-N« L-1.775.-v.3|5|50. 
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- la República Argentina. (Pig- 86). 

N» 431. — "L'Union", Compañía de Se- 
guros Oontra Incendio, Accidentes y 
Riesgos Diversa. (Pig. 86) . 

N» 432. — "L'Union", Compañía de Se- 
guros Oontra Incendio, Accidentes y 
Riesgos Diversos. (Pág. 37) . 

N» 436. — "L'Union", Compañía de Se- 
guros Contra Incendio, Accidentes 7 
Riesgos Diversos. (Pág. 87). 

Nf 438. — "L'Union", Companffa de Se- 
guras Contra Incendio, Accidentes 7 
Riesgos Diversos. (Pág. 88). 

N« 438. — "L'Union", Compañía de Se- 
guros Contra Incendio, Accidentes 7 
Riesgos Diversos. • (Pág. 88) . 

N? 439. — "L'Union". Compañía de Se- 
guros Contra Incendio, Accidentes 7 
Riesgos Diversos. (Pág. 89) . 

N» 434. — "L'Union", Compañía de Se- 
garos Contra Incendio, Accidentes 7 
Rresgos Diversos. (Pág. 40). 

N» 109. — Royal Insurance Coto pan y Li- 
mited. (Pág. 40). . 

N» 435. — "L'Union", Oampififa de Be-, 
«uros Oontra Incendio, Accidentes 7 
TWasgps Diversos. (Pig. 41). 

N? 446. — .Norwlch Union Life Insurance 
Society. (Pág. 42). 

N %, 7, ?. 9I L' — A,la " Assurance Company 
Limited. (Pág. 43). 



Ministerio de Trabajo 
y Previsión 

DIRECCIÓN NACIONAL DR 
ASISTENCIA SOCIAL 

Llámase a licitación pública (4o lla- 
mado), para el dia 27 de abril de 
1950 - "Año del Libertador Gral. San 
Martin", a las 12 y 10 horas, para la 
provisión de artículos de almacén (ren- 
glones desiertos y desestimados de la 
Licitación Pública Ni 180), a los es- 
tablecimientos situados en la Capital 
Federal, Provincia de Buenos Aires, 
Santiago del Estero y Entro Ríos, du- 
rante el periodo mayo - diciembre de' 
1950. Informes: División Suministros, 
Reconquista 269, Cap. Fed. — El Di- 
rector de Administración. 

, e.21|4-No L-1.886-v.26i4|50 

SECCIÓN DECRETO LEY 13.937|46 

Para el personal de la Industria y afines 

Licitación Pública N» 7 

Expediente N° 61.612 

Llámase a licitación pública para la 
provisión de formularios y papeles &n 
blanco. 

Las propuestas serán abiertas en el 
despacho del señor Contador General, calle 
Paseo Colón No 239, 9» piso, el día 5 de 
mayo de 1950 a las 11 (once) horas. 

Las bases y pliegos de condiciones po- 
drán retirarse en la Oficina de Compras, 
callo Paseo Colón N» 239 9 o piso, todos 
los días hábiles de 8 a 12 y de 14 a 18 
horas y los sábados de 10 a 12 horas. 

Buenos Aires, 10 de abril de 1950. — 
"Afio del Libertador General San Martin" 
— José María Canale, Presidente de la 
Junta Seccional. . 

e.l4|4-N« L. 1.761-v.2¡5|50 



A LOS SEÑORES SUSCRIPTORES: 



§ LAS SUSCRIPCIONES VENCEN AL. TERMINO DE LOS 
TRIMESTRES; SU RENOVACIÓN DEBE SOLICITARSE CON 
10 DÍAS DE ANTICIPACIÓN. 



COMISIÓN NACIONAL DE APRENDI- 
ZAJE Y ORIENTACIÓN PROFESIONAL 
Expte. D.-19.323|50. 
Licitación Pública No 79. 
Se llama a Licitación Pública N? 79, 
hasta las 16 horas del día 9 de mayo 
del Afíp del Libertador General San Mar- 
tín, 1950, por la confección de unifor- 
mes y sobretodos. Apertura de las pro- 
puestas: en la Dirceción de Administra- 
ción, (División Adquisiciones), en pre- 
sencia del señor Delegado de la Conta- 
duría General de la Nación e interesados 
que deseen concurrir. Retirar, pliegos: 
en la misma División, calle Alsina 531, 
Capital Federal, T. del B. 33-9522, de 
12 a 18 horas, sábados de 8.30 a 13 
horas. — José Duranti Andrei, Divi- 
sión Adquisiciones, 2o Jefe. 

e.25]4-N9 L-1.960-v-6|5¡50. 

Licitación Pública N» 78 
"Se llama a licitación pública N» 78, 
hasta las 15 horas del día 28 de Abril 
del* Año del Libertador General San Mar- 
tín 1950, para la provisión" de los si- 
guientes elementos destinados al armado 
de radio-receptores: capacitores mica; re- 
sistores carbón, zócalos pertinax, fichas 
con patas para parlante, puentes aislan' 



lieos, trim'mers porcelana; tirafondos, 
tuercas para tirafondo», gociilas para pa- 
sar cordón, tornillos, tuercas, alambro 
torrado, " malla metálica, radio solder, 
arandelas de. fieltro para perillas, etc., 
et<9 — Pliegos e Informes: en la Divi- 
sión Arquisicionés, calle Alsina 631. — 
T. del B. 3.3-9522, de 12 a 18 horas (Sá- 
bados de 8,30 a 13). — Apertura de las 
Propuestas: en la citada División, en pre- 
sencia del Señor Delegado de la Conta- 
duría General de la Nación, e interesados 
que deseen concurrir. — Expediente E. 
16.709¡950. — José Duranti Andrei, Di- 
risión Adquisiciones, 2» Jefe.". 

e.l7|4.-N» L-1.790.-v.27|4¡50. 

Ministerio de Transportes 

FERROCARRIL NACIONAL 
GENERAL BELGRANO 
Año del Libertador General Saín Martin 
Licitaciones públicas: 28 abril 1950, 
15 hs.: Transporte de fuel-oil, D. Sud a 
Libertad, 00. 61|50 Ax. 3. — 10 mayo 
1950, 14 hs., Mechas, boquillas,- etc. para 
lámparas, OO. 13j49 Ax. 4. — 10 mayo 
1950, 14,30 hs.: Platos para tornos, OC. 
51|50. — 10 mayo 1950, 15 hs.: Tejido 
de alambre, OC. 36)50 Ax. 5. — 11 mayo 
1950, 14 hs.: Tambores para estopada, 
00. 80149 Ai. 4. — 11 mayo 1950, 14,30 
horas: Cámaras y cubiertas, OC. 54|50. — 
11 mayo 1950, 15 hs.: Material telefó- 
líco l y telegráfico, OC. 14|49 Ax. 5. — 
Consulta y retiro de pliegos: Avda. Maipú 
N» 4, Capital. — La Gerencia.' 

e.l5¡4-N« L.-1.7e5-v.26¡4¡50 

VENTA DE AVIONES ,; 

Licitación PfibUcti 
Afio del Libertador General San Martín 

Llámase a Licitación Pública para 
la venta de: 

4 Aviones Douglas DC-4 Plano "A" 
Motores Pratt & Whitney R-2000/7. 

6 Aviones Douglas DC-3 Motores 
Pratt & Whitney R-1830/92. 

Los sobres lacrados serán recibidos 
en la sede de la Comisión Especial Li- 
quidadora, Paseo Colón 185, Piso 7», 
donde serán abiertos en presencia de 
los Interesados presentes el día 29 da 
mayo próximo a las 11 horas. 

Informes: Se darán en la dirección 
indicada o por teléfono 30.6491, d« 
lunes a viernes de 14 a 18 y sábado 
do 9 a 12 horas. 

Condiciones: Base: Douglas DC-4 
Plano "A" 90.000 Dólares; Douglas 
DC-3 20.000 Dólares. 

Garantía: Los proponentes deberán 
depositar en garantía de sus .ofertas 
la suma de mjn. 40.000 por cada Dou^ 
glas DC-4 y mfn. 15.000 por cada Dou- 
glas DC-3 por los cuales se interesen. 

Venta: Las ventas serán concreta- 
das ad referendum del Ministerio da . 
Transportes de la Nación. 

Comisión Especial Liquidadora Raill 
E. Begulristain, Presidente. 

* 100.— e.lS|4-N» 15.441-v,28|4|50 



Ministerio de Justicia 



DIRECCIÓN GENERAL • 
DE INSTITUTOS PENALES 
Expediente D. 14794» 
Año del Libertador General San Martin 
Llámase a Licitación Pública N» 6, 
para el dia 28 de Abril de 1950 a las 
16 horas, con el objeto de resolver la 
adquisición de materiales de electrici- 
dad, artefactos^ etc., destinados a la 
Colonia Penal de Rawson (Chubut). 

El acto se llevará a cabo en la Ofi- 
cina de Compras de la Dirección Gene^ 
ral de Institutos Penales, calle Paso 
550, Cap., en presencia de los intere- 
sados que deseen concurrir. 

Por más datos, planillas, pliegos d« 
bases y condiciones, etc. dirigirse /a la 
mencionada Oficina de Compras, todos 
los días hábiles de 11,15 « 18,15 ho- 
ras y sábados de 8 a 13 horas. — ' Ro- 
berto Pottináto, Director General de 
Institutos Penales de la Nación. 

al8/4-N? L. 1.799 - v.28/4/50. 



Ministerio de Educación 



Licitación Pública N» 7 
Llámase a licitación pública por 1» vez, 
por el término de 10 días hábiles a partir 
del-24|4¡50 para resolver, con destino a: 

I la adquisición de: Listones para bancos 
escolares. — Las propuestas deberán pTe- 
,„ sentarse bajo sobre . cerrado en las pla- 



DtEECCION GENERAL DEL 

REGISTRO NACIONAL 

BOLETÍN oficial! 

Paraguay 772 I 



AVISOS T CAJA 
T. B. 81 • 0368 
Horario: lunes s «tornes, de 11 
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INFORMES 

T. E. 82 - 0539 
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MESA DE ENTRADAS 

Para venta ds publicaciones: 

lunes a viernes de 11 a 15.30 y 

sibados de 8 a 11 

T. B. 31 - 0358 



RECLAMOS 

Se aceptan basta 48 horas 
después de la publicación 
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nillaa que se, expedirán al efecto y de 
acuerdo con ef pUego de condiciones, to- 
do lo cual 1 se puede retirar desde la' 
fecha, en, la División CompTas, ealU 
Bodríguez Peña 853, Capital, todos lo? 
, días hábiles de 12 a 17 horas, sábados 
d6 8.30 a 12: — El acto de apertura 
de las 'propuestas se llevará a cabo el 
día 5 de mayo de 1950 a las 14 horas, 
en la División Compras del -Ministerio 
de ^Educación en presencia del Delegado 
do la Contaduría General de la Nación 
y de los interesados que deseen concu- 
rrir. — Año del Libertador General 
fian Martín. — Buenos Aires, 19 de abril 
de 1950. — Atilio M. Baragiola, Direc- 
tor General de Administración. 

e.24|4-Ní-L 1.951-v.5¡5|50 

Licitación Pública N« 48 
Año del Libertador General San Martín 

Llámese a licitación pública por pri- 
mera vez, por, el término de diez días 
hábiles a partir del 15¡4|50 para resolver 
con destino a: Diversos establecimientos 
educacionales, la adquisición de: bancos 
de carpintero, tipo escolar. 

.Las propuestas deberán presentarse bajo 
sobre cerrado en las planillas que se ex- 
pedirán al efecto y de acuerdo con el 
' pfiego de condiciones, todo lo cual se 
puede retirar desde la fecha, en la Divi- 
sión Suministros, calle Las Heras 2492, 
Capital, todos los días hábiles de 12 a 18 
horas, 'sábados de 8,30 a 12. 

£1 acto de apertura de las propuestas 
se llevará a cabo el día 3 de mayo de 
3950 a las 16 horas en la División Sumi- 
nistros del Ministerio de Educación, en 
presencia del Delegado de la Contaduría 
Genera! de la Nación y de los interesados 
que deseen concurrir. 

Buenos Aires, abril 4 do 1950. — Atilio 
- M. Baragiola, Director General de Ad- 
arinistración. 

-e.l5¡4-N» L. 1.787-v.26|4f50 

INSTITUTO NACIONAL DEL 
PROFESORADO SECUNDARIO 
José Hernández 2247 
Año del Libertador General San Martin 
; Buenos Aires, 20 de abrii de 1950. 
El Instituto Nacional del J?rofesorado 
Secundario de" la Capital, ha procedido 
ha efectuar el siguiente llamado: — LI- 
CITACIÓN PRIVADA No 1."— Hamo: 
Libros de Asistencia de Alumnos y de 
Metodología* de Historia, hasta cubrir 
¡U¡ suma de cinco mil pesos . moneda 
. nacional. -^ Becopción de las propuestas 
desde el día 24 1 de abril hasta el 10 
• de mayo. — -Apertura: 10 de mayo a 
las 10. — Juan E. Cassani, Rector. — 
Alberto López Baffo, Secretarlo. 
j . e.24J4-N«-L 1.933-v.S]5|60 

FACULTAD DE DESECHO Y CIEN- 
t OTAS SOCIALES DE LA UNIVERSI- 
DAD DE BUENOS A1BES 
Expte. N» 3.735(49 
Llámase a licitación pública por el tér- 
mino de diez (10) días, para contratar 
la' adquisición de "Libros para la k Bi- 
blioteca" de esta Casa de Estudios. La 
apertura de las propuestas se efectuar!» 
públicamente el 26 áe abril de 1950 a 
las 16. horas, en el local de la Sección 
Licitaciones y Compras de la Facultad 
de Derecho y Ciencias Sociales, Avda. 
' Presidente Figueroa Alcorta 2263, 2» pi- 
se, Capital Federal. 

'Para pliego de ¿ases y Condiciones, di- 
rigirse a dicha , -Sección todos los día? 
hábiles de 13 a 19 horas, sábados de 8,30 
a : 12 horas. — Buenos Aires, abril 10 de 
'1950. "Año del Libertador General Sai 
Martín". — El prosecretario de la Fa- 
cultad. 
- e.l5|4.-N« L-1.776.-v.26|4¡50. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DÍE LA 

• . ' PLATA 

Año del Libertador General San Martin 
Llámase a licitación pública entre las 
empresas especializadas de hormigón ar- 
mado para la ejecución de la estructura 
resistente" del nuevo edificio del Come- 
dor Universitario. Apertura de las pro- 
puestas.: 25 del oorriente f la^ 10 horas 
en la Oficina. de Compras y Licitaciones, 
7-776 La Plata, donde pupden retirarse 
los pliegos de condiciones. — Francisco 
M. Picpne, Encargado de Compras y Li- 
citaciones de la Universidad Nacional 
«e La Plata. • 

e.l5|4-N« L. 1.78,1- v.26¡4]50 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
CÓRDOBA 
. DEPARTAMENTO DE ACCIÓN . 
. ' SOCIAL 

COMEDOR ESTUDIANTIL 

Bloja 380 — Córdoba 

!&fío del Libertador General San Martín 

'•Llámase a licitación pública para el 

^ 'día 10 de mayo de 1950 a las. 9 horas, 

para proveer al Comedor Estudiantil: 



Artículos de alimentación y lefia por 
los meses de Máytf, 'Junio y Julio 1950. 

La lista de artículos y el pliego de 
bases y condiciones pueden solicitarse 
en el Comedor Estudiantil, calle Rloja 
3 SO, los dias hábiles de 9 a 11 y .17 
a 19. 

Córdoba, abril 1950. — Juan Carlos 
Zapiola, Secretario general. 

6.18/4-N» L. 1.811 - v.28/4/50. 



Ministerio de Salud Pública 

DIRECCIÓN DE HOSPITALES 
Expediento No 94.32} |49 
Llámase a Licitación Pública núme- 
ro 63, a realizarse el dia 5 de mayo 
ce 1950, a las 13.30 horas, para con- 
tratar la adquisición de artículos ge- 
nerales con destino al Hospital Local 
ei. Villa Regina (Río Negro). La aper- 
ura de las propuestas se efectuará en 
la Sección Llcitac'oneg Públicas, Ave- 
D.da de Mayo 819, Capital Federai. 
Para pliegos de basee y condiciones e 
informes, dirigirse al citado Hospital o 
u la antedicha sección, todos los días 
hábiles de 11.30 a 17.30 horas, sába^ 
gob de 9 a 12 horas. — : Buenos Aires, 
¿2 de abril de 1950, Afio de) Liberta- 
dor General San Martin. — La Direc- 
c'ón General de Administración, 

e.22|4-No L-1.899-v.4|5|60 

DIRECCIÓN DE CLIMATISMO 
' Y TERMALISMO 
Expediente N» 97.318)49 
Llámase a Licitación Pública N» 62, 
para el día 2 de mayo de 1950, a las 
13.30 horas, para la adquisición de ali- 
mentos frescos destinados al Hospital 
Hidro Termal en Bio Hondo, Santiago 
del Estero, dependiente de la Dirección 
del epígrafe. La apertura do las pro- 
puestas se efectuará en la Sección Lici- 
taciones Públicas, Av. de Mayo 819, 
Cap. Federal. Para pliegos de bases y 
condiciones e informes, dirigirse al Hos- 
pital citado, o a la antedicha sección, 
todos los días hábiles de 11.30 a 17.30 
horas, sábados, do 8.30 a 12.30 horas. 
A- Buenos Aires, abril 19 do 1950, Año 
del Libertador General Sau' Martín. — 
La Dirección General de Administración. 
e.l9|4-N9 L-Í.S20-v.29|4j50 



; Llámase a Licitación Pública números 
59 . y 60 para el día 28 de abril de 1950, 
a las -13.30 y 14 horas respectivamente 
para' la adquisición, de alimentos fres- 
cos, drogas y medicamentos destinado] 
al Hospital Hidro-Termal en Carhué, 
Peía, de Buenos Aires, dependiente de la 
Dirección' del Epígrafe. La apertura de 
las propuestas se efectuará en la Sección 
Licitaciones ' Públicas, Avda. de Mayo 
819, Cap. Federal. Para pliegos de bases 
y . condiciones e- infprmes, dirigirse .al- 
citado Hospital o a la antedicha Sección, 
todos los días hábiles de 11.3C a 17.30 
horas, sábados de 8.30 a 12.30 horas. 
Expedientes Nros. 97.319)49 y 110.569|49. 
Buenos Aires, abril 17 de 1950, Año del 
Libertador General San Martín. — La 
Dirección General de Administración. 

e.l7|4-N« L-1.7S6-v.27|4[50. 

Llámase a licitación pública N« 61 para 
e.l día 28 de abril de 1950, a las 14,30 
horas, para contratar la adquisición de 
drogas y medicamentos destinados al 
Hospital Hidro-Termal en Río Hondo, 
Sgo. del Estero.. La apertura de las pro- 
puestas se efectuará en la Sección Lici- 
taciones Públicas Avda. de Mayo 819, 
Capital Federal. Para pliegos de bases y 
condiciones e informes, dirigirse a la 
antedicha Sección todos los días hábi- 
les dé 11,30 a 17,30 horas y sábados de 
9 a 12,30 horas. Expediente N» 110.568149. 
— . Buenos Aires, abril 17 de 1950, Año 
del Libertador General San Martín. — 
La Dirección General de Administración. 
e.l7|4.-N» L-1.787.-v.27|4|50. 

CONSEJO NACIONAL DE 

CONSTRUCCIONES SANITARIAS 

Licitación Pública N? 110 

Llámase a licitación pública hasta el 
día 23 de Mayo "Afio del Libertad r 
General San Martín" 1950 a las 12 y 
30 horas, para la construcción del Hos- 
p.tal Vecinal de .120 camas en Villa 
Dolores, Provincia de Córdoba. 

Pliegos y consultas: Dirección Gene- 
neral de Construcciones e Ingeniería 
Sanitaria, Departamento de Licitacio- 
nes, sito en Paseo Colón 255, piso 11 
y en el Juzgado Federal de la Ciudad 
de Córdoba. 

Presentación de las propuestas: Con- 
sejo Nacional de Construcciones Sani- 
tarias, sito en Paseo Colón 367, 5? pl 
ce.- hasta el día de la licitación y en él 
Juzgado Federal de la Ciudad de Cór- 



doba hasta (5) cinco días antes de la 
ftcha de la licitación. 

Presupuesto oficial: 4.70U.427,S0 
m$ri. — Germán F. Morales, Jefe De- 
lartamento de Licitaciones " ' 

• 'y 'e.22|4-N? L-1.933 V.16j5|50 

Licitación Pública N» 109 
Llámase a licitación pública hasta el 
día 29 de abril, Año del Libertador Ge- 
neral Sa'n Marün, 1950, a las 11.30 ho- 
ras, para las obras de Conservación, Re- 
paración y Ampliación, a realizarse en 
el Instituto Bacteriológico "Malbrán" de 
la Capital Federal. Pliegos y Consultas: 
Dirección General de Construcciones e 
Ingeniería Sanitaria. Departamento de 
Licitaciones, Paseo Colón 255, piso 11. 
Presentación de las propuestas: Conse- 
jo Nacional de Construcciones Sanita- 
rias, Paseo Colón 367, 5» piso, hasta el 
día y hora indicados. — Presupuesto 
Oficial: $ 650.230.44 m[n. 

Agr. Germán F. Morales, Jefe Depar- 
tamento Licitaciones. 

e.lO|4-N» L-1.0S3-v.26|4|50 

Lie-Unción Pública N» 106 
Llámase a licitación Pública hasta el 
día 28 de abril. Año del Libertador Gene- 
ral San Martín, 1960, a las 12.30 horas, 
para la Construcción del Hospital Rural 
do 60 camas de Villa Andalgalá, Provin- 
cia de Catamarca. 

Pliegos y Consultas: Dirección General 
de Construcciones e Ingeniería Sanitaria, 
Departamento de Licitaciones, Paseo Co- 
lón 255, piso 11, y Juzgado Federal'de 
la Ciudad de Catamarca. 

presentación de las propuestas: con- 
sejo Nacional de construcciones Sanita- 
rias, Paseo Colón 367, 5» piso, hasta el 
día y hora indicada y Juzgado Federal 
de la Ciudad de Catamarca, hasta cinco 
días antes de la fecha de Licitación. — 
Presupuesto Oficial $ 2.579.547.68 m|n. 
e.4|4-N? L-1.637-v.28|4|50. 

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD 
DEL NORTE 

- - Expte. N« 95.091|49. 

Llámase a Licitación Pública' N? 65, 
para el día 8 de mayo de 1950, a las 
13.30 horas, para contratar la adquisi- 
ción de,, artículos necesarios al . Centro 
de Vías Respiratorias de Santiago del 
Estero, dependiente de la Dirección del 
epígrafe. ^ 

La apertura de las propuestas se efec- 
tuará en la Sección Licitaciones Públi- 
cas, Av. de Mayo 819, Capital Federal. 
Para pliegos de bases y condiciones e 
informes dirigirse al- centro citado o a 
la antedicha Sección, todos los días há- 
biles de 11.30 a 17.30 y sábados de 9 
a 12.30 horas. — Buenos Aires, 25 de 
abril de 1950. — Año del Libertador' 
General San Martín. — La Dirección 
General de Administración. ' . 

e.25|4-N? L-1.959-v-6¡5¡50. 



Ministerio de Comunicaciones 



CORREOS Y. TELECOMUNICACIONES 

Año del Libertador General Ban Martín 

Expte. 8.032-DC¡47 

Llámase a licitación segunda púbüca. 
que tendrá, lugar el día 28 de abril de 
1950 para contratar la ejecución del ser- 
vicio de diatribución de encomiendas a 
domicilio y la recolección de la corres- 
pondencia que se deposita en los buzones 
en sucursal Morón (B. — ). 

Por el pliego de condiciones y demás 
datos, ocurrir a la sucursal Morón (B — ) 
o a la Secretaría General (Lie), Correo 
Central (Bs. As.). — Marco A. Andiada, 
secretarlo general. 

e.24|4-N»L-1.934-v.28|4l50 



Expte. 11.384-SG149 
Afio del Libertador General San Martín 

Llámase a licitación primera pública 
que tendrá lugar el día 5 de mayo d£ 
1950 para contratar la ejecución del ser- 
vicio do transporte local de .correspon- 
dencia en Chlvilcoy (Dto. 3») e Inter- 
cambio con la Estafeta Chlvilcoy Sud 
(mismo distrito). 

Por el pliego de condiciones y*demas 
datos, ocurrir a la Cabecera del Distri- 
to 3» (Meríedes) o a la Secretaría Ge- 
neral (Lie), Correo Central (Bs. As.): 
— Marco A. Andrada, secretario general. 
. e.24|4-N»L-1.935-v.5|0.50 



Expte. 2.167-DC|47 
Año del Libertador General San Martín 
Llámase a licitación segunda pública 
que tendr&Ougar el día 28 de abril de 
1950 para contratar la ejecución del wr- 
vicio de transporte local do correspon- 
dencia en Olávarría (Dto. 21»), ■ 



Por el pliego de condiciones y flema* ' 
datos, ocurrir a la Cabecera del Distrito ' 
2.1» (B. Blanca) o a la Secretarla Gene- 
ral (Lie), Correo Central (Bs. As.). — 
Marco A.' Andrada, .secretario general. 

e.24l4-N«L-1.936-v.2?|4|5» ' 

r— 

Expte. 9.619-SG|49 
Año del Libertador General San Martín 
Llamase a licitación segunda publica 
que tendrá lugar el día 28 de abrí; de 
1950 para contratar la ejecución de! ser- 
vicio de transporte de correspondencia 
entre .Dolores y Mar de Ajó (Dto. 2«). 
Por el 1)llego de condiciones y demás 
datos, ocurrir a la Cabecera del Disrrito 
21» (B. Blanca) o a la Secretaría Gene- 
ral (Lie.), Corroo Central (Bs. As.). — 
Marco A. Andrada, secretario general. 

e.24¡4-N» Ij-1.937-v.28I4. 50 



Expte. 10.109-SG|49 
Año del Libertador General San Martin 

Llámase a licitación segunda públ'ca 
que tendrá lugar el día 28 de abril de 
1950 para contratar la ejecución del ter- - 
vicio de transporte de correspondencia 
entro Patagones y General Cpnesa (Dis- 
trito 21»). 

Por el pliego de condiciones y demás 
datos, ocurrir a la Cabecera del Distrito . 
21» (B. ¡Blanca) o a id Secretaría Gene- ' 
ral (Líe.), Correo Central (B3. As.). — 
Marco A. Andrada, secretarlo general. 

■ e.24|4-N»L-1.938-v.28|4|50 ' 



Expte. 12.822-DC|47 
Año del Libertador General San Martín ' 

Llámase a licitación segunda pública 
que tendrá lugar el día 28 de abril d« ' 
1950"para contratar la ejecución del ser- 
vicio de transporte local de correspon- 
dencia, recolección de la que se deposita 
en los buzones y distribución de enco- 
miendas a domicilio en Ayacucho (Dis- 
trito 29). 

Por el pliego de condiciones y demás , 
datos, ocurrir a la Cabecera del Distri- 
to 2» (La Plata) o a la Secretaría Gcre- 
ral (Lie), Correo Central (Bs. As.). — 
Marco A. Andrada, secretarlo general. 

e.24|4-N«L-1.939-v.2S|4!5» - 



Expte. 62.771-DC¡47 
Año del Libertador General San Mavtín 

Llámase a licitación segunda pública ' 
que tendrá lugar el día 28 de abril do 
1950 para contratar la ejecución del ser- • 
vicio de transporte de correspondencia 
entre Puerto Mudryn y Gastres (Dto. 23»).' 

Por el pliego de condiciones y demás 
datos, ocurrir a la Cabecera del Distri- 
to 23» (Comodoro Rlvadavla) o a la Se- 
cretarla General (Lie), Correo Central 
(Bs. As.). — Marco A. Andrada, secreta- 
rlo general. 

e.24|4-N» L-1.940-y.2S|4'50 



Expte. 64.573-SGJ48 
Año del Libertador General San Martín' 

Llámase a licitación segunda pública 
que tendrá lugar el día 28 de abrí; de>' 
1950 para' contratar la ejecución del ser- 
vicio .de transporte local de corresporf- 
dencla'en Mercedes (Dto. 7'), atendiendo 
lá Sucursal N» 1 Mercedes (mismo dis- 
trito). 

Por el pliego de condiciones y demás 
datos, ocurrir a la Cabecera del Dlstri- • 
to 7» (San Luis) o a la Secretaría Gene- 
ral (Lie), Correo Central (Bs. As.). — . 
Marco A. Andrada, secretarlo general. 

,' . ' e.24!4-N»L-1.9U-v.2S|4¡50 



Licitación' Pública N» 70 
Año del Libertador General San Martín 

Llámase a licitación pública por el tér- 
mino de diez (10) días para adquirir: 
"Elementos para zorras eléctricas". 

Las propuestas serán recibidas y abier- 1 
tas públicamente el día 6 de mayo de 
1950 a las 16,40 horas, en el local núme- 
ro 639, 6» piso, del Palacio de Correos y ' - 
Telecomunicaciones. 

Por' el pliego de bases y condiciones 
ocurrir a la oficina' de Licitaciones (Mo- ' 
sa de Entradas) local N» 645. 6» piso, to- 
dos los días hábiles de 12 a 18 y sábados 
de 8,30 a 13 horas. — Buenos Airea, 
Abril 24 de 1950. — Marco A. Andrada, ! 
secretario general. / 

e.24H-N« L-1.942-v.5¡5|60 



Expediente 8.494-SG|49 
Año del Libertador General San Martin 
Llámase a licitación segunda pública 
que tendrá lugar el día 28 de abril de - 
1950, para contratar la ejecución del . 
servicio de transporte local de correen « 
pondencia, intercambio con agencis, su- 
cursales y estafetas, recolección de l*j 1 



1» 



ASO DEL UBBMADOR QENERAL SAN MARTOff .,, 
BOLETÍN OFICIAL ^ Icoles '26 d 8 aM' fc« 



que se dei>taita «a los bauu«t y dis- 
tribución de' encomiendas-i» 'd>»'"ijt<4fit> e« 
Paraná, (Dto. 129). — Por- el pliego de 
condiciones y demás datos, ocurrir a !i 
Cabecera del Distrito 12» (Paraná) o 
*, la Secretaria General (Lie.) Correo 
Central, (Bs. As.). — Mareo A. Andra- 
da, secretario general. 

e.24|4-N«-L. l.'943-v.28|4150 

Licitación Pública N» 71 
1950 Año del Libertador Oral. San Martín 
"Llámase a licitación pública por el tér- 
mino de diez (10) días para contratar: 
"Filmación Películas Documental sobre 
Temas de Correos y Telecomunicacio- 
nes". — Las propuestas serán recibi- 
das y abiertas públicamente el dia 5 
de mayo do 1950 a las 16 ñoras, en el 
Jocal N» 639, 6* piso del Palacio de 
Cerreos y Telecomunicaciones . — - Por 
el pliego de bases y condiciones ocu- 
rrir a la Oficina de Licitaciones (Mesa 
tóe Entradas) loeal K' 615, 6fl piso, to- 
ados los días hábiles de 12 a 18 y\ sá- 
bados de 8,30 a 13 horas. — Buenos 
''A-res, abril 24 de 1950. — Marco Au- 
tcüo Andrada, Secretario General de 
Correos y Telecomunicaciones. 

• . e.24|4-.NVL 1.944- v.5|5J50 

Licitación Pública N» 72 
ICroAfio del Libertador Oral. San Martin 
Llámase a licitación pública por el tér- 
mino de diez (10) días para adquirir: 
"Postes de Madera Dura para Direc- 
ción • Técnica". — Las propuestas s<»- 
i¿n recibidas y abiertas públicamente 
«1 dia 5 de mayo de 1950 a las 16,20 
horas, en el local Ni 639, 6* piso del 
Palacio de Correos y Telecomunicaciones. 
— Por el pliego de bases y condiciones 
(ocurrir a la Oficin» de Licitaciones (Ma- 
sa de Entradas) local N» 645, 6» piso, 
todos los días hábiles de 12 a 18 y íá- 
trdos de 8.30 'a 13 horas. — Buenos 
'Aires, abril 24 de 1950. — Marco Ao- 
iclio Andrada, Secretario General de 
Correos y Telecomunicaciones. 

e.24|4-N»-L- 1.945-v.5[5¡60 

Aviso de Licitación 
Expediento 10.272-SG¡49. 
Af¿o del Libertador General San Martín 

Llámase a licitación pública que ten- 
drá lugar el día 4 de Mayo de 1950, 
para contratar la ejecución del servicio 
de transporte local do correspondencia y 
distribución de encomiendas a domicilio 
en Mendoza (Dto. 8'). 

Por el pliego de condiciones y demás 
datos, ocurrir a la Cabecera del Distri- 
to 8v, (Mendoza), o la Secretaría General, 
'(Lie), Correo Central. (Bs. As). — 
Marco A. Andrada, Secretario General. 
e.20|4-N» L-1.860-v.2[5l50 

Licitación Pública K» 05 
Año del Libertador General San Martín 

Llámase a licitación pública por el 
término de diez (10) dias para adqui- 
rir: "Artículos varios de proveeduría". 

Las propuestas serán recibidas y 
abiertas públicamente el día 23 de 
abril de 195Q a las 16 horas, en el 
lo¿al N» 639, 6? piso del Palacio de 
Co reos y Telecomunicaciones. > 

Por el pliego de bases" y condiciones 

ocurrir a la ' Oficina de Licitaciones 

¡(Mesa de Entradas) local N» 643, 6» 

; pino, todos los días hábiles de 12 a 

18 y sábados de 8,30 a 3 3,00 horas. 

Buenos Aires, 18 "de abril de 1960. 
-«- Marco Aurelio Andrada. Secretario 
Ge-eral de Correos y Telecomunicacio- 
nes. 

e.~l8/4-Ne L. 1.797 - y.28/4/50. 



Fjcpte. 2.172 - DO|47 
Año del Libertador .General San Martin 
Mámase a licitación primera pública 
que tendrá lugar el día 28 de abril 
de 1950 para contratar la ejecución 
ftel servicio de transporte local de co- 
rrespondencia y distribución de enco- 
miendas a domicilio en Necochea (Dto. 
2o). 

. Por pliego dé condicionas y demás 
datos, ocurrir a la Cabecera del Distri- 
to 2» (La Plata) o a la Secretaría Ge- 
neral (Lie.) Correo Central (Bs. As.). 
Marco A. Andrada, Secretario Ge- 
neral. ■ • 
e.l8/4-N9 L . 1.798 - v.28/4/50. 



Expediente 2.162-DC|47 
, Año del Libertador General San Martin 
Llámase a licitación primera pública 
que tendrá lugar el, día '26 de abril de 
1950, para contratar la ejecución del ser- 
"vicio de transporte local de correspon- 
dencia y distribución de encomiendas a 
domicilio en "Concepción del Uruguay" 
;(Dto. 12«). • • - 

Por el pliego de condiciones y demás 



datos, ocurrir a la Cabecera del Distri- 
to 12* (Parada^ bala Secretaria General 
( Uc), CoTre.o Central (Bs. As ). — Marco 
A. Andrada, Secretario General. 

'■■:• 0.15)4-N»L. 1.768- v.26,4150 

c Jl i ' - • 

. Expediente 11.904-S-G|49 ' 
Año del Libertador General San Martin 
. Llámase a licitación primera pública 
que tendrá lugar el día 26 de abril de 
1950 para contratar la ejecución del ser- 
vicio de distribución de encomiendas a 
domicilio en Gualeguay (Dto. 12»). 

Por el pliego de condiciones y demás 
datos, ocurrir a la Cabecera del Distri- 
to 12» (Paraná) o a la Secretaria. General 
(Lie), Correo Central (Bs. As.): — Marco 
A. Andrada, Secretario General. 

e,15|4-N« L. 1.769-v.26[4|50 

Expediente 317 SO[50 
Año del Libertador General San Martín 

Llámase a licitación, primera pública, 
que' tendrá lugar el día 27 de abril de 
1950, para contratar la ejecución del 
servicio de transporte de correspondencia 
entre San Martín y Bivadavia (Dto. 8*). 

Por el pliego de condiciones y demás 
datos,- ocurrir a la Cabecera del Dis- 
trito 8* (Mendoza) o a la Secretaría 
General (Lie), Como Central (Bs. As.). 
— Marco A. Andrada, secretario genera). 
e.l7J4.-N» L-1.791.-v.27|4¡50 

Expediente 12.384 SG|49 
Año del Libertador General San Martin 

Llámase a lictación, primera pública, 
que tendrá lugar el dia 27 de abril de 
1950, para contratar la ejecución del 
servicio de transporte de correspondencia 
entre Vera y fiomang (Dto. 5»). 

Por el pliego de condiciones y demás 
datos, ocurrir a la Cabecera del Distrito 
5» (Santa Pe) o a la Secretaría General 
(Lie), Correo Central (Bs. s.). — Mar- 
eo A. Andrada, secretario general. 

e.l7|4.-N» Irl.792.-v.27|4|50 



Expediente^ J.L696 SGÍ49 
Año del Libertado?' Genéíáty' San Martín 

Llámase a licitación,' "primera pública, 
que tendrá lugar e^día^T de. abril de 
1950¿ para contratar la, ejecución del 
servicio do transporte de correspondencia 
entre Esquel y Gastres (Dto, 23) . 

Por el pliego de condiciones y demás 
datos, ocurrir a la Cabecera del Distrito 
23 (Comodoro Bivadavia) o a la Secre- 
taría General (Lie), Correo Central (Bs. 
As.). — Marco A. Andrada, secretario 
general. 

e.l7|4.-N* L-1.793.-v.27j4j50 



Expediente 28 DOJ48 
Año del Libertador General San Martín 

Llámase a licitación, primera pública, 
que tendrá lugar el día -27 de abril de 
1950, para contratar la ejecución del 
servicio de transporte local de corres- 
pondencia y distribución de encomiendas 
a domicilio en Tartagal (Dto. 18). 

Por el pliego de condiciones y demás 
datos, ocurrir a la Cabecera del Distrito 
18 (Salta) o a la , Secretaría General 
(Lie), Correo Central (Bs. As.). — Mar- 
co. A.- Andrada, secretario general. 

e.l7|4.-N» L-1.794.-V.2714J50 



TELÉFONOS DEL ESTADO 

Licitaciones Públicas Nros. 38-PI50 

y 39-P|50 

Año del Libertador General San Martín 

N» 38-PJ50. — Día 26|5|50 a las 9. — 
Por provisión de camiones, camionetas, 
acoplados y equipos compresores rompe- 
pavimento. 

N» 39-P|50. — Día 9[5|50 a las 9. — 
Por provisión de papel en resmas y ear- 
tón liso.. 

Pliegos de condiciones, informes y en- 
trega de propuestas en Oficina de Com } 
pras, Defensa 143, Piso 11*. 

e.l7[4.-N» L-1.789.-v.27[4|50. 



Ministerio de Hacienda 



EDICTOS ANTERIORES 



DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANiVS 



Por disposición del señor Administrador 
de la Aduana de la Capital, don P. Bo- 
berto Lazo, se hace saber a los dueños 

consignatarios de las mercaderías que 
a continuación se detallan y correspon- 
dientes al Expediente de Rezagos núme- 
to 5.515-B-948, que deben presentarse a 
esta Aduana para su retiro dentro del 
término de quince días de la publicación 
del presente aviso. 

Pasando este término, la Aduana pro- 
cederá de acuerdo con lo dispuesto por 
el articulo 295 de las ordenanzas. 
SOBRANTE 
Legajo de Bezagos-N* 6.516-R-1948 

Vapor: Se ignora; paquete: S|I.j fecha 
do entrada al puerto: se ignora; marca: 
B. A; s¡n., 1 bolsa. Vapor: se ignora; 
X.aquete:.S[I.; fecha de entrada al puerto: 
te ignora; marca: C./V.B.; número 952, 

1 caja. Vapor: se ignora; paquete: S|I.; 
fccha.de entrada al puerto: se ignora; mar- 
ca: D. Y. B.; sin., 2 cajas. Vapcr: se igno- 
ra; paqnete: S/L; fecha de entrada al 
puerto: se ignora; marca: Gnttman/1589, 
número 8, 1 cajón. Vapor: se ignora; pa- 
quete: SIL; fecha de entrada al puerto: 
se ignora; marca: H.S.A.I3, sin., 1 ata- 
do. Vapor: se ignora; paquete: S/I.; fecha 
de entrada al puerto: se ignora; marea: 
H. s'n., 4 bolsas. Vapor: se ignora; pa- 
quete: S/I.; fecha do entrada al puerto: 
se ignora; marca:. H.W.C.; número 39, 
1 caja. Vapor: se ignora; paquete: S/I; 
fecha de entrada al puerto: se ignora; 
marca: M.H.C.; s¡n., 9 bolsas. Vapor: 
se-vignora; paquete: S/I.; fecha de entra- 
da al puerto: se ignora; matea: Poenix, 
número 80, 1 barril. Vapor:'» ignora; pa- 
quete: S/I.; fecha de entrada al- puerto: 
se ignora; marca: S.A.C., sin., 15 bol- 
sas. Vapor: se ignora; paquete; S/L;' fe- 
cha de eutrada al puerto: se ignora; mar- 
ea: S.A.C., s'n^ 1 fardo.. Vapor: se ig- 
nora; paquete: S/L; fecha de entrada al 
puerto: se ignora; marca: Tasco, sbj., 2 
pieza?. — El jefe. 

e.22¡4-N» 1.901 8|p.p.-v.l0|5|50 

MTJESTEAS Y ENCOMIENDAS SUD 

Legajo de Bezagos N* 1.997-M-1949 

Vapor: General Álvear; seria, 1793; fe- 
cha de entrada al puerto; Mayo 5 de 
1949; marca: Arcaraz, s|n., 1 bulto. .Va- 
por: Ciudad de Buenos Aires; serie 1812; 
fecha dé entrada al puerto: Mayo 10 de 



1949; marca: P.L. Dedier, sin., 1 pa- 
quete. Vapor: Ciudad de Buenos Aires; 
serie 1884; fecha de entrada al puerto: 
Mayo 26 de 1949; marca: W Gavioli, S|n., 
1 paquete. — El jefe. 

e.22[4-N» 1.902 s[p.p.-v.l0|5¡50 



Legajo de Bezagos N* 5.389-R-949 

Vapor: Ciudad de Montevideo; aerie'3; 
fecha de entrada al puerto: Febrero 24| 
949; marca: Boger Salmón, »¡a., 1 pa- 
quete. Vapor: Ciudad de Montevideo; se- 
rie 5; fecha de entrada al f puerto: Fe- 
brero 20|949; marca: Elvio 'T. Moñosas, 
s(n., 1 paquete. Vapor: Ciudad de Colo- 
nia; serie 14; fecha de entrada al puerto: 
Febrero 25|949; marca: Máximo M. Gal- 
viehie, 1 paquete. Vapor: Ciudad de Mon- 
tevideo; serie 16; fecha de entrada al 
puerto: Febrero - 24|949; marca: Hedo 
Manieira, 8m., 1 paquete. Vapor: Ciudad 
de Colonia; serie 22; fecha de entrada al 
puerto: Febrero 26|949; marca: Margari- 
ta López, s|n., 1 paquete. Vapor: Ciudad 
de Colonia; serie 26; fecha de_ entrada al 
puerto: Febrero 281949; marca*: Bubén C. 
Márquez, s|n., 1 paquete. Vapor: Ciudad 
de Colonia; serie 31; fecha de entrada al 
puerto: Febrero 28i949; marca: Bubén C. 
Márquez. Vapor: Ciudad de Colonia; se- 
rie 38; fecha de entrada al puerto: Mar- 
zo- 8[949; marca: Armando Duarte, s(n., 
1 paquete. Vapor: Ciudad dé> Buenos Ai- 
res; serie 46; fecha de entrada al puerto: 
Marzo 3 ¡949; marca: "Warter Juárez, s|n., 
1 paquete. Vapor: Ciudad de Montevideo; 
serie 52; fecha de entrada al puerto: 
Marzo 11J949; marca: Antonio S. Sil- 
veira, s[n., 1 paquete. Vapor: Ciudad de 
Buenos Aires; serie 60; fecha .dé entrada 
al puerto: Marzo 5)949; marca: Martín 
B. Cuencas, s¡n., 1 paquete. Vapor: Ciu- 
dad de Montevideo: serie 66: fecha de 
entrada al puerto: Enero 21(949; marea: 
Salvador D. Muriño, api., 1 paquete. Va- 
por:- Ciudad de Colonia; serie 79; fecha 
de entrada al puerto: 16[949; marca: Ma- 
ría. L. Caballero, s¡n., 1 paquete. Va- 
por: Ciudad de Buenos Aires: serie 87; 
fecha de entrada al puerto: febrero 28| 
919; marea: F.E.L. Machado, s[u., 1 
paquete. Vapor Ciudad de Colonia; serie 
!*1; fecha de entrada al puerto: Febrero 
26i949; marea: Julio Souza, sin., 1 pa- 
quete. Vapor: Ciudad de Montevideo; 
serie 99; fecha.' de entrada al puerto: 
Febrero 27|949; marca: Guillermo Mar- 



tínez, s[n,, 1 paquete. ¿Vapor:. Ciudad .de 
Colonia; serie 104;. f ¿cía j jie" "entrada ál 
puerto: 26¡949; marca:. Pilar de.' Subarni, 
s|n., 1 paquete. — El jefe.! _, . ' 

e.22¡4-N» 1.90,3. s¡n.p.-v.l0|5|50 

Legajo de Bezagos N» 41.355-R-49 

Vapor: ABtüriano; serie 1; fecha de en- 
trada al puerto: 28¡7)49; sjm., s|n., 1 cajón. 
— El jefe. ' 

; e.22¡4-N» 1.904 s[p\p.-v.l0|5¡50 

MUESTRAS Y ENO. NOBTE 
Legajo ' de Bezagos N» 2.209-M-49 - 
Vapor: Bío Paraná; serie 8900; fecha de 
entrada al puerto: Í2[12|48; marca: Or- 
tega, número 6779, 1 caja. Vapor: Groix; 
serie 8943; fecha de entrada al puerto: 
6]12|48; marca: Dromez, número 6816, 1 
lio. Vapor: Alcántara; serie 9238; fecha 
de entrada al puerto: 22|12j48; marca: 
B. Parera, número 14855, 1 cajón. Vapor: 
Córdoba; serie 9277; fecha de entrada al 
puerto: 23¡12|48; marca: M. Mato, núme- 
ro 14959, 1 plaq. Vapor: Córdoba; 
serie 9278; fecha de entrada al puer- 
to: 23|12|48; marca: M. Mato, número 
14959, 1 plaq. Vapor: B. D. M. N.; se- 
rie 9299; fecha de entrada al puerto: 
21¡12J48; marca: A. Dardo, número 117*2, 
1 caja. Vapor: B. D. M. N.; 9300; fecha 
de entrada al puerto: 21|12[48; marca: A. 
Dardo, número 11742, 1 caja. Vapor: B.D. 
M.N.; serie 9302; fecha de entrada al 
puerto 21)12|48; marca: A. Dardo, nú- 
mero 11742, 1 caja. -*- El jefe. 

e.22|4-N* 1.905 8|p.p.-v.l0|5|50 



Legajo de Bezagos N» 2.209-M-49 

Vapor: O. Bundy; paquete: 9334; fecha 
de entrada al puerto: 27(12148; marca: 
Milé Dabzorled; número 11951, 1 plaque- 
ta. Vapor: O. Bundy; paquete: 9363; fe- 
cha de entrada al puerto: 27|12|48; marca: 
Juan Hofnor; número 14978, 1 lío. — El 
jefe. 

e.22|4-N» 1.906 alp.p.-v.l0j5|50 



MTJESTBAS Y ENC. NORTE 

Legajo de Bezagos N« 2.208-M-49 , 

Vapor: J. de Gaxay; paquete: 7930; 
fecha de entrada al puerto: 19¡llj48; mar- 
ca: J. Férrea; número 2985, 1 bulto. Va-., 
por: Olimpia; paquete: 8008; fecha de 
entrada al puerto: 17(11|48; marca: Deor- 
ge Kele; número 2735, 1 bulto. Vapor: 
Olimpia; paquete: 8009; fecho de entra- 
da al puerto: 17|11|48; marca: Deorge 
Kele; numero 2735, 1 bulto. Vapor: Cam- 
pana; paquete: 8096; fecha ' de entrada 
al puerto: 18¡11|48; marca: F. Bicci; 
número 2743, 1 bulto. Vapor: Ravelio; 
paquete: .8335; fecha de entrada al puer- 
to: 23|11¡48; marca: Darío Zava; número 
2782, 1 bulto. — El jefe. 

-e.22|4-Ñ» 1.907 s!p.p.-v.l0l5|60 



Legajo de Rezagos N» 2.564-M-49 

Vapor: . Sebastián Gaboto; paquete.: ' 
4229; fecha de entrada al puerto: 316(49; 
marca': Edo "Pieratri; número 31537- í 
bulto. Vapor: Anna O.; paquete: 4356; te- 
cha de entrada al puerto: 2S¡5 ( 49. ma'ca: 
María Cavallana; número 11642, .1 bu'to. 
Vapor: Sebastián Gaboto; pv)ii*te: 4¿59; 
fecha de entrada al puerto: 3[6¡49; marca:" 
Eddo Pieratti; número 11645, 1. bulto. Va-" 
por: Campana; . paquete: 4412; fecha de : 
entrada al puerto: 19[3[49; marca: Lati¿" 
fe T. De Titef; número 11653, 1 bulto. 
Vapor: H. Chieftain; paquete: 4458; fe- 
cha de entrada al puerto: 8¡5;49; marca: 
A. Castiñeyra;. número 1167*, 1 bulto.-- 
Vapor: • Anna C; paquete: 4462; fecha 
de entrada al puerto: 28|5¡49; marca: r 
F. Klennf; número 11675, 1 buito. Vapor: •- 
El Gaucho; paquete: .4495; f^chu de en-, 
trada al puerto: 14¡6|49; marca: B. Lan-' 
lais; número 11585, 1 bulto.. Vapor: Phi- 
lippa; paquete: 4693; fecha. da entrada .-■ 
al puerto:. 15|t>|49; marea: Rosario Nicela; * 
r-úmero 3203, .1 bulto. Vapor: Del Mar; 
paqaete: 4854; fecha de entrada al puer- 
to: 29¡6|49; marca: Carlos Bubio; número 
SS41, 1 bulto. — El jefe. 

e.22|4-N* 1.908 s|p.p.-v.lO|5¡50" 

#• 

Legajo de Rezagos N». 2.575-M-49 

Vapor: Santa Fe; paquete: 5848J53; fe- 
cha do entrada al puerto: 6¡8¡49; marta: 
A. Cannaisl; número 1581, 8 bultos. Va- 
por: Sestr*nri; paquete: 5S29; fecha de- • 
eítrada al puerto: 2[8¡49; marca: Terelli; 
uúmero 1659, 1 bulto. Vapor: Conté Gran- 
de; paquete: 5S34|35; fecha de entrada 
ai puerto: 6¡S'49; marea:^F. CüJarcío; nú-,, 
wero 1C60, 2 bultos. Vapor: Conté Gran- 
de; paquete: 5839; fecha de entrar 1 » al 
puerto: 6j8|49; marca: F. Calarc'o'; núiue- 
10 1663, 1 bulto. Vapor: Conté 'Grande; 
paquete: 5937; feeha de entrada al puer-.- 
to: 6¡8|49; marea: F. Calareio; , númfro— 
8731, 1 bulto. Vapor: Mendoza; paquete: . 



r 
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. 6Ó6&; "f etta de' entrada al puerto': 17J8149; 
niarca: B. Villóni; número 14ü-j6 ' 1 mil- 
ito. Vapor': Mendoza; paquete: 6106: fe- 
cha de entrada al puerto: 17|8,49; marca: 
C. Beat;' número 3614, 1 bulto. Vapor: 
Salta; paquete: 6133; fecha de entrada 
al puerto: 21¡8|49; marca: A. Rodríguez; 
número 3633, 1 bulto Vapor: Río Paraná; 
paquete: 6201; fecha de entrada al puer- 
t. : 20|8¡49; marca: ' F. Serecid: número 
4938; 1 bulto. Vapor: Corrientes; paque- 
te: 6243; fecha de entrada al puerto: 25| 
S|49; marca: F. Roza; número 3672, 1 
buito. — El jefe. • i 

e.22|4-N» 1.909 s|p.p.-v.l0¡5[50 



i > 



Legajo de Rezagos 

■ Vapor: Gral. Artigas; serie 103-AI45; 
fecha de entrada al puerto: 30¡6|48; mar- 
ca: José Jaluff; sjn., 12 paquetes. — 
Ei jefe. 

e.22j4-N« 1.910 s|p.p.-v.l015¡50 



Legajo de Rezagos 
Vapor: Borelnnd; serio' 314; fecha de 
entrada al puerto: 10¡4|49; marca: Dción. 
Gral. de Infraestructura; sjn., 1 cajón. — 
El jefe. 
. • e.22¡4f-N» 1.911 S|p.p.-v.l0l5|50 

MUESTRAS Y ENC. SUD 

Legajo de Rezagos N» 224 M-50 
• Vapor: C. de Bs. Aires; paquete:- 2544| 
45; fecha de entrada al puerto: 1|9|49; 
marca: Saracano; s|u , 2 cajas. Vapor: 
C."de Salto; paquete: 2593; fecha de en- 
trada al puerto: 14¡9¡49; marca: Camilo 
Gilbon; s|n., 1 caja. Vapor: O." de Bs. 
Aires; paquete: 2664; fecha de entrada 
al puerto: 29¡9|49; marca: R. P. Mascuan; 
8,u., 1 paquete. Vapor! C. de Montevideo; 
paquete: 2794; fecha de entrada al puer- 
to: 20¡10¡49; marca: Silvio Martinazzo; 
e|n., 1 cajón. — El jefe. 
i-. ' e.22|4-N« 1.912 s|p.p.-v.l0|5¡50 



MUESTRAS Y ENC. NORTE 
Legajo de Rezagos N? 2.207-M-49 
Vapor:" Argentina; paquete: 7054; fecha 
de entrada al puerto: 16[10|48; marca: 
Rapaella; número 6236, 1 bulto. Vapor: 
Jamaique; paquete: 73S5; fecha de en- 
trada al puerto': 26J10J48; marca: Levin- 
.gtesland; número' 8018, 1 bulto. — El 
jefe. 

e.22|4-N» 1.913 8¡p.p.-v.l0¡5;50 

■ - MUESTRAS Y ENC. SUD 

(p Legajo de Rezagos N« 2.139-M-49 
■- Vapor: Gral. Alvear; paquete: 2173; 
fecha "de entrada al puevto: 30J6J49; mar- 
ca: Restituto Bacado; s|n., 1 bolsa. Vapcr: 
Ciudad de Montevideo; paquete: 2033; 
fecha de entrada al puerto:' ÍS|6j49; mar- 
er*: Estela Gaynol; sjn., 1 paq. vapor: 
Ciudad, de Colonia; paquete: 2086; fecha 
de- entrada al "puerto: 22¡6j49; matea: 
1 Ricardo Sanguinetti; s|n., 1 paq. Vapor: 
.Ciudad.de Bs. Aires; paquete: 2091; fe- 
cha de entrada al puerto: 23¡6¡49; mar- 
ca: Antonio Parafini; s¡n., 1 paq. Vapor: 
Ciudad de Montevideo; paquete: 1950; fe- 
cha de entrada al puerto: 4¡8¡49; marca: 
Abraham Sigal; s|n., 1 paq. Vapor: Ciu- 
dad do Bs. Aires; paquete: 1967; fecha 
de' estrada al puerto: 7|6|49; marca: 
'Carlos Desimone; s]n., 1 caja. Vapor: 
] Ciudad de Montevideo; paquete: 1969; fe- 
• ; 'cha s de entrada al puerto: 8J6-49; marca: 
"Primitivo Regó; s]n., 1 paq. Vapor "Ciu- 
dad de Bs. Aires; paquete: 2019; fecha 
de entrada al pnerto: ¡5;6¡43; jr-arca: Ja- 
ecbo Lesman: sjn., 1 paq. Vaptr- Ciudad 
'de Montevideo; paquete: 2041, fecha de 
'•entrada al puerto: 1S!6¡49; niáiea: 'Se- 
bastian Gallo; sjn., 1 paq. — El jefe. 
- •'.>.. e.22|4-N« 1.914 s|p.p.-v.l0¡5¡50 

* ■ ., > / 

í. Legajo de Rezagos N»»2.396-M-49 
■ "Vapor: Ciudad de Montevideo; paquete; 
.2202; fecha de entrada al puerto: 0(7149; 
marcar Muschel Salvador; n|s, i paq. Va- 
por: Gral. Alvear; paq. 2235: fecha de en- 
trada al puerto: 13J7J49; maren: \m¿nco- 
Basla; afn., 1 valija. Vapor-. Ciudad de 
Buenos Aires; paquete: i319; fecha de 
'entrada al puerto: 27|7I49; marca: Felipe 
•l'mas; s¡n., 1 caja. — El jefe. 
C e.22|4-N» 1.915 s|p.p.-v.l0¡5¡50 

r Legajo de Rezagos ' • 

Vapor: Elena-Mare; paquete: 146; fe- 
cha do entrada al puerto: 15i3;40; nit'irca: 
García. Delgado; s¡n., 344 cajones. — El 
Jefe. . 

e'.22¡4-N* 1.916 s¡p.p.-v.l0|5¡50 



Pullello; ^u\eróH297, 1 bulto. Vapor: 
Tuseanelli; jinqüeíe: 5131; fecha de en- 
trada al puerto: ^517(49; marca: Silvio- 
Oeüo; numeró 8646, 1 bulto. Vapor: 'fos- 
cunelli; paquete: 5132; fecha de eutia- 
C.u al puerto: 5|7j49;' marca: Gasgnaie Mi- 
rane; número 8647, 1 bulto. \ T aprr: Co- 
rrientes; paquete: 5257; fecha de entrada 
al puerto: 7I7|49: marca Ana J nunzo; nú- 
mero 3150, 1 bulto. Vapor: Cabo de hor- 
ros;; paquete: 5309; fecha le tetrada al 
puerto: 57|49; marca: F. O. Mcrgino; nú- 
mero 8653. 1 bulto. Vapor: Bs. Aires; pa- 
quete: 5346; fecha de entrad» al pue»lo: 
3 6j7|49; marca: J. Galante; número ¿179; 
1 bulto. Vapor: Bs. Aires;' paquete: 5354; 
fecha de entrada al puerto: 16¡7|49; mar- 
ca: A Vulloreci; número 3060, 1 bulto. 
Vapor: Darro; paquete: 5410; fecht de 
on'.iada al puerto: 20j7,49; marca: C. 
Jásicski; número 1919, i bulto. Vapor: 
Uruguay; paquete: 5447; fecha de erra- 
da al puerto: 19 ¡7149; marca: A. Olí vi e- 
ri; número 3194, 1 bulto. Vapor: Anna. C; 
paquete: 5578179; fecha de entrada al 
puerto: 27|7|49- marca: Angel-i Pi^s; nú- 
mero 1607, 2 bultos. Vapor: Anna C; 
paquete: 5604|07; fecha de entrada al 
puerto: 27|7|49; marca. I. U-«.<ioric-; nú- 
mero 1962; á bultos. Vapor: Del Norte; 
paquete: 562S|29; fecha da entraba' al 
puerto: 27¡7|49; marca: Pedro Loure; nú- 
mero 1965, 2 bultos. Vapor: Del Norte; 
paquete: 56t¡3]66; fecha de , entrada al 
puerto 27|7|49; marca: Jaime 'Sterms; nú- 
mero 1538, 4 bultos. — El jefe. 

e.22|4-N» 1.917 s|p.p.-v.l0|5:50 



Legajo de Rezag03 N" 2.538-M-49 
Vapor: Santa -Cruz; paquete: 3305; fe- 
cha de entrada al puerto: 30|4j49; marca: 
María Pinte; número 9S3, 1 bulto. Vapor: 
Andrea C; paquete: 3333; fecha de en- 
trada al puerto: 30J4I49; marca: Emilio 
Stfffanini; número 30.V, 1 bnln.. V..por: 
Santa Cruz; paquete: 3336; fecha de en- 
trada al puerto: 30|4¡49; marca: L. Bcr- 
tolini; número 9988, 1 bulto. Vapor: O. 
de Hornos; paquete 3425; fecha de' entra- 
da al puerto: 4j5¡49; marca: Evaristo 
Martín; número 10709, 1 bulto. Vapor: 
H. Jaspar; paquete: 3481; fecha de en- 
trada al puerto: 29Ü0 4S; inerva- tuniüo 
Dalbene; número 10730, 1 bulto. Vapor: 
o;-nta Cruz; paquete: ?502; n¡.-r<:. -.<. en- 
trada al puerto: 30¡4|49;" marca: Alfredo 
Ganelli; número 10629, 1 bulto. Vs.t>cr: 
Santa Cruz; paquete 3610; focha" de 
entrada al puerto: 30J4J49; xn.'ca: Jor- 
ge Salas", número 3080, 1 bulto. Vf-por: 
Argentina; paquete 3631; fecha de antra- 
da al pueito: 14|5]49; mn'ca: K. Eeneockil 
níniero 10650, 1 bulto. Vapor: Argéntica; 
paquete 3633; fecha de' entrada al puerto: 
i4j5|49; marca: K. Renepokil. núm. 10651, 
1 bulto. Vapor: Argentina; paoue'e ífiM; 
fecha de entrada al puerto: J4]5'-<9; >r.<ir- 
ca: Alberto Caffa, número 10771, 1 bulto. 
Vapor: Brazil; paquete 3960¡63; fecha de 
entrada al puerto: -26|5¡49; marca: A. Lu- 
chJni, número 11435, 4 bultos. — El jtfe. 
e.22¡4.-N» 1.91S sip.p.-v.l0ló,50 



Legajos de Regazos N» 2.?j30-M-4& 
Vapor: Brasil; paquete: 1738; fecha de 
entrada al puerto: 6|3|49; marca: Fizrr.an, 
número 5280, 1 bulto. Vapor: Córdoba; 
paquete: 1911; fecha de entrada al puer- 
to: 7¡3|49; marca: Z. y Bizz, número 5j96, 
1 bulto. Vapor: Campana; paquete 22.-0; 
fecha de entrada al puerto; 19]3¡49; mar- 
ca: Panterini, número 9729, 1 bulto. Va- 
por: Mendoza; paquete: 2435; fecha de 
entrada al puerto: 27|3!49; marca: Marie- 
neri, número 9782, 1- bulto.- Vapor: Lu- 
gano; paquete 2581; fecha de entrada al 
puerto: 4[4|49; marca: J. Aran^eai, nume- 
ro 9473, 1 bulto. Vapor: Bacarát; pifíete: 
::706; fecha de entrada al puerto: 6' 1,49; 
marca: D. Fousart, número 90^. 1 tu'to! 
Vapor: S. Gaboto; paquete: 2.754; fecha 
de entrada al puerto: 7j4|49; marca: A 
Alesandri; número: 9.813; 1 bulto. Vapor: 
Río Arazá;' paquete: 2.823; fecha de en 
trada al puerto: se ignora; marca: P. 
Laeasse; número: 9.807; 1 bulto. Vapor: 



r. 



' MUESTRAS Y ENC. NORTE 
Legajo de Rezagos N? X 2566-M-49 
Vapor: Santa Cruz; paquete: 4906; fe- 
'cha dé entrada al puerto: 1¡V]49; marca: 
Bruno Rizzi- número 1417, 1 bulto. "Va- 
l¡or: Andes; paquete: 4976; :¡,7¡49; mar- 
ca: Pránch Preice; número 3293. 1 bulto. 
¡Vapor: Santa Cruz; paquete: 4991; fecha 
Be entrada al puerto: 1|7|49; marca: S. 



ni puerto: 12|4¡49; marca: 0. Copulo; nú- 
mero: 9.670; 1 bulto. Vapor: Alcántara; 
paquete: 3.010; fecha de entrada al puer- 
to.- 19|4|49; marca: M. p. Alvar'ez; nú- 
mero: 9.927; 1 bulto.' Vapor: Florida; 
paquete: 3.063|64; fecha de entrada al 
puerto: 21|4|49; marca: D. í-chuller; nú 
mero: 9.942; 2 bultos. Vapor: Florida: 
paquete: 3.085; fecha de entrada al puer- 
to: 21|4j49; marca: D. Guisoppe; número- 
916; 1 bulto, Vapor: Plorida; paquete. 
3.086¡87; -fecha de entrada al puerto: 
2i:4|49; marca: Virgilio Gereffo; número- 
916; 2 bultos. Vapor: Plorida; paquete- 
,i.0S8¡S9; fecha de entrada al puo -.1 21- 
4-49; marca: Arturo Buit: número: 918; 
2 bultos. Vapor: Panamá; paquete: 3.21D- 
20; focha do entrada al puerto: '27|4|49; 
marca: Joaquín /Aluñez; número: 9.970; 
2 bultos. — El Jefe. . 

_, e.2214.-N« 1A19 i ,) p.-v.TtlojSO 



<.•.«...■ ".. Legajo de Rezagop , - 
N? 6.411 C o 1.3Ó6 M|4P ■ 

, Vapor: N.C. 88.890; paquete: 51.922; 
fecha de entrada al pnerto: 30|11|48; mar- 
ca: 364.Q26; número: sl^; 1 . bulto. Va- 
por. V. Orinoco; paquete; 51.997; focha 
do entrada al puerto: 25|11|48; marca: 
Kot; número: s|n.; 1 bulto. Vapor: N.ü. 
P.H.P.P.T.; paquete: 52.307|08; feeha do 
entrada al puerto: 3¡12¡48; marca: 99.337; 
numero: s|n.; 2 bultos. Vapor: N.C. L.V. 
A.C.T.; paquete: 52.705|06; fecha de 1 en- 
trada al puerto: 6|12¡4S; marea: 1.314; 
número: S|n.; 2 bultos. Vapor: N.C. 
88.940; paquete: 52.712; fecha de entrada 
a: pnerto: .6|12|48; marca: 368.163; núme- 
ro: s¡n.; 1 bulto. Vapor: N.C. 90.878; pa- 
quete: 52.943; fecha de entrada al puer- 
to: 8|12|48; marca:,308.162; número: sin.; 
1 bulto. Vapor: N.C. 90.878; paquejie: 
52.944; fecha do entrada al puerto: 8|12| 
1£4S; marca: 368.164; número: s¡n.; 1 bul- 
to. Vapor: N.C. 8S.9Ó5; paquete: 53.189; 
fecha de entrada al puerto: 10¡12|48; mar- 
ca. 283.701; número: s¡n.; 1 bulto. ~ 



por: N.C. Star Mist; paquete: 53.301 



Va- 

... , fe- 

che 4e entrada al puerto: 10¡12|48; marca: 
51.334; número: s|n.; 1 bulto. Vapor: N. 
C. 8.104, H.; paquete: 53.365; fecha de 
entrada al puerto: 10|12|48; marca- 
S44.093; número: s¡n.; 1 bulto. Vapor: 
X.O. P.-H.P.B.; paquete: o'5 87C; fveha 
do enerada al- puerto: 14|12|48; marca- 
985.473; número: s¡n.; 1 bulto. Vapor: 
N.C. 88.912; paquete: 53.903; fecha de 
entrada al puerto: 14|12¡48; marca: 
175.375; número: s|n.; 1 bulto'. Vapor: A. 
N.C. I.D.A.L.R.; paquete: 55.407; fecha- 
da entrada al puerto: 23jl2|48; marca: 
99.431; número: s|n.; 1 bulto. Vapor > N. 
C. F.B.A.Z.C; paquete: 56.114; fecha de 
entrada al puerto: 28|12j4S; marca: 
655.497; numero: s¡n.; 1 bulto. Vapor: 
N.C. 88.896; paquete: 58.234; ficha de eñ- 
tiada al puerto: 29|12|48; marca: 257.056; 
número: s¡n.; 1 bulto. Vapor: N.O. L.V. 
A.B.O.; paquete: 4.016; fecha de entrada 
al puerto: 19¡12¡48; marca: F. de la Hoz; 
.-in.; 1 paq. Vapor: N.C. S.P.n.PA;* p a - 
ijneter 4.042; fecha de entra, a ai pnirto: 
23¡12|48; niarca: Rodolfo Simón; número: 
BJn.; 1 paquete. — El Jefe. 

e.22|4-N? 1.920us.|p.p.-v.l0¡5|50 



Legajo de Rezagos N9 2.S24 - M|49 
. Vapor: Groil; paquete: 306; fecha de 
entrada al puerto: 6jl2|48; marca: A. 
Dihnicato; número: 6.842; 1 bulto. Va- 
por: Formóse; paquete: 803; feeha de en- 
trada al puerto: 27¡1|49; marca: José M. 
Guerrero; número:- 11.353; 1 bulto. Va- 
por: Gral.,, Blach; paquete: 808J09; fe- 
cha de entrada al pueito: 25jl|48j 
marca: Rocely Menipe; número: 11.355; 
2 bultos. Vapof: San Giorgio";" pa- 
quete: 902; fecha de entrada al 
pueito: 23|l|49; marca: "A.- Ceovig- 
nc; número: 6.886; 1 bulto. Vapor: 
Jamaique; paquete: 957; feeha do entra- 
da al puerto: -30¡1|49; marca: Schamaist; 
número: 10.215; 1 bulto. Vapor: G. Ho- 
ilsnd; paquete.: 1.090; fecha de entrada 
al puerto: 6|2¡49; marca: Rucian, j* Ame- 
ro: 5.046; 1 bulto. — El Jefe. 

e.22¡4-N? 1.921 s.,p.p.-v.l0¡5|50 



Legajos de Rezagos N» ¡sc-?4 M-t«. 
Vapor: Awol King; paquete: 1.305; 
fecha de entrada al puauo: 14¡2¡49; 
marca: Lombardo; número: 10.298; 
1 bulto. Vapor: Santa • Cruz; pa- 
quete: 1.536J37; fecha de entrada al puer- 
to: 28¡2|49; niarca: P. David; número: 
5.853; 2 bultos. Vapor: Córdoba; paque- 
te: 1.612; fecha de entrada aí puerto: 28- 
2J49; marca: E. Carbone; número: 10.317; 
1 bulto. Vapor: Delirado; paquete:'» 1.668; 
fecha de entrada al puerto: 1¡3[49; marca: 
Martín; número: 10.330; 1 bulto. Vapor: 



Brasil; paquete: 2.836; fecha de entrada ; -"Italia; paquete: 1.850; fecha de entrada al 



puerto: 5¡3|49; marca: A. Pilda; núme- 
ro: 10.364; 1 bulto. Vapor: Italia; paque- 
te: 1.S79JS0; fecha' de entrada al puer- 
to: 5¡3|49; marca: E. Dinteeh; número: 
10.S61; 2 bultos: Vapor: H. Monarch; pa- 
itiete: 1918; fecha de tntradi <t\ pleito: 
7|3¡4&; marca: Nayitz; número: 6.948; 1 
bulto. Vapor: O. Hornos; paquete: 1.926; 
fe?ha de entrada al puerto: 9|3|49; marca: 
Armendariz; número: 0.957; 1 bulto. Va- 
por: C.' Hornos; paquete:, 1.9S6; fecha de 
entrada aí puerto: 9|3|49; marca: C. Ro- 
dríguez; número: 6.970; 1 pq^uete. Va- 
por: G. Griffim; paquete: 2.493194; fecha 
de entrada .al puerto: 25[3j49; marca; N. 
Gotarios; número: 9.797; 2 paquetes. Va- 
por: G. Griffim; paqjete: W.?; ífcha 
do entrada si puerto: 25¡3¡49: i^arta: 
P-- .Rvolt3ehenkas; número": 9.434; 1 pa- 
queta» — El Jefe. 

•,22|4-N» 1.3ÍÍ s.|p.p.-v.l0¡5¡50 



„ Legajo de Rezagos N9 1.88f - M.¡49 

Vapor: N.C.~8S.8S9; paquete: ^3.1052;^» 
cha de entrada al puerto: 4¡12|46, marca: 
673.924; número: s¡n.; 1 bulto. Vapor: 
N.C. 88.894; paquete: 26.878; fecha d» 
entrada al puerto: 28¡6|47; niarca: 
745.402; número: s|n.; 1 bulto. Vapor: 
NC. L.V.A.B.M.; paquete: 31.337(46; fe- 
ch¿ de entrada al puerto: 29!7j47; marca: 
£26; número: s|n.; 10 bultos. Vapor: N.C. 
8S.919; paquete: 34.311; fecha r": entrada 
al puerto: 4|SJ47; marca: 915.088; nú-, 
mero: s|n.; 1 bulto. Vapor: N.C. 8S.939; 
paquete: 34.749; fecha de entrada al 
puerto: 7!S¡47; marca: 59.567; número: 
s¡u.; 1 bulto. Vapor: N.C. 88.S97; paque- 
te: 43.010; fecha de entrada al puerto: 
22¡9¡47; marca: 824.116;' número; s|n.; : 

1 bulto. Vapor: N.C. G.A.H.F.F.; paque- 
te: 45.579J80; fecha de entrada al puer- 
to: 9|10|47; marca: 33.271; número: s!n.; 

2 bultos. Vapor :_ N.O. SS.902; paquete: 
52.309;' fecha de "entrada al puerto: 6|llf 
1947; marca: 194.453; número: sin.; 1 
bulto. Vapor; ,N.C.' 88.907; paquete: 
59.116; fecha de entrada al puerto: 12|12| 
1947; marca: 317.115; nüm«ro : s|n. 1 bul- 
to. Vapor: N.C. 88.914; paquete: 62.582; 
feeha de entrada al puerto: 30|12|47; 
marca: .824.308; número: sjn.; "1 bulto. 
Vapor: N.C. 88.902; paquete:' 2.608; fe- 
cha de entrada al puerto: 13|3¡48; mar- 
ca: 443.994; número: s¡n.; l' bulto. Va- 
por: N.C. Star Migt; paquete: 3.120|23; 
fecha de entrada al puerto: 35|1|48; mar- 
ca: 52.513; número: s|n.; 4 bultos. Va- 
por: N.O. 60.114; paquete: 4.449; fecha 
do entrada al puerto: 23¡1|48; marca: 
274.991; número: s¡n.; .1 bulto. Vapor: 
N.C. Star Dew; paquete: 17.604; fecha d» 
entrada al puerto: 10|4|48; marca: 65.347; 
número: s|n.; 1 bulto. Vapor: N.c! Star 
Dew; paquete: 26.002; fecha de entrada 
al puerto: 2J6J48; marca: 48.S51; número: 
s|n.; 1 bulto. Vapor: N.C. P.P.P.C.F.; pa- 
quete: 26.048; fecha de entrada al puer- 
to: 4¡6|48; marca: 8574; número: s¡n.; 1 
bullo. Vapor: N.O. LN. J.A-.B.; paquete: 
26.441|2; fecha de. entrada al puerto: 4| 
6|4S; marca: 4.909; número: s|n.; 2 bultos. 
Vapor: N.C. Maestrale; paquete: 27.985; 
fecha de entrada al puerto: 17|6|48; mar- 
ca: 90.118; número: s|n.; 1 bulto. Vapor:' 
N.C. 8.103 H.; paquete-. 28.000; fecha de 
entrada al puerto: 18|6|4S; marea: 
65£í.3S4;número:s|n.; 1 bulto. Vapor: N.O. 
SS.S98; paquete: 28.468,9; fecha de entra- 
da al puerto: 21[6¡48; marca: 570.616; nú- 
mero: sjn.; 2 bultos. Vapor: N.C. Star ' 
Dew; paquete: 30.146|7; fecha de entrada 
al puerto: 3j7|48; marca: 28.660; número: 
s|n.; 1 bulto (27,400 kilos). Vapor: N.O.' 
P.P.P.D.A.; paquete: 31.255; fecha do en- 
trada al puerto: 12j7|48; marca: ' 2.760; 
número: s|n.; 1 bulto. Vapor: N.C. 90.878; 
paquete: 36.844; fecha de entrada al puer- 
to: 24|7|48; marea: 582.039; número: sjn.; 
1 bulto. Vapor: N.C. CX. A.K.R.; paquete: 
44.025; fecha de entrada al puerto: 13J 
1C|48; marca: 830.590; número: s|n.; 1 
bulto. Vapor: N.C. L.V.A.P.D.f paquete: 
46.38 Jj4; fecha de entrada al puerto: 23|' 
10J48; marca: 20.092; número: sjn.; 2 bul- 
tos. Vapor: N.O. 88.899; paquete: 46.519; 
fecha de entrada al puerto: 24J10J48; 
marca: -218.610; número: s|n.; 1 bulto. 
Vapor: N.C. C.X. A.K.R.; paquete. 48.523| 
3; fecha de entrada al puerto: 7|11|48; mar 
ca: 13.287; número: sjn.;' 2 bultos. Va- 
por: 8S.S96; paquete: 56.260; fecha de .en- 
trada al puerto: 29}12|48; marca: 203.605; 
número: s|n.; 1 bulto. Vapor: N.C. 88.903; 
I-aquete: 56.368; fecha de' entrada al 
puerto: 29|12¡48; marea: 4.936; número: 
sjn.; 1 bulto. Vapor N.O. 88.914; paquete: 
27.353; fecha de entrada al puerto: 10J6J4S; 
marca: 172.077; número: sjn.; 1 bulto. — 
El Jefe. • • 

. e.22jl-N9 1.923 s.|p.p.-v.i0¡5¡50 

Tránsito Retiro 
Legajo de Rezagos N9 7.749 '- R¡49 

Tren Internacional N» 57; feeha do 
entrada: 27j6|49; maica: R|do.; número: 
s|n.; L-fardo. — El Jefc- 
' i ' o.22¡4-Nq 1.'924 s.¡p.p.-v.lÓ[5¡50 



Legajo de Rezagos N9-386 - R|50 
Vapor: San Luis; guía: 992; ijecha do 

entrada al puerto: se ignora; marca: sjm.; 

número: sjn.; kilos 2.100 arroz. — El 

Jefe. 

" e.3Hj4-N« 1.925 s.jp.p.-v.l 0|5¡50 

Legajo de Rezagos N? 383 R¡50 
Vapor: Barcelona; guía: 937; fecha de 
entrada al puerto: se ignora; niarca: 
Rjdos; número: sjn.; 9 esqueletos/ Vapor: 
Barcelona; guía 937; fecha' de entrada/»! 
puerto: se igno?*; marca: R'dos; n$i«>er 
ro: sjn.; 10 bultos. — El Jefe. 

é.22j4-Xo 1.920 s.jp.p. v.l0j5¡5« 



,?• 



AftO DEL LIBERTADOR GENERAL SAN MABTIN 

BOLETÍN OFICIAR ~r ¡Miéí'/ojes 26 (Je abril de, J.950 



Sobrante 
1 Legajo de Rezagos N? 36E - B¡49 

Vapor: Atlántida; paquete: 11.901; fe- 
cha de entiada al puerto: 20¡9¡48; marca: 
■lm.; número: g¡n.; 1 pieza. — El Je/e. 
e.22|4-N» 1.927 s.¡p.p.-v.l0|5¡50 

' SOBRANTES 
legajo de Rezagos No 3.S89 - R140 
"Vapor: se Ignora; marca: A.S.B.A.; 
e¡n., 15 bolsas. Vapor: se Ignora; mar- 
ta: S.O.M., B|n., 12 rollos. Vapor- 
ee Ignora; marca: P.H.C., s¡n., 1 
jardo. Vapor: se Ignora; marca: E.A. 
M., número 4.831. 1 caja. Vapor: se 
ignora; marca: Pedro Bende. 8[n., 2 ca- 
jos. Vapor: se Ignora; marca: Cale- 
ra Avellaneda, número 357, 1 cajóa. 
.Vapor: se Ígnea; marca: 4012, s|n., 4 
bolsas. Vapor: se Ignora; marca: BA1- 
KES, número 215, 1 Bca. Vapor: he 



V.or: se ignora; marca: H.C., s|n., S I Por disposición del Sr.- Juez en lo Co 



su., 4 cubiertas. — El Jefe 

e.22 t 4-N» 1.928 s¡p p -V.IOIS^O 

Legajo de Rezagos N« 3.530 - Rl48 . 

Vapor: se ignora; marca: Magaziae 
Une Kodak. s|n., 1 filmo dora. — 
El Jefe. 

- e.22l4-N« 1.929 s|p p.-v.l0¡5|30 

Legajo de Rezagos X» 277 D-950 
Vapor: se ignora, s|m.. s\n., 25 bol- 
e>as. Vapor: se. ignora, s|mT, s|n., 1 11a- 
fcete. Vapor: se Ignora, slm., s|n., 1 
rollo. Vapor: se ignora, s>,m., s[n., 2 
ihapas. — El Jefe. 

e.22|4-N? 1.930 slp.p-v.l0|5¡50 

Legajo de Rezagos N« 6.154 - R|48 
Vapor: Ocean Valley; paquetí: 
12-660; fecha de entrada al puerto: &- 
Ignora; marca: Natracon. número 1, J| t o-48, s[m., s[n., 81 bolsas. — El Jef» 



cajas. Vapor! se ignara; marca: S|M. I rreccional de la Capital Dr. Rocoiro G, 



taja. Vapor: se ignora; marca: B. D. 
4: número 221, 1 caja. Vapor: se- 
Ignora; marca: C.S.A., s[n., 2 cajas. 
\apor: se ignora; marca A.B., s¡n., 1 
caja. Vapor: se ignora; marca: S[M., «| 
n , 6 cajas. Vapor: se ignora; marca: &. 
A A. Ni g., 1 caja. Vapor: se ignora; 
inarca S.D., número 95, 1 caja. Va 
por: se ignora; marca: S[M., s|n., 3 
rollos. Vapor: se ignora; marca: S|M . 
s|n., 5 barras. Vapor: se ignora; mar- 
ca: Papesa - A, 203, s[n., 3 cajas. Va- 



e.22|4-N» 1.931 slp.p.-v.l0|5[5!> 

TRANSITO RETIRO 

Legajo de Rezagos N9 6.871 - R|40 
Tren Internacional; número 7S; 
techa de entrada: 15-11-48; marca: 
Peo. C. Nardones, s|n., 1 cajón. Tren 
Iiternacional; número 34; tfecha <•> 
entrada: 2-4-49; marca: B. M. Si- 
í.ions de Zozzetti, s|n., 3 fardos. — 
El Jefe. 

e.23|4-N» 1.932 s!p.p.-T.10|6!E3 



MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN 



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL 
Sección Caja de Accidentes del Trabajo - Ley N» 9.688 



Pessagno, se cita, llíffia y emplaza al 
prófugo MARIO C. HERLAN, procesado 
por infracción al art. 302 del C. Penal, 
para que dentro del término de 30 dfas, 
a contar desde la publicación del pre- 
sente, comparezca ante su Juzgado y Se- 
cretaria del autorizante, a estar a dere- 
cho en la causa que se le sigue, bajo 
apercibimiento de ser declarado en re- 
oeldfa, de acuerdo a las disposiciones de 
la Ley. — Buenos Aires, lá de Abril de 
1950, Año del Libertador General San 
Martín. — Raúl G. Scheller Zambrano, 
secretarlo. 

e.25!4-N» 7.S13 s|p.p.-v.l»¡6|50 



Año del Libertador General San Martín 
Por el término de treinta días a con- 
tar desde la primera pnblicaeión de es- 
tos edictos, se hace saber a todos los 
que tengan que alegar derechos a los 
beneficios de lis indemnizaciones de- 
positadas en la Sección Accidentes del 
Trabajo, calle Jnnín 1060, que deben 
apersonarse a la misma, a justificar esos 
derechos bajo apercibimiento a que hu- 
biese lugar, con motivo de los accidentes 
de que fueron vietimas las personas que 
se citan a continuación: 
- ACÓSTA RAMÓN, ACUSA AGUSTÍN, 
ASTILES JUAN FRANCISCO, ALES- 
SANDRO DOMINGO, ABANCXBIA MA- 
NUEL T., AVALOS FERNANDO AU- 
RELIO, AXI ÁNGEL, BREVISONATTI 
FRANCISCO, BETTONI ALESSANDRO, 
RAZAN ANTONIO, ORAVIOTTO 
EDUARDO BARTOLOMÉ, CARRAL 
FERMÍN, CUELLO DOMINGO BBUNO, 
CABRERA HUMBERTO FELIPE, CA- 
SO TEODORO, CASTILLO JUAN CAR- 
LOS, DEL COLLADO LUCIANO, DRAS- 
OICH PEDBO, DÍAZ MÁXIMO ALBEB- 
TO, D5STEFANO JORGE, ESPINDOLA 
DOMINGO BJTJL, FERNANDEZ JESÚS 
MARCELINO, GARCÍA SANTIAGO 
AVELINO, GONZÁLEZ JULIO CESAR, 
GUASMAN JUAN CRUZ, GRANDOLI 
ATENCIO, GONZÁLEZ DIONISIO, GU- 



DlftO ALFREDO UBALDO , GOBRITI 
SANTIAGO, HOLOWXZHE TBOFIN. 

e.5[4-N» 1.645-v.l2|5l50 

Aflo del Libertador General San Martín 
Por el término de treinta días a eontai 
desde la primera publicación de estos 
edictos, se bace saber a todos los que 
tengan que alegar derechos a loa benefi 
eioa, de las indemnizaciones depositadas 
en la Sección Accidentes del Trabajo, calle 
Jcnín 1060, que deben apersonarse a la 
misma, a justificar esos derechos bajo 
apercibimiento a que hubiese lugar, con 
ncotivo de los accidentes de que fueron 
victimas las personas que se citan a con- 
tinuación: 

HBRNANDEZ VICENTE o ZOL30MO 
o ZOZIMO, KOWAL JUAN, LEDE3MA 
JUAN, LAZARTE ANACLETO, LAZAR- 
TE ELIO APARICIO, LÓPEZ VALEN- 
TIN, LUCAS ÁNGEL NICOLÁS, LÓPEZ 
SEBASTIAN, LOZANO PEDBO, LBZ- 
UAJNU ±¡±UN±¡Sri'ü va jjsbus, loza 
DAMIÁN GUMERSINDO, MTNISO AN- 
TONIO, MASSO CARMELO, MERCADO 
ANDRÉS CIRILO, MASSARUTTI BO- 
DOLFO, MIRANDA JUAN ANTONIO, 
NAVARRO VEGA CARLOS, NAVARRO 
RAFAEL PABLO, NIEVA MARCOS, 
NIEVA SEGUNDO TEÓFILO. 

e.5!4-N» 1.646-v.l2|5|50 



Ministerio de Justicia 



JUZGADO DE COMERCIO 



Núm. 6 

Per disposición 'del Juez de Comereio 
N* 6, Dr. C. J. Varangot, Secretaría 
N» 16 del autorizante se hace saber el 
siguiente edicto dictado en ios autos ca- 
ratulados' Andreoli Hildo y festo.-e Luis 
contra 1BIGOYEN JUAN LUIS, sobre co- 
bro ejecutivo de pesos el siguiente edicto: 
"Buenos Aires, Marzo 31 de 1930, Año 
del Libertador General San Martín. Au- 
tos y Vistos: Siendo exacto lo expuesto 



Notifiques©. C. J. Varangot. Ante mí: 
Luis Benitez Cruz". — Bu anos Aires, 
Abril 19 de 1950. A 8o del Libartador 
General San Martín. 

• $ 21.— e.24|4.-N«- 15.S68.-v.26¡4|50 



JUZGADOS EN. LO CORRECCIONAL 



Por disposición del Sr. Juez en lo Co- 
rreccional de la Capital, Dr. Rodolfo G. 
Pessagno, se cita, llama y emplaza al 
prófugo JACINTO FONT, procesado por 
infracción a la Ley N» 4.097, para que 
dentro del término de 30 días, a contar 
desde la publicación del presente, com- 
parezca ante su Juzgado y Secretaria 
del autorizante, a estar a derecho en la 
cansa que se le sigue, bajo apercibi- 
miento de ser declarado en rebeldía, de 
acuerdo con las disposiciones de la ley. 

Buenos Aires, 29 de marzo de 1950, 
Afio del Libertador Oral. José de San 
Martín. <— Baúl G. Seheller Zambrano, 
secretario. 

e.20|4-N' 7.267 s|p.p.-v.27|5|50 

El señor Juez en lo Correccional, Doc- 
tor Rodolfo Guillermo Pessagno, a cargo 
del Juzgado en lo Correccional letra 
"h", por- la Secretaría del Escribano 
Jacinto Alejandro Sieardi Astoul, cita 
y emplaza al prófugo ADOR NAS1M, 
para que dentro de los treinta días de 
la primera publicación se presente a es- 
tar a derecho en la causa N» 7.995, que 
po - el delito de infracción al artículo 302 
del Código Penal a se le sigue, bajo aper- 
cibimiento de deeretar su rebeldía- 
Buenos Aires, marzo 29, Año del Li- 
bertador General San Martín, de 1950. — 
Jacinto A. Sieardi, secretario. 

e.20|4-N» 7.268 stp.p.-v.27¡5¡50 



Por disposición del Sr. .Juez, en lo Coi 
rreccional de la Capital, Dr. Rodolfo G. 
Pessagno, se cita, llama y emplaza al 
prófugo ANTONIO M1KULITSCH1, pro-, 
cesado por infracción a la Ley 4.097 a fin 
de que dentro del término de treinta días 
a contar desde la primera publicación del 
presente, comparezca a su Juzgado, Se- 
cretaría del autorizante, a estaT a de- 
recho en la causa que ss le sigue, bajo 
apercibimiento de decretarse su rebeldía, 
de acuerdo <!bn las disposiciones de la 
ley. 

Buenos Aires, Marzo 15 de 1950, año 
del Libertador General San Martín. — 
iíaól O. Scheller Zambrano, secretario. 

e.30¡3-N? 7.236 8ip.p.-v.615|50 



Jfil Señor Juez en lo Correccional Dr. 
Rodolfo Guillermo Pessagno, a cargo del 
Juzgado en lo Correccional letra "L", 
por la Secretaría dsl Escribano Jacinto, 
Sieardi Astoul cita y emplaza al *orófu- 
go LEÓN 8. PASCAR para que dentro 
dé Jos treinta días de la primera publi- 
cación se presente a estar a derecho en 
la causa N* 8.073, que por infracción 
ai articulo 302 del Código Penal se le si- 
gue, bajo apercibimiento de decretar su 
rebeldía. — Buenos Aires, marzo 13, Año 
del Libertador General San Martín de 
1950. — Jacinto A. Sieardi, secretario. 

e.27|3-N« 7.206 s!p.p.-v.4|5|50 



El Señor Juez en lo Correccional Dr. 
Rodolfo Guillermo Pessagno, a cargo del 
Juzgado en lo Correccional letra "L" 
por la Secretaría del Escribano Jacinto 
Sieardi Astoul, cita y emplaza al pró- 
fugo LEÓN S. PASCAR -para que dentro 
de los treinta días de la primera pu- 
blicación se presente a estar a derecho ou 
In causa N» 8055 que por el delito de in- 
fracción al artículo 302 del Código Pe- 
nal se le sigue, bajo apercibimiento de 
decretar su rebeldía. — Buenos Aires, 
marzo 13, Afio del Libertador General 
Don José de San Martín, de 1950. — Ja- 
cinto A. Sieardi, secretario. 

e.27l3.-N« 7.207 s|pfp.-v.4|5[50 



JUZGADOS CIVILES 



Año del Libertador General San Martin 
El Juez, Doctor Guillermo Borda, cita 
por treinta días, a herederos y acreedo- 
res de JUAN SUSCA. 

Buenos Aires, marzo 8 Se 1950. — 
Hugo F. Vivot, secretario. 

e.20|4-N» 7.263 s[p.p.-v.2715|50 



Núm. 3 

El Juez en lo Civil doctor Federico 
Luis Trujlllo, cita y emplaza por el 
término de treinta días a herederos y 
acreedores de JUAN CHIONES. 

Buenos Aires, Marzo 17 de 1950, 
Afio del Libertador General San Mar- 
tín. — Luis G. Vinagra, secretario. 

e.l3|4-No 7.250 S|p.p.-v.l9|5¡60 



Núm. 6 

El Juez doctor Ignacio B. Anzoáte- 
gui, interinamente a cargo del Juzgado 
Civil Ne 6, cita y emplaza por el tér- 
mino de treinta días (30) a herederos 
y acreedores de JOSÉ GREGORIO 
GARCÍA. 

Buenos Aires, 14 de Marzo de 1950. 
— Marcelo Padilla, secretario. 

e.l3|4-N» 7.265 s|p.p.-v.l9|5|50 



según lo certifica el Actuario en este 
acto, llévese adelante la ejecución contra 
el demandado, hasta, que haga integro 
pago a la actora del capital reclamado, 
intereses y costas. A tal efeeto se regu- 
lan los honorarios -leí letrado de la 
parte actora en catorce mil pesos mln.** El Jufiz en lo Civil, doctor Félix G 



tín, 1950. — • Raúl A._ Baca Castex, se- 
cretario . 

e.25[4-N» 7.301 s|p.p.-v.l2|6|50 



• Por disposición del señor Juez de 
la. Instancia en lo Civil doctor Félix 
G. G. Bordelois a cargo del Juzgado 
N» 11, secretaría N» 31 del autorizante, 
se cita, llama y emplaza por el término 
de quince dias para que comparezcan 
a estar a derecho en el juicio "Muni- 
cipalidad de la Ciudad de Buenos Airea 
s/entrega de saldo", Expte. N? 2.679. » 
aquellas personas que se consideren coa ; 
derecho a reclamar la entrega de los ' 
fondos remanentes de la venta del In* ' 
muebles calle Republiquetas entre Cap-i ' 
devila y Triunvirato, paréela ' 4, maní ¡ 
zana 123, Sección 63 del Catastro Mu-o 
niclpal, depositados en los autos "Mu< 
nicipalidad de la Ciudad de Buenos. 
Aires c/Propietario desconocido s/co-; 
bro ejecutivo, Expte. No 16.183" que 
tramitó por ante el Juzgado de Pax 
Letrado N? 12, bajo aperciblinlentc de 
nombrarse al señor Defensor de Au- 
sente para que los represente. — Bue- • 
nos Aires, Marzo veintiocho de 1950*] 
Afio del Libertador General San Mari, 
tin. — Baúl -A. Baca Castex, secretarlo. , 
e.l3l4-N» 7.243 s[p.p.-v.29|4|50, 



JTÚm. 11 



.LETRA L 



El Señor Juez «a lo Correccional Dr. 
Rodolfo Guillermo Pessagno, a cargo del 
Juzgado en lo _ Correccional letra "L." 
por la Secretarla del Escribano jacin- 
to Alejandro Sieardi Astoul, cita y em- 
plaza al prófugo PEDRO ROBLE3, pa- 
ra que dentro de los treinta dias de la 
primera publicación se presente a es'ar 



a derechcriea la causa' N» 8.050 que por 
el delito de lesiones, artículo 89 del Có- 
digo Penal se le sigue, bajo apercibi- 
miento de- decretar su rebeldía. — Buenos 
Aires, Abril 12, Año del Libertador Ge- 
neral San Martín 1950. — Jacinto A. Si- 
eardi, secretario. 

e.25[4-N* 7.307 s|p.p.-v.l»¡6j50 



Bordelois, a cargo del Juzgado N» 11, 
Secretaría N« 31, cita, llama y empla- 
za por el término de quince dias, pa- 
ra que comparezcan a estar a derecho 
en los autos,: "Municipalidad de la 
Ciudad de Buenos Aires solicita entre- 
ga' de saldo -'Expte. 2.861", a quienes 
se consideren con derecho a los fondos 
depositados en los autos: "Municipa- 
lidad de la Ciudad de Buenos. Aires c| 
Propietario Desconocido por cobro eje- 
cutivo de pesos - Expediente 16.648" 
del Juzgado de Paz Letrado N» 12, re- 
sultantes de la venta del inmueble Te- 
quendama entre Campana y Llavallol, 
sección 83.- manzana 222, parcela 8 del 
Catastro Municipal, bajo apercibimien- 
to de designar al señor Defensor' de 
Ausentes para que los represente. 

Buenos Aires, marzo veintinueve - 
Año del Libertador General San Mar- 



Núm. 12 

El Juez, Doctor Esteban O. Domín-i 
guez, cita por treinta días, a herederos 
y acreedores de ALFREDO CHAGRA, 
por la Secretaria Ni 25, del' autorizante.; 

Buenos Aires, marzo ochó de 1950, 
Año del Libertador General San Martín,, 
1950. — Alfredo Giménez Zapióla, secreí' 
tario. " 

e.20|4-N» 7.264 sfg.pl-v.27|5l50 

El Juez doctor Esteban O. Domínguez* 
cita por treinta días, a herederos y aeree* ■ 
dores de VÍCTOR NAZARIO ALDONZA. 
— Buenos Aires, Marzo diez,, de 1950. — • 
Año del Libertador General San Martin* 
1950. — Rafael M. Demaría, secretario. 

e-2213-N» 7.197-s.|p.p.-v.27|4|50 

El Juez doctor Esteban O. Domínguez, 
cita por treinta días, a herederps. y acree- 
dores de FELISA CHARRAS Y PIEDRA* 
BUENA DE ROBLEDO y HEBMENB. 
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■ GILDA H. CHARRAS 5 Y PIEDRABUE- 
WA.' — : Buenos Airea, Marzo ocho de 
1950. —'"Año del Libertador General San 
Martín. — - Alfredo Giménez Zapiola, se- 
cretario: 

' e.22|3-N? 7.192-s.¡p.p.-v.27|4|50 

Núm. 14 - 



El Juez doctor Mario E. Videla Mo- 
rón, cita por treinta dtas, a herederos 
y acreedores de ARCUIU CARMINE 
ANTONIO. 

Buenos Aires, Noviembre 28 de 19 19. 
— Eduardo M. Guzraán, secretario. 

e.l3|4-N» 7.251 s|p.p.-v.l9|5|50 



Niim. 16 



El señor Juez en lo Civil doctor 
Augusto Ots Ortiz, secretaría No 47, 
cita y emplasa por el término de trein- 
ta días e herederos y acreedores de 
BERL KAUFMANN. 

Buenos Aires, 21 de Marzo de 1950, 
i Año del Libertador General San Mar- 
tin. — Ricardo D. J. Ballestero Barru- 
'■ ti, secretario. 

" e.l3|4-N9 7.250 s]p.p.-v.l9|5¡50 



Núm. 1? 

El Juez dé Primera Instancia en lo 
Civil doctor Diógenss Sántülán Villar, 
secretaria N» 49 del doctor Roberto 
Ramé, cita y emplaza por el término 
de treinta días a herederos y acreedo- 
res de don MANUEL PATINO MARTÍ- 
NEZ. , 

Buenos Aires, 21 de Marzo de 1950, 
Año del Libertador General San Mar- 
tin. — Roberto Ramé, secretario. 

é.l3|4-No 7.248 slp.p.-v.l9|5|50 

Niua. ?8 



El Juez de Primera Instancia en lo Ci- 
vil doctor Roberto Valentín Palmieri, a 
ccrgo del Juzgado N? 1S, cita por cinco 
dias en cada mes. y por espado de seis 
metes, a la ausente doña GUMERSINDA 
CONTENTE. 

Buenos Aires, septiembre 20 de 1949. 
— Máximo Mackinlay Zapiola, secretario. 



p.p.-v.24ji0 



e.l9|10-N» 6.776 s 
e.l9jll-No 6.776 s 
e.l9¡12-N» 6.776 s „ „ 

e|19il-N« 6.776 s|p.p.-v.24 
e.30|3-N» 6-776 s|p.p.-v.4 

e.21|4-N9 6.776 s|p.p.-v.26 



p.p.-v.24 
p.p.-v.23 



JUZGADOS DE INSTRUCCIÓN EN LO CRIMINAL 



Núm. 2 

Por, disposición del Sr. Juez de Instruc- 
ción en lo Criminal, Dr. Ernesto N. Black 
>c cita, llama y emplaza 'por treinta días, 
a contar desde la primera publicación del 

• presente, a ASUNCIÓN ALVABEZ, para 
que 'dentro de dicho término comparezca 
a estar a deroeho en la causa que se le 
sigue por lesiones, bajo apercibimiento de 
dt clarársele' rebelde de acuerdo con las 
disposiciones de la Ley. — Local del Juz- 
gado:, Palacio de Justicia, Lavallo y Tal-' 
cahuano, .piso 3» (Centro). — Buenos Ai- 
res, 17 de Abril de 1950. — Año del Li- 
bertador General San Martín. — Enrique 
I. Cáceres, secretario. 

- e.25|4-X» 7.2S5 s|p.p.-v.l»|6¡50 

Por disposición del Sr. Juez de Ins- 
trucción en lo Criminal, Dr. Ernesto 
N. Black, fce cita, llama y emplaza por 

• treinta días, a contar desde la primera 
pubücaiión del presente» a LILA RO- 
MERO, para que dentro de dicho tér- 
mino comparezca a estar a derecho en. 
la causa que se la sigue por inf. art. 
292 C. P-, tajo apercibimiento de de- 
cía rárcela rebelde, de acuerdo con 'as 
dioposiciones de la ley. 

Local del Juagado: Palacio de Jus- 
ticia, Lavaüe" y Talcahuano. piso "♦ 
(Centro). 
Buenoa Aires, 28 de marzo de 1950 

"Año del Libertador General San 

.Martín". — Enrique I. Cáceres (h), 

secretario. _ . ~ ,„,_» 

e.25!4 : N? 7,302 slp.p.-v.l9|6|n0 

Por disposición del Sr. Juez de Ins- 
' trucción en lo Criminal, Dr. Ernesto N. 
'. Black, se' cita, llama y emplaza pur trein- 
\ ta dias, a contar desde la primera pu- 

* blicación del presente, a KSTEJBAN 
•BIANCHI, o etc., para que dentro de di- 

'■ cho" término comparezca a estar a dere- 
cho en la causa que se le sigue por ' el 

• delito -de estafa, bajo apercibimiento de 
declarársele rebelde de acuerdo con las 

'disposiciones de la Ley. Local del Juz- 
gado: Palacio do Justicia, Lavalie y 'I?l- 
cahuano, piso 3» (Centro). — Buenos 
Aires, 13 de abril de 1950. Año del Lil.tr- 
tador General San Martin. — rtoaolfo R. 
Deheza, secretario. 

e.25|4-N» 7.309 sip.p.-v.l«|6|50 

• Por disposición del Sr. Juez de Ins- 
trucción en lo .Criminal, Dr. Enic-sto 
N. Black, se cita, llama y emplaza por 
treinta días, a contar d<usde Ja primera 
publicación" del presente, a GUMER- 
SINDO CRUZ ARENAS, para que den- 
tro de dicho término comparezca * 
estar a derecho en la causa que se le 
sigue por hurto, bajo apercibimien- 
to do declarársele rebelde, de acuerdo 
.con las disposiciones de la 5ey. 

. ," Local del Juzgado: Palacio de Jus- 
. ticia, Lavalie y Talcahuano, piso 3? 
.(Centro). 

Buenos Aires, abril 13 de 1550 - 
Año del libertador General San Mar- 
tin. — Florencio Villegas, secretario. 
0.2514-No 7.321 s¡p.p.-v.l?|6|50 



publicación del presente, a ALBERTO 
■GÓMEZ, para que dentro de dicho tér- 
mino comparezca a estar a derecho en 
la causa que se le sigue por hurto, bajo 
apercibimiento de declarársele rebelde, 
de acuerdo con las disposiciones de la 
ley. — Local del Juagado: Palacio de 
Justicia, Lavalie y Talcahuano, piso ' 3? 
(Centro). 

Buenos Aires, marzo 31, Año del Li- 
bertador General San Martín, 1950. — 
Rodolfo R. Deheza, secretario. 

e.20¡4-N« 7.274 slp.p.-v.27l5¡50 

Por disposición del Sr. Juez de Instruc- 
ción en lo Criminal, Dr. Ernesto N. 
Blnck, se cita, llama y, emplaza por 
treinta días, a contar desde la primera 
publicación del presnte, a PEDRO CI- 
PRIANO NASSO para que dentro de 
dicho' término comparezca a «-star á de- 
recho en la causa que se ie sigue por 
lesiones, Art. 92 C. P., bajo apercibi- 
miento ile declarársele rebelde de acuer- 
do con las disposiciones de 'a ley. Lojal 
del Juzgado: Palacio de Justicia, Lava- 
lie y Talcahuano, piso 3» (Centro). — 
Buoii03 Aires, Marzo 22, Año del Líber- 
títdor General San Martín, 1950. — Ro- 
dolfo R. 'Deheza, secretario. 

c.31¡3.-Nt 7.233 s'.p¡p.-v.S|5¡50 

Por disposición del Sr. Juez de Ins- 
trucción en lo Criminal, Dr. Ernesto N 
Black, se cita, /llama y emplaza por 
treinta dias, a contar i desde la primera 
publicación del presente, a ROBERTO 
SANCOSMEDE para que dentro de dicho 
término comparezca a estar a derecho en 
la causa que se le sigue por hurto, bajo 
apercibimiento de declarársete rebelde 
do acuerdo con las disposiciones de la 
ley. Local del Juzgado: Palacio de Jus- 
ticia, Lavalie y Talcahuano," piso 3» 
(Centro). — Duelos Aires, 24 de Marzo 
do 1950. — Enrique I. Cáceres, secretario. 
c.31¡:;.-N« 7.239 s!p]p.-v.8J5¡f>0 



las ' disposiciones de la Ley. j— Local del 
Juzgado: Palacio do Justica, Lavalie ¡ 
Talcahoaro. piso • 3» (centro). Año de! 
Libertador General San Martín. — Bue- 
nos Aires, 16 de maTzo.<Je 1950, — En- 
rique 1. Cáceres (h.), secretario. 

e.27j3-N' 7.219-slp.p.-v.4i5¡50 

Por disposición del Sr. Juez de Instruc- 
ción en lo Criminal, Dr. Ernesto N. Black, 
se cita, llama y emplaza por treinta d'as, 
a contar desde la primera publicación 
del presentera RAMÓN CÁCERES, pro- 
cesado por hurto,, para que dentro de 
dicho término comparezca a estar a dere- 
cho en la cansa que se le .sigue por hurto, 
bajo apercibimiento de declarársele re- 
belde do acuerdo con las disposiciones de 
| a i e r. — Local del Juzgado: ' Palacio de 
Justicia, Lavalie y Talcahuano, piso 3' 
(Centro). — Buenos Aires,. 15 de Marzo 
de 1950. — Año del Libertador General 
San Martín. — Florencio Villegas, "secre: 
tario. 

e.22j3-N« 7.18fl-s.|p.p.-v.27j4¡50 

Por disposición del Sr. Juez de Ins- 
trucción en lo Criminal, Dr. Ernesto N. 
Black, se cita, llama y emplaza por 
treinta dtas, a contar desde la primera 
publicación del presente, a GERARDO 
SUAREZ, para que dentro de dicho tér- 
mino comparezca a ostar a derecho en 
la cansa que se ie signe por el delito de 
lesiones, art. 92 Cód. Penal, bajo aperci- 
bimiento do declarársele rebslde de acuer- 
do con las disposiciones de la ley. — Lo- 
cal del Juzgado: Palacio de Justicia, 
Lavalie y Talcahuano. piso 3o^ (Centro). 
— Buenos Aires, 15 dé Marzo de 1950.' — 
Enrique I. Cáceres (h.), secretario. 

e.22|3-N? 7.200-s.|p.p.-v.27|4|50 



Por disposición del Sr. Juez de Ins- 
trucción en, lo Criminal, Dr. Ernesto N. 

Black, se cita, llama y emplaza por .,„, .--.. ^-. ^. . ., ™.i« - v ••■■- 

treinta días, a contar desde la primera ' de declarársele rebelde de acuerdo con 



Año CKl Libertador General San Martin 
l'or disposición dei Sr. Juez de Ins- 
tiuctión en lo Criminal, Dr. Ernesto N 
Black, se cita, llama y emplaza por 
treinta días, n contnr desde la primera 
publicación del presjntc, a JORGE CI- 
RILO GIMÉNEZ para que dentro "de 
dicho término comparezca a estar a dere- 
cho en "la causa que s; le sigue .)or 
falsificación de documentos privados y 
defraudación reiteráis, *>ajo -percioi- 
miento de declarársele rebelde le icucr- 
do cen la? disposiciones de la -ey- Local 
dfl Jugado: Palacio de Justicia, Lavalie 
y Talcahuano, -piso 3» (Cea f ro). — 3ue- 
nos»Aires, 22 de •narzq.de 1950. — . Enri- 
que I. Cáceres, secretario. 

e.30|3.-N» 7.231 s]p.p.-v.6|5¡50 

Por disposición del Sr. Juez de Ins- 
trucción en lo Criminal, Dr. Ernesto N 
Black se cita, llama y emplaza por trein- 
ta dias a contar desde la primera publi 
cación del presente, a ROSA GONZÁ- 
LEZ, para que dentro de dicho término 
comparezca a estar a derecho en la cau- 
sa que se le sigue por dcfrnnlacíón, art. 
173, inc. S'. C. P., bajo apercibimiento 



Por disposición del Sr. Juez de Ins 
trucción de la Capital, Dr. Conrado Sa- 
di Massue, se cita, llama y emplaza por 
el término de . treinta días a contar de 
la primera publicación del presente, a 
AMELIA _ AGUILAR, para que compa- 
rezca dentro de dicho plazo a _ estar » 
derecho en la causa que se le signe pot 
el delito de hurto, bajo apercibimiento 
de ser declarada rebelde si así no lo hi- 
ciere. — Buenos Aires, S de jiarzo, Año 
del Libertador General San Martín 1950. 
— Pedro M. Jantus, Secretario. 

e.21|3-N« 7.178-s]p.p.-v.2714|50 

Por orden del Juez de Instrucción de 
la Capital Federal. Doctor Sadl Conrado 
Massfie, se cita y emplaza por trelDta 
dias a HORACIO t- JOHNSON, para 
que comparezca a estar a derecho en la 
causa por quiebra, bajo apercibimiento 
do rebeldía. Local del Juzgado, palacio 
de Justicia. Secretaría del Dr. Horacio 
Calvo. — Buenos Aires, marzo 13, Año 
del Libertador General San Martín de 
1950. — Horacio Calvo, secretarlo. 

e.21|3-N» 7.187 «]p.p.-v.27|4¡50 



cia. Tercer piso. — Buenos Aires, 12 da 
Abril, Año del Libertador General San 
Martín 1950. — Pedro M. Jantus, secre- 
tarlo. 

. e.25¿4-N« 7.311 s<p p.-v.l*|6l50 

Por disposición del señor Juez de Ins- 
trucción en lo Criminal de la Capital 
Federal, Doctor Sadi Conrado Massue, 
se cita, llama y emplaza por el término 
de treinta días a contar desde la pri- 
mera publicación del presente, a JOSÉ 
MANUEL MEDINA para que compa- 
rezca dentro de dicho plazo a estar a 
derecho en la causa que se le sigue por 
el delito de defraudación, bajo aperci- 
bimiento de ser declarado rebelde si asi 
no lo hieiere. — Local del Juzgado: Pa- 
lacio de Justicia, tercer piso. 

Buenos Aires, 29. de marzo del Año 
del Libertador General San Martín, 1950. 
— Miguel F. del Castillo, secretario. 

, e.20|4-N? 7.265 s.|p.p.-v.27|5|50 

Por orden del Juez de Instrucción de. la 
Capital Federal, Doctor Sadi Conrado 
Massfie, »e ::ta y emplaza por treinta 
días a ÓSCAR SOSTAITA, para que, com- 
parezca a estar a derecho en la causa 
por robo y lesiones, bajo apercibim'into 
de rebeldía. — Local del Juzgado, Pala- 
cio de Justicia. 

Buenos Aires, 20 de marzo, Año del 
Libertador General San Martín, 1950. — 
Horacio Calvo, secretario, 

e.30|3-N» 7.234 s|p.p.-v.6]5|50 

Por disposición del Señor Juez de Ins- 
trucción "en lo Criminal de la Capital Fe- 
deral, Doctor Sadi Conrado Massue, se 
cita y emplaza por el término de treinta 
días a contar desdo la primera publica- 
ción del presente, a ENRIQUE ÓSCAR 
FRANCK para que comparezca a estar 
a derecho en la causa que.se le sigue por 
el delito de defraudación, bajo apercibi- 
miento de ser declarado rebelde si así 
no lo hiciere. — Local del Juzgado: Pa- 
lacio de Justicia, tercer piso. — Buenos 
Aires, 14 de marzo, Año del Libertador 
General San Martín 1950. — Pedro M. 
Jantus, recretario. 

e.27|3-N»' 7.211-s|p.p.-v.4|5|50 



Núm. 3 

Por disposición del señor' Juez de Ins- 
trucción Dr. Sadi C. Massue, se c-Ha, ila- 
ma y emplaza por el término de treinta 
qias a JOSÉ GÓMEZ, para que compa- 
rezca dentro de dicho plazo a estar a 
derecho en la causa que se le sigue por 
violación de domicilio y lesiones, bajo 
apercibimiento de ser declarado rebuI-Je 
si asi, no lo hiciere. Local "del Juzgado, 
Palacio de Justicia, Tercer Piso. — Se- 
cretario: Sr. Pedro M. Jantus. — Buenos 
Aires, 12 de Abril, Año del Libertador 
General San Martín 1950. — Pedro M. 
Jantus, secretario. 

e.2&I4-N» 7.312 s|p.p.-v.l» ( 0|50 



Núm. 4 



. Por orden del Juez de Instrucción, 
doctor Sadi Conrado Massue, se^cita y 
en>p!aza cor treinta días, a ARMAN- 
DO AGUSTÍN OLLARBURO, para que 
comparezca a estar a derecho en x \ 
causa por abuso de armas y daño, ba- 
jo apercibimiento de rebeldía. 

Local del Juzgado: Palacio de Jus- 
ticia, Secretaría Dr. Horacio Calvo 
— -Buenos Aires, 25 de marzo del 
Año del Libertador General. San Mar- 
tín, 1950. — Horacio Calvo, secretario. 
e.25]4-N» 7.300 s|p.p.-v.lo|6|50 

Por disposición del aeñor Juez de Ins- 
trucción Dr. Sadl C. Massue, se cita, ¡la- 
ma y emplaza por clxerralno de treinta 
dfas a contar desde la' primera publica- 
ción, a RAMÓN JOSÉ SILVA, para que 
comparezca dentro de dicho plazo a es- 
tar a derecho en la causa quo se ie si- 
gue por hurto, bajo apercibimiento de 
ser declarado rebelde si asi no lo hicie- 
re. Local del Juzgado, Palacio de Justl- 



Año del Libertador General San Martin 

Por disposición del Sr. Juez de ins- 
trucción Dr. Juan María Louge se em- 
plaza por treinta días a MARÍA ROSA- 
LES a comparecer en la causa que se la 
sigue por hartos reiterados, bajo aper- 
cibimiento de ser decíarado rebelde en 
caso de no Tiaeerlo. — Secretaría N« 49. 
-» Buenos Aires, abril doce de 1950. — 
Rodolfo E. Cámporá, secretarlo. 

e.25|4-N» 7.306 s¡p.p.-v.l«16¡50 

Por disposición del Sr- Juez ' de Ins- 
trnecióu Dr. Roberto A. Durrieu, se em- 
plaza por treinta días a JOSÉ NlCOL V 
a comparecer en la causa que se le 
sigue por instigación a hurto bajo aper- 
cibimiento de ser declarado rebelde en 
caso de no hacerlo. Secretaría N» 50. — 
Buenos Aires, Marzo 24 de 1950, Año del 
Libertador General San Martín. — Car- 
los M. Ure, secretario. 

e.31J3-N» 7.240 s]plp.-v.8|5 50 



Núm. 5 

Por disposición del Sr. Juez de Ins- 
trucción en lo Criminal, Dr. Raúl Pi- 
zarro Miguens, se cita, llama y emplaza 
por treinta días, a ANTONIO GUTIÉ- 
RREZ; RAMÓN ROSA VILLAFAÑE, 
LUIS CAÑEDO REYES y ALBERTO 
MARTIN CABPINETTO, procesados por 
estafa, estafa, robo y adulterio y de- 
fraudación respectivamente, para que' 
comparezcan a estar a dercho, bajo aper- 
cibimiento de ley. — Local del Juzgado: 
Palacio de Justicia. 

Buenos Aires, 30 de marzo de 1950. 

Año del Libertador General San Martín. 

— Damián J. Castro Videla, secretario. 

e.20]4-N» 7,260 s]p.p.-v.27|5|50 



Por disposición del Sr. Juez de Ins- 
trucción Dr. Rafael Pons, se cita y em- 
plaza a GUILLERMO FERNANDEZ, pa- 
ra que dentro de 30 días, a contar desde 
la . rimera publicación del presente, com- 
parezca a estar a derecho en la causa, 
que se le gne por el delito de hurto, 
br ' aperci'-imiento, si no lo hiciere, da 
ser declarado rebelde. Año del Libertador 
General San Martin. — Capital Federal, 
17 de marzo de 1950. Sobre línea: "Ra- 
fael Pons", vale. — Palacio de Justicity 
cali. Talcahuano y Lavalie, 5* piso. — * 
Néstor E. Panelo, secretado. 

e.27|3-N" 7.220 BJp.p.-v^BjM 
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Núm. 8 



Por disposición del Sr. Juez de Ins- 
trucción Dr. Rosendo M. Fraga, se em- 
plaza por treinta dias, a JOSÉ CAR- 
LOS CJíIESA, a comparecer en la can- 
ea que »e le sigue por estafa y falsi- 
ficación de cheques, bajo apercibimien- 
to de ser declarado rebelde en caso de 
no hacerlo. — Secretarla N» 62. 

Buenos Aires, marzo 29 de 1950 - 
Año del Libertador General San Mar- 
tin. — Raúl M. Gamboa, secretario. 

e.25¡4-N« 7.303 s|p.p.-v.l»|G|60 

Por disposición del Sr. Juez de Ins- 
trucción Dr. Rosendo M." Praga, se em- 
plaza por treinta dias, a ALFREDO 
.FUERTES, a comparecer en la causa 
que se le sigue por el delito de defrau- 
dación, bajo apercibimiento de ser de- 
clarado rebelde en caso de no hacerlo. 
— Secretaría N» 62. 

BuenoB Aires, 29 de marzo de 1950 - 
Afio del Libertador General San Mar- 
tin. — Raúl M. Gamboa, secretario" 

e.25|4-N» 7.304 s|p.p.-v.lff|6¡60 

Por disposición del Sr. Juez de Ins- 
trucción Dr. Rosendo M. Fraga, se euv 
Elaza por treinta días, a JOSÉ CAR- 
OS, CHIESA, a comparecer en la cau- 
ca que se le sigue por estafa y falsi- 
ficación de cheque, bajo apercibimien- 
to de ser declarado rebelde en caso de 
no hacerlo. — Secretaria N» 62. 

Buenos, Aires, abril 18 de 1950 — 
Afio del Libertador General San Mar- 
tín. — Raúl M. Gamboa, secretario. 

e.25|4-N? 7.305 s|p.p.-v.lo|6|50 

Por disposición del Sr. Juez de Ins- 
trucción Dr. Rpsendo M. Fraga, se em- 
plaza por treinta dfas a VICENTE RI- 
VIELLO, a comparecer en la causa que 
se le sigue por defraudación, Dajo aper- 
cibimiento de ser declarado rebelde en 
.easo de no hacerlo. — Secretaría N« 61. 
r-_ Buenos Aires Abril 12 de 1950. — 
Aiio del Libertador General San Martín, 
i — Sixto Ovejero* secretario. 

e.25|4-N» 7.308 s]p.p.-v.l¡6¡50 

Por disposición del señor Juez de 
Instrucción en lo Criminal de la Capi- 
tal Federal doctor Roberto A. Durrieu, 
se cita, llama y emplaza a los prófu- 
gos ALFREDO TACCHI y JHONNY 
BOIKA, procesados por el delito de fal- 
sificación de documento, para que den- 
tro del término de treinta días, a con- 
tar desde la primera publicación del 
presente, comparezcan ante su Juzgado 
> Secretaría <lel autorizante, a estpr 
ft derecho en la causa que se les M- 
gue, bajo apercibimiento de ser decla- 
rados en rebeldía, de acuerdo con las 
'disposiciones de la ley. Causa 25.845. 

Buenos Aires, marzo 28 de 1960 - 
Afio del Libertador General San Mar- 
tin. — Rodolfo E. . Cámpora, secreta- 
rio 

e.25|4-N» 7.299 slp.p.-v.l«¡6|50 



Por disposición del Sr. Juez de Ins- 
trucción Dr.' Rosendo M. Fraga, se 'em- 
plaza por treinta días a IRMA CLO- 
TILDE ESCOLA a comparecer en la 
causa que se le sigue por hurto, bajo 
apercibimiento de ser declarado rebelde 
en caso de no hacerlo. 

Buenos Aires, abril 6 de 1950. Año 
del Libertador General San Martin. — 
Secretaria ■ N» 61. — Sixto Ovejero, se- 
cretario. 

e.20^4-K' 7.277 s|p.p.-v.27|5¡50 



Por disposición del Sr. Jue z de ins- 
trucción Dr. Rosendo M. Fraga se em- 
plaza por treinta días a JULIO OCAMPO 
a comparecer en la causa que «e le si- 
gue por defraudación bajo apercibí-, 
miento de ser declarado rebelde en caso 
de no hacerlo. Secretaría N» 62. 

Buenos Aires, lo de abril de 1950. 
Año del Libertador General San Martin. 

— Raúl M. Gamboa, secretario. 
e.20|4-N» 7.281 s|p.p.-v.27|5|50 

Por disposición del señor Juez dé 
Instrucción doctor Rosendo M. Fraga 
se emplaza por treinta días a CIRA 
OFELIA PERALTA DE LUNA a com- 
parecer en la causa que se le sigue 
por falso testimonio, bajo apercibimien- 
to de ser declara.da rebelde n caso de 
no hacerlo. 

Buenos Aires, 23 de Marzo de 1950. 

— Raúl M. Gamboa, secretario. 

e.l3|4-N» 7.2F4 s|p.p.-v.l9|6|50 



Por disposición del Sr. Juez de Ins- 
trucción, Dr. Rosendo M. Fraga, se em- 
plaza por treinta dias a CRISTIAN AR- 
MANDO BURGHI a comparecer en ia 
cansa que se ie sigue por defraudación, 
bajo apercibimiento de ser declarado re- 
belde en caso de no hacerlo. — Secreta- 
ría N» 61. — Buenos Aires, Marzo 13 de 
1950. — Año del Libertador General San 
Martín. — Sixto Ovejero, secretario 

f 6.22J3-N» 7.202-s.|p.p.-v.27|4|50 



Buenos Aires, 12 de abril de 1950. — Afio 

del Libertador General i'San Martín. 

César Goya Paz, secretario. 

e.25|4-Nt 7.318 .<¡p.p.-v.H¡6¡50 

Año del Libertador General San Martín 
Por disposición del Sr. Juez de Ins- 
trucción Dr. Jorge Luis Gallegos, se 
cita y emplaza a MARGARITA- GUZ- 
MAN para que Aentro de 30 días com- 
parezca a estar a derecho en causa nú- 
mero 17.301 por defraudación bajo aper- 
cibimiento de ser declarada rebelde. 

Buenos Aires, 27 de marzo de 1950. 
— César Goya paz, secretarlo. 

e.20|4-N« 7.279 s¡p.p.-v.27|5|50 



Por disposición del Sr. Juez de Ins- 
trucción Dr. Rosendo M. Fraga, se em- 
plaza por treinta días a RUBÉN RE- 
6IN0 OSCULATTI a comparecer en la 
causa que se le sigue por encubrimiento, 
■ bajo apercibimiento de ser declarado re- 
belde en caso de no hacerlo. — Secre- 
taria Ni 02.. 

Buenos Aires, 30 de marzo de 1950, 
Año del Libertador General San Martín. 
— Raúl M. Gamboa,- secretario. 

e.20|4-N? 7.269 s|p.p.-v.27|5|50 

Por disposición del Sr. Juez de Ins- 
trucción, Dr. Rosendo M. Fraga, se em- 
plaza por treinta días a ANTONIO 
GUARDARRAMA a comparecer en Ja 
«ausa que se le sigue por hurto y de- 
fraudación, .bajo apercibimiento de ser 
declarado rebelde en caso de no hacerlo. 

Año del Libertador General San Martín. 

Buenos Aires, marzo '31 de 1950. — 
Secretaría Nt 63. — Carlos María Ca- 
nde Ceballos, secretario. 

e.20|4-N» 7.270 s|p.p.-v.27¡5¡50 



Por disposición del Sr. Juez de Ins- 
trucción, Dr. Rosendo M. Fraga, sé em- 
plaza por treinta días a EMILIA PON- 
TANA DE BOCALANDRO, a comparecer 
en la causa que se le sigue por malver- 
sación, bajo apercibimiento de ser decla- 
rada rebelde en caso de no hacerlo. — 
Secretaría No 61. — Buenos Aires, Mar- 
zo 13 de 1950. — Año del Libertador Ge- 
neral San Martín. — Sixto Ovejero, se- 
cretario. 

e.22|3-Nt 7.204-s.|p.p.-27|4|5C 



Por disposición del Sr. Juez de Ins- 
trucción, Dr. Rosendo M. Fraga, se em- 
plaza por treinta dias a NEL1DA AL- 
BERTA REYNOSO, a comparecer en la 
causa que se le sigue por hurto, bajo 
apercibimiento de ser declarada rebelde 
en caso de no hacerlo. — Secretarla nú- 
mero 61. — Buenos Aires, Marzo 11 de 
1950. — Año del Libertador General 8aa 
Martín. — Sixto Ovejero, secretario. 

e.22|3-N» 7.205-s.|p.p.-v.27|4|50' 

Año del Libertador General San Martín 
Por disposición del Sr. Juez de Ins : 
trucción Dr. Rosendo M. Fraga se em- 
plaza por treinta días a JUAN BAUTIS- 
TA FOOARACIO a comparecer en la 
cansa que sé le sigue por robo, lesiones 
y tentativa de violación, bajo apercibi- 
miento de ser declarado rebelde en caso 
de no hacerlo. Secretaría N« 62. — Bue- 
nos Aires, 6 de marzo de 1950. — Baúl 
M. Gamboa, Secretario. 

e.2^|3-N» 7,W2-slp.p.-v.27|4|50 



Por disposición del Sr. Juez de Ins- 
trucción Dr. Rosendo M. Fraga, se em- 
plaza por treinta días a VICENTE JOR- 
GE SANOTTA a comparecer en al causa 
que se le sigue por hurto, bajo aperci- 
bimiento de ser declarado rebelde en 
easo de no hacerlo. 

Año del Libertador General San Martín. 

Buenos Aires, abril 5 de 1950. Se- 
cretaría N» 63. — Carlos María Caribe 
Ceballos, secretario. 

, e.20[4-N»7i76 s|p.p.-v.27|5¡50 



Afio del. Libertador General Son Martín 

Por disposición del Sr. Juez de Ins- 
trucción Dr. Rosendo M. Fraga, se -em-, 
plaza por treinta días a CARMELO LA- 
(BORATO o LAVORATO a comparecer 
en la causa que se le sigue por hurto. 

I bajo apercibimiento de ser declarado re- 
belde en caso de no hacerlo. Secretaria 
N» 63. — Buenos Aires, marzo 13 de 
1960. — Sixto Ovejero, secretario. 

e.21|3-N» 7.188 s|p.p.-v.27|4|50 



Por disposición del señor Juez de 
Instrucción doctor Jorge Luis Gallegos, 
se cita y emplaza a RAÚL OSVALDO 
MORA para Que dentro de 30 días com- 
parezca a «star a derecho en causa 
N» 18.434 por encubrimiento, bajo 
apercibimiento de ser declarado rebelde. 

Buenos Aires, 24 de Marzo de 1950, 
Año del Libertador General San Mar- 
tín. — César Goya' Paz, secretario. 

e.l3|4-N» 7.253 s|p.p.-v.l9|5|60 

Por disposición del Sr. Juez de Instruc- 
ción Dr. Jorge Luis Gallegos, se cita./ 
emplaza a ANGELA DOMINGA CANÓ- 
NICO para que dentro de 30 días compa- 
rezca a estar a derecho en -.ausa número 
18.445, por hurto, bajo apercibimieto de 
ser declarado rebelde. -— Buenos Airéis, 
24 de marzo de 1950, Año del Libertador 
General 8an Martín. , — César Goya Paz, 
secretario. 

e.31|3.-N» 7-241 s|p.p.-v.8|5|50 

Afio del Libertador General San Martin 
. Por disposición del ór." Juez de Ins- 
trucción Dr. Jorge Luis Gallegos, *e cita 
y emplaza a RENE BEYRO, para qne 
dentro dq 30 dias comparezca a estar a 
derecho en causa N» 17.39} por el deli- 
to de defraudación, bajo apercibimiento 
de ser declarado rebelde. — Buenos Ai- 
res, 20 de marzo .le 1950. — César Goya 
Paz, secretario. 

e.36|3.-N» 7.233 s¡p.p-v.6¡5¡50 

Por disposición del Sr. Juez de Ins- 
trucción Dr. Rafael Pons, se cita 
y emplaza a PATRICIO DE FERRAR: 
BIANCHI para dentro de 30 dias," a con- 
tar desde la primera publicación del pre- 
sente, comparezca a estar a derecho -en 
la causa que se le sigue por el delito de 
estafa, bajo apercibimiento, ti no lo. hi- 
ciere, de ser declarado rebelde. Palacio 
de Justicia, calle Talcahuano y Lavalle, 
5? piso. ' 
Año del Libertador General San Martín; 

Capital Federal, 21 de marzo de 1950. 

— Néstor E. Panelo, secretario. 

e.30f3-N» 7.235 sip.p:-v.6|5|50 

Por disposición del ¡dr. Juez de Ins- 
trucción, Dr. Rafael Pons, se cita y ^em- 
plaza a ALFREDO VILLEGAS, pata que 
dentro de 30 días, a contar desde la pri- 
mera publicación del presente, comparez- 
ca a .estar á derecho en la causa que se 
le sigue por el delito de lesiones y vio- 
lación de domicilio, bajo apercibimiento, 
si no lo Hiciere, de ser declarado rebelde. 

— Palacio de Justicia, calle Talcahuano 
y Lavalle, 5» piso. — Capital Federal, 
14 de Marzo dé 1950. — Año' del Liber- 
tador General San Martín. — Jorge A. 
del Campo', secretario. 

e.22|3-N? 7.194-s.|p.p.-v.27|4|50 



Por disposición del Sr. Juez de Ins- 
trucción, Dr. *Jorge. Luis Gallegos, se 
cita y emplaza a RICARDO BRUNO, 
para que dentro de 30 días comparezca 
« esta', a derecho en causa N» 17.256 
por defraudación, bajo apercibimiento de 
ser declarado rebelde. — Buenos Aires, 
13 de Marzo de 1950. — Año del Liber- 
tador General San Martín. — César Goya 
Paz, secretario. 

e.22¡3-N» 7.201-s.|p.p.-v.27|4|5O 

Aiio del Libertador General San Martín 
Por disposición del Sr. Juez de Ins- 
trucción, Dr. Jorge Luis Gallegos, se 
oita y emplaza a ISAAC KOGAN. para 
que dentro de 30 dfas comparezca a 
estar a derecho en causa N: 18.413, por 
el delito de hurto, bajo apercibimiento 
de ser declarado .rebelde. _ Buenos 
Aires, 10 de marzo de 1950. — César A. 
Orozco, secretario. 

' e.21[3-N« 7486 ¡,¡p.p.-v.27|4|50 

Por disposición del señor Juez de" Ins- 
trucción, Dr. Rafael Pons, se cita y 
emplaza a ÓSCAR MARB1N, para que. 
dentro de 30 días, a contar clesde la 
primera publicación del presente, eompa-, 
rezca a estar a derecho en la causa que 
se le sigue por el delito de defraudación, 
bajo apercibimiento, si no lo hiciere, de 
ser declarado rebelde. Capital Federal, 
S de marzo, Afio -del Libertador General 
fian Martín 1950. Palacio de Justicia, 
calle Talcahuano y Lavalle, 5« piso. — 
Héctor Orozco, secretario. 

e.21|3-N» 7.179-s|p.p.-v.27|4|50 

Por disposición del Sr. Juez de Ins- 
trucción, Dr. Rafael Pons, se cita "y, 
emplaza a MARGARITA SCHIAVONE,' 
para que dentro de 30 días, a contar v 
desde la primera, publicación del pre- 
sente, comparezca, a estar a derecho, en 
la causa que se le .sigue por el delito 
de hurto, bajo apercibimiento, si no lo' 
hiciere, de ser declarada rebelde. Pala- 
cio de. Justicia, calle Talcahuano y La- 
valle, 5». piso. Capital Federal, 10 de 
marzo 1950 Año del Libertador General 
San Manín. — Jorge A. del Campo, se- . 
cretanó.. ■ * 

e.2]j3-N» 7.180-s¡p.p.v.27|4|50 

Por disposición del señor juez de ins- 
trucción Dr. Rafael Pons, se cita y em- 
plaza a LUISA L- DE PERRERO, para 
que dentro de 30 días, a contar desdo 
la primera Tiubllcación del presente 
comparezca a estar a derecho en la cau- 
sa que so le sigue por el delito ae mal- 
versación de caudales públicos, bajo 
apercibimiento si no lo hiciere, de ser 
otn £ d f 5 ebeld e- -Palacio de Justicia,, 
calle Talcahuano y Lavalle, Piso 5» Ca- 
pital Federal, 13 de marzo, Año del Li- 
bertador General San Martín, 1950." — 
Héctor Orozco, secretario. 
e.21|3-N» 7.18 4.8|p. t ,.-v.27¡4|5,0 

Núm. 10 



Núm. 9 



Por disposición del Sr. Juez de Ins- 
trucción, Dr. Jorge Luis Gallegos, se 
cita y emplaza a JULIO ISMAEL OAR- 
BONELL, para que dentro de 30 días 
comparezca a estar a derecho en causa 
N»_ 17.428 por Jefraudaciún, bajo aper- 
cibimiento de ser declarado rebelde.' — 



^ Por disposición del Sr. Juez de'lnstruc- 
ción, Dr. Rafael Pons. se cita y emplaza 
a ALVAREZ DÍAZ, 'PEDRO, para que 
dentro de 30 días, a contar desde la pri- 
mera publicación del presente, comparez- 
ca a estar a derecbo en la causa que se 
le- sigue por el delito de hurto, bajo aper- 
cibimiento, si no lo hiciere, de ser de- 
clarado rebelde. — Palatio de Justicia, 

calle Talcahuano y Lavalle, 5» piso. 

Capital Foderal, 14 de Marzo de 1950. — 
Año del Libertador General San Martin. 
— Jorge. A. del Campo, secretario. 

e.22|3-N» 7.195-s.|p.p.-v.27|4|50 



Por disposición* del señor Juez dclns- 
trucción,' Dr. Rafael Pons, se cita j 
emplaza a HORTENCIO OJEDA, para 
que dentro de 30 días, a contar desde 
comparezca a estar a dereclic en la causa 
que se le sigue por el delito de defrau- 
dación, bajo apercibimiento, si no lo hi- 
ciere, de ser declarado rebelde. — Pa- 
lacio, de Justicia, calle Talcahuano y La- 
valle, 5» piso. — Capital Federal, 15 de 
Marzo, Año del Libertador General San 
Martín, 1950. — Héctor Orozco, secretario. 
e.22¡3-N» 7.196-s.[p.p.-v.27|4|50 



Por disposición' del señor Juez de 
Instrucción en lo Criminal- de la Capi- 
tal Federal, doctor Osear V. j. Berlin- 
geri, se cita, llama y emplaza al pró- 
fugo JUAN CARLOS GARCÍA, proce- 
sado por el delito de hurto, para que 
dentro del término de treinta días, á 
contar desde la primera publicación del 
presente, comparezca ante su Juzgado 
y. Secretaría d«l autorizante, a estar á 
derecho en la' causa que se le . sigue, 
bajo apercibimiento de ser; declarado 
en rebeldía, de acuerdo con la's dispo- 
siciones de la ley. 

Buenos Aires, doce de abril de. 1950 
— Afio del Libertador General San 
Martín. — , Julio Barberis,' secretario 
e.25|4-N» 7.296 s|p.p.-v.'l»|6|50 

Por disposición del señor Juez de Ins- 
trucción en lo Criminal de la Capital 
Federal, doctor Osear V. J. Berlingeri, 
se cita, llama y emplaza al prófugo AL- 
FONSO SUERO, procesado ' por el ' de- 
lito de defraudaciones reiteradas, para 
que dentro del término de treinta oías, 
a contar desde la primera publicación 
del presente, comparezca ante el .Juz- 
gado y Secretaría del autorizante, ,a es- 
tar a derecho en la causa que' se le sigue, 
bajo apercibimiento de ser declarado en 
rebeldía, de acuerdo con las disposicio- 
nes de la ley. • . 

Buenos Aires, marzo 28 de 1950, Año 
del Libertador Grak San Martín. — ; 
Osvaldo Raúl Padovani, secretario. 

e.20|4-N» 7.262 s|p.p.-v.27|q¡50 " 

Por disposición del señor Juez de Ips-i 
trucción- en t lo Criminal de - la Capital, 
Dr. Osear V. J. Berlingeri, se cita, llama 
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y emplaza lal prófugo. JUAN MA-N(J£¡L 
FÁVAR10,". procesado por el -delito de 
defraudación . («aw 16.922), para • que 
dentro del término de treinta días, a 
contar desde la primera publicación del 
presente, comparezca ante su Juzgado 
y Secretaría del autorizante, a «star a 
derecho en la causa que se le signe, bajo 
apercibimiento de ser declarado en re- 
beldía, de acuerdo con las disposiciones 
de la ley. Entre líneas "Osear V. J. 
Berlingeri". Vale.* ' ' v 

Buenos Aires, " abril 4 de ' 1950. Ano 
del Libertador General San Martín. — 
Osvaldo Raúl Padovani, secretario. '• ' 
• . ' e.20]4-N» 7.278 s]p.p.-v.27¡5150 



Por disposición del señor-Juez de Ins- 
trucción en lo Criminal de la Capital 
Federal, doctor Osear V. J. Berlingeri, 
se cita, llama y emplaza al prófugo MA- 
NUEL. SÁNCHEZ procesado por el de- 
lito de usurpación para que -dentro del 
término de, treinta días, a contar desde 
la primera" publicación del presente, 
comparezca ante su Juzgado y Secreta- 
ría del autorizante, a estar a derecho en 
la causa qué so lo sigue, bajo apercibi- 
miento de ser declarado en rebeldía, de 
acuerdo con las disposiciones de la ley. 
• Buenos Aires, 11 de abril de 1950. — 
Año del Libertador General San Martín: 

-Osvaldo Raúl Padovani, secretario. 

e.20|4-N» 7.284 s]p.p.-v.27¡5lB0 



Por disposición del señor Juez de Ins- 
trucción en lo Criminal de la Capital 
Federal, doctor Osear V. J. Berlingierl, 
se cita, llama y emplaza al prófugo 
EDUARDO MARTIN SOTELO procesa- 
do por el delito de _efraudaclón para 
que dentre del término d¿ treinta dias, 
acontar desde la primera publicación 
del presente, comparezca ante su Juz- 
gado y secretaria del autorizante, a es- 
tar a derecho en la causa que se- le 
sigue, bajo apercibimiento do ser de- 
clarado en rebeldía, de acuerdo con las 
disposiciones de la ley. 

'Buenos Aires, Marzo 25 de 1950, 
ÁSo del Libertador General San Mar- 
tín. Osvaido Raúl Padovani, secre- 

a "°' e.l3¡4-No 7.262 S¡p.p.-v.l9l5!50 

Por disposición del Señor Juez de Ins- 
trucción en lo Criminal le la Capital 
Federal, doctor Osear V. J. Berlingeri, 
se cíta, llama y emplaza al prófugo ÁN- 
GEL J. MUTINARI procesado por. el de- 
lito de defraudación para que dentro del 
término de treinta días, a contar desde 
la primera publicación del presente, com- 
parezca ante su Juzgado y Secretaria 
t*\ autorizante, a estar i derecho en ia 
causa que se le sigue, bajo apercibimien- 
to de ser declarado en rebeldía, de 
acuerdo con las disposiciones de la 'ey. 

— Buenos Aires 21 de marzo de 1950. 
Año del Libertador 3eneral San Martín. 

— 'Justo E- Rojo, secretario. 

, ' . e.30|3.-N* 7.232 s]p.p--v.615¡50 



Por disposición ! del señor Juez de Ins- 
trucción en loi'CritBinai- de la Capital 
Federal doctor Jorge Luis Gallegos, inter 
aje. del Juzgado N* 11 del Dr. Alfredo 
F. Fuster, te cita, llama y emplaza a la 
prófuga JUANA ONTIVERO, procesada 
por el delito de hurto, para que dentro 
del término de treinta días, a contar 
desde la primera publicación del presen- 
te, comparezca ante su juzgado y secre- 
taria del autorizante a estar a derecho 
en la cauca que ee le sigue, bajo aperci 
bimiento de ser declarada Tebelde, de 
acuerdo con las disposiciones de ia ley 

— Buenos Aires, 26 de enero de 1950. 
Año del Libertador General San Martín. 

— M. Pizarro Migúeos, secretario. 

e.27J3.-N» 7.048 slp.p.-v.4l5j50. 

Por disposición del Señor Juez de Ins- 
trucción en lo Criminal de la Capital 
Federal doctor Alfredo F. Fuster, se cita, 
llama y emplaza al pTófngo VTCTORIO 
LINARES, procesado por ol delito de 
robo, para . que dentro del término de 
treinta días, a contar desde la primera 
publicación del presente, comparezca an- 
te su Juzgado y Secretaría del autorizante 
a estar a derecho, en Ja pausa que se. le 
sigue, bajo apercibimiento de Ser decla- 
rado rebelde, de acuerdo con las disposi- 
ciones de la ley. — Buenos Aires, 17 de 
marzo de 1950. Año del Libertador Ge- 
neral San Martín. ' — ' Modestino Pizarro 
Miguens, secretario. 

e.27¡3-N» 7.221-s|p.p.-v.4|5J50 

Por disposición del Señor Juez de Ins- 
trucción " en lo Criminal de la Capit.il 
Federal doctor 'Alfredo F. Fuster, se cr- 
ta y emplaza al prófugo ANTONIO RIE- 
RA, procesado por ol delito de robo para 
que dentro del término do treinta díaS. 
a contar desde la primera publicación del 
presente, comparezca ante su Juzgado y 
Secretaría del autorizante a estar a de- 
recho cn\la causa que se le sigue, bajo 
apercibimiento de ser declarado rebelde, 
de acuerdo con las disposiciones de la 
ley. — Buenos Aires, 17 de marzo -ie 
1950. Año del Libertador General San 
Martín. — Mn^estino Pizarro Miguens, 
s££ rp tfi rio 

e.27j3-N» 7.222-s¡p.p.-v.4|5J50 



Núm. 11' 

• Por disposición del Señor Juez de 
Instrucción en 1? Criminal ie la Capital 
Federal, doctor Alfredo F. Fuster, se cita, 
llama v emplaza al prófugo BERNAR- 
D1NO 'ROBERTO LUNA, procesado por 
el' dolito de' falso testimonio, para que 
'dentro del término de treinta días, a 
contar desde la primera publicación del 
presente, comparezca ante fu Juzgado y 
Secretaría del autorizante a estar a de- 
recho en la causa que se le sigue, bajo 
apercibimiento de ser deelarado rebelde, 
de acuerdo con las disposiciones de la 
ley. — . Buenos Aires 17 de abril de 1950. 
— Año del Libertador General San 
Martín. .— Modestino . Pizarro Miguens, 
secretario. ' 

e.25]4-N» 7.314 slp.p.-v.l»¡6i50 



Por disposición del Señor Juez de Ins- 
trucción en lo * Criminal de la Capital 
Federal doctor Alfredo F. Fuster, se ci- 
ta llama y emplaza al prófugo HIECZ- 
i'SLAW GORACZKO procesado por el 
delito de estafa para N que dentro del 
término de tTeinta días, a contar desde 
la primera publicación del presente, com- 
parezca ante su Juzgado y Secretaría 
del autorizante a estar a derecho en 
la causa que se le sigue, bajo aperci- 
bimiento do ser declarado rebelde, de 
acuerdo con las disposiciones de' la ley. 

— Buenos Aires, 8 de marzo de 195b.' 
Año del Libertador General San Martin. 

— José Luis Somero Victoricn, Secre* 
taño. 

e.21|3-N« 7.171 -s.|p.p,-v.27|4¡50 



fcj. i.i •: • ■ . '' •> lií'l!j,"'i '. - ' 

■nPor- disposición del señor i Juez de 
Instrucción en lo Criminal de la Capital 
Federal, doctor Alfredo F, Fus'ter. se 
"tta, ' llama y emplaza al prófugo AL- 
FREDO SAVOCA, procesado por el de- 
lito de estafa, para que -dentro del- tér- 
mino d6 treinta dias. a contar desde la 
primera publicación del pressnte, com- 
parezca ante su Juzgado y Secretaria 
del autorizante a estar a derecho en la 
causa que se le sigue, tiajo apere' linlen- 
to de Ser declarado rebelde, -le acuerdo 
con las disposiciones de la ley. — Bue- 
nos Aires, 10 de marzo de 1950. Año 
del Libertador General San Martín. — 
José L,. Romero victorlca, secretario. 

e.2U3-N« 7.181-s]p.p.-v.27|4J50 



Por disposición del señor Juez de Ins- 
trucción en ,1o Criminal de la Capital 
Federal, doctor Alfredo F. Fuster, se 
cita, llama y emplaza al prófugo ESTE- 
BAN JUAN RAUMANN, procesado por 
el delito de hurtos, para que dentro del 
término de treinta días, a contar desde 
la primera publicación del presente, com- 
parezca ante au juzgado y Secretarla del 
autorizante a estar a derecho en la cau- 
sa que se le tlgue. bajo apercibimiento 
de ser declarado rebelde de acuerdo con 
las disposiciones de la ley. — Buenos 
Aires. 10 de marzo de 1950, Año del Li-i 
bertador General San Martín. — José L, 
Romero Victorlca, secretarlo. 

e.2I]3-N» 7.182-s]p.p.-v.27|4¡5'J 



Año del tibertador General San Martín 

Por disposición del señor Juez de Ins- 
trucción , en lo Criminal de -a Capital 
Federal, doctor Alfredo F. Fuster, se 
cita, llama y emplaza a la prófuga MA- 
RÍA CONCEPCIÓN ROLDAN, procesa- 
da por el delito de hurto, para que den- 
tro' del término de treinta días, a contar 
desde la primera publicación del pre- 
sente, comparezca ante su Juzgado y 
Secretarla del autorizante a estar a de- 
recho en la causa que se le sigue, bajo 
apercibimiento de ser declarada rebelde, 
de acuerdo con las disposiciones de la 
ley. ■ — Buenos Aires, 9 de marzo de 
1950. — Carlos J. Rubianes, secretarlo. 
e.21j3-N» 7.185-sjp.p.-v.27i415C 



ma y emplaza a MARIANO VÍLARISO 
MABTINEZ,. TOMAS ROMERO FORMO- 
SO, MIGUEL SÁNCHEZ PORTO y DO- 
MINGO DIOSS SIEIRA, a eBtar a deje-, 
cho en ' la causa N» 700|950, que se les, 
sigue por infracción al art. 11 del. De- 
creto N» 53o¡945, bajo apercibimiento 
treinta días a contar de la primera pu- 
blicación del presente serán declarados 
rebeldes. (Art, 139 del Código de Proce-i 
diraientos en lo Criminal). Secretaria, 
marzo 14 de 1950, Año del Libertador 
General San Martín. — Juan Carlos Lipo- 
lace, secretario. 

e.27|3-N« 7.212-s|p.p.-v.4|5|50 

Por disposición del Señor Juez Fe- 
deral en lo Criminal y Correccional de la 
Capital, a cargo del Juzgado N» 2. Dr\ 
Miguel J. Búas Arguello, se' cita y em- 
plaza por el término de treinta días a 
JOSÉ MARTÍNEZ, a fin de que compa- 
rezca a estar a derecho en la cansa quo 
se le sigue por el delito de deserción, 
bajo apercibimiento de ser declarado re- 
belde' en caso contrario. — Local del Juz? 
gado: Lavallc y Talcahuano, 3er. piso. — 
Buenos Aires, marzo 15 del Año del Li- 
bertador General San Martín 1950. , — 
Teófilo Lafuente, secretario. 

e.27|3-N» 7.215-s|p.p.-v.4|5|50 



Por disposición del señor Juez Federal 
en lo Criminal y Correccional de la Ca-i 
pita!, a cargo del Juzgado N» 2, Dr. Mi- 
guel J. Rivas Arguello, se cita y emplaza 
por el término de treinta días a: RAMÓN 
VALENTÍN MARTÍNEZ, a fin de que 
comparezca a estar a derecho en ta causa 
que se le sigue por el delito de lesiones, 
bajo apercibimiento de ser declarado re- 
belde en caso contrario. — Local del Juz- 
gado: Lavalle "y Talcabuano, 3er. . piso. 
— Buenos Aires, marzo 15 del Año del 
Libertador General San Martín 1950. — r 
Teófilo Lafuente, secretario. 

c.27|3-N» 7.214 s|p.p.-v.4|5|50 



Núm. 12 



Po* disposición del señor Juez de Ins- 
trucción, doctor Rafael Poas, se cita y 
emplaza a MAFALDA MONFORTE DE 
PEEEZ, para que dentro de 30 días, 
contados desde la primera publicación 
del presente, comparezca a estar a de- 
recho en la ca_usa que se^ le sigue por ' el 
delito de estafa, bajo apercibimiento, 
si no lo hiciere, de ser declarada re- 
belde. 

? ' Buenos Aires, abril 3, Año del Liber- 
tador General San Martín, 1950. — Nés- 
tor E. Panelo, secretario. ¡ 

e.20|4-N» 7.275 s|p.p.-v.27{5¡50 



JUZGADO FEDERAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL 



Por disposición del Señor - Juez 'de 
Instrucción en lo Criminal de la Capital 
Federal, doctor Alfredo F. Fu-.ter, se cita, 
llama y emplaza al prófugo RODOLFO- 
OASTRO, procesado por el deliro de falso 
testimonio, para que dentro del término 
de treinta días, a contar dtsds la prime- 
ra' publicación del presen'.e,' comparezca 
ante su Juzgado y Secretaría del auto- 
rizante á ostsr u derecho en la causa que 
se le sigue, bajo ' apercibimiento de ser 
declarado rebelde, de acuerdo con las 
disposiciones de la ley. — Buenos .Aires, 
17 de abril de 1950.— Año del Liber- 
tador General San Martín. — Modestino 
Pizarro Miguens, secretario. 

e.25¡4-N» 7.315 s|p.p.-v.l«¡6;50 



" . Núm. 2 

Por disposición del Sr. Juez Federal 
en lo Criminal. y Correccional de la Ca- 
pital, a eargí del Juzgado N« 2, Dr. 
Miguel J. Rivas Arguello, so cita y em- 
plaza por el término de treinta días a 
PABLO ELLINGER HANSEN a estar a 
derecho en la causa que se le sigue por 
defraudación,- bajo apercibimiento de ser 
declarado rebelde si así no lo hiciere. 

Local del Juzgado: Tr.lcahuar.o y La- 
valle, piso 3« — Bnenos Aires, abril 12 
de 1950. — Año del Libertador General 
San Martín. — Teófilo Lafuente, secre- 
tario. 

e.25]4-N' 7.316 sjp.p.-v.l»|6¡50 

. Por disposición dol Sr. Juez Federal 
en lo Crucinal y Correccional de la Ca- 
pital, a cargo del Juzgado N» 2, Dr. 
Miguel J. Jíivas Arguello, se cita y em- 
plaza per el término de treinta días a 
CARMEN MIRA LLOP DE CANO, a 
estar a derecho en la causa que se le 
sigue por infracción ol Art. 11, Inc. 1* 
del Dec. N» 536!45, bajo apercibimiento 
de ser declarada rebelde si así no lo 
hiciere. ' 

Local del Juzgado: Talcahuano y La- 
valle, piso 3« — Buenos Aires, abril 12 
de 1950. — Año del Libertador Genera! 
&an Martin. — Teófilo Lafuente, secre- 
tario. 

e.2ó'.4-X* 7.317 sjp.p.-v.l'jojSO 

f * 

Por disposición del señor Jaez Fede- 
ral en lo Criminal y Correccional de la 
Capital N« 2, Dr. Miguel J. Rivas Ar- 



guello, 1 ' se' cita, llama' 'y emplaza por 
treinta días, a contar desde la primera 
publicación uel ptesente, a ALEJAN- 
DRO FOTIA, para quo dentro de slcho 
término comparezca £ estar en derecho 
en la causa que se le sigue 'por el delito 
de cohecho, bajo apercibimiento de de- 
clarársele rebelde, de acuerdo con las 
disposiciones de la ley. — Local del 
Juzgado: Palacio de Justicia, Lavalle y 
Talcahuano, piso 39 ^Centro): 

Año dií ¿libertador General San Martín, 
Buenos Airos, marzo 31 de 1950. — 
Guillermo Ignacio Hunter, secretario. 

e.20|4-N* 7.273 slp.p.-v.27¡5|50 



Por disposición de S. S. el señor Juez 
Federal, Doctor Miguel J. Riva3 Argue- 
llo, a cargo del Juzgado Ni 2, se cita 
y emplaza por el término de treinta 
días a JUAN ISIDRO FERNANDEZ 
CHOUZA, a fin de que comparezca a 
estar a derecho en la causa que se le 
sigue por infracción al Decreto nume- 
ro 536J45, bajo apercibimiento de te- 
nérsele por rebelde si así no lo hiciere. 
— Local Zel Juzgado: Lavalle y Tal- 
cahuano, 3er. piso. 

Buenos Aires, marzo 28, "Año del Li- 
bertador Gral. San Martín", 1950. — 
Teófilo Lafnente, secretario. 

e.20J4-N>) 7.261 s;p.p.-v.27|5|50 



Por disposición del Sr. Juez Federnl 
en lo Criminal y Correccional x. cargo del / 
Juzgado N» 2, Miguel J. Rivas Argue- 
llo, se cita y emplaza por el término le 
treinta dias a MIGUEL NIETO MÁR- 
QUEZ LORENZO ESTEVEZ DIAS, JO- 
SÉ ÉSTEVÉZ NOGUERA, ANTONIO 
ESTEVEZ DIAS, MARÍA LÓPEZ ESTE- 
VEZ, JOSÉ ESTEVEZ LÓPEZ, FRAN- 
CISCO ESTEVEZ ' LÓPEZ, PURIFICA- 
CIÓN ESTEVEZ LOFEZ. BRIGIDO ES- 
TEVEZ LÓPEZ, ENCARNACIÓN LÓ- 
PEZ ARIAS. FELIPE GARCÍA LÓPEZ, 
,'OSE GARCÍA LÓPEZ, ENCARNACIÓN" 
GARCÍA LÓPEZ, MARÍA GARCÍA LÓ- 
PEZ, MIGUEL GARCÍA LÓPEZ y AN- 
TONIO GARCÍA LÓPEZ; a fin de que' 
comparezcan a estar a de'C'ho <*n la 
causa que se les Bigue por Inf. al Art." 
11, Inc. 1», del Decret) X» 536113, lujo- 
apercibimiento de teñírseles po^ rebeldes' 
de que si as! no lo hicieren dentro de tos 
si así no Jo hicieren.- — Local del Ju£' 
cado: Lavalle y Talcahuano. 3er. piso. — 
Bipnos Aires, cirzo 15 Af.o del Liber- 
tador General San Martín 1950. — Teó- 
filo Lafuente, secretario. 

C.2713-N» 7,216-8|p,p.-v.4|5;E0 

Por disposición del Sr. Juez Federal," 
Dr. Miguel J. Rivas Arguello, a cargo 
del Juzgado N» 2, se cita y emplaza por 
el término de treinta días a WALTBB 
MANUEL BEVERAGGI ALLENDE, a 
fin de que comparezca a estar a derecho 
eu la causa que se le sigue por el delito 
de desacato, bajo apercibimiento de te» 
nerle por' rebelde si asi no lo hiciere. — 
Local del Juzgado: Lavalle y Talcahuano, 
piso 3». — Buenos Aires, Marzo 14 de 
1950. — Año del Libertador General San 
Martín. — Teófilo Lafuente, secretario. 
e.22|3-N» 7.193-s.|p.p.-v.27|4|50 



Por disposición "de S. S. el Señor Juoü 
Federal en lo Criminal y Correccional 
de .a Capital de la Nación, Doctor Mi- 
guel Julio Rivas Arguello, se cita, 11a- 



Afio depLlbertador General t San Martin 
Por disposición del Señor Juez Fede- 
ral en lo Criminal. y Correccional a car- 
go del Juzgado N» 2 Dr. Miguel J. Ri- 
vas Arguello, se cita y emplaza por el 
término de treinta días a SERGIO AL- 
VAREZ. a fin de qne comparezca a es- 
tar a derecho en la causa que se le si- 
gue por el d,el¡to de robo, bajo apercibi- 
miento de tenerle por rebelde si así no 
lo hiciere. Local del Juzaado: Lavalle 
y Talcahuano. Piso 3'. — Buenos Aires, 
Marzo 6 de 1950. — Teófilo Lafuente, 
secretario. / 

e-21]3.-N» 7.174 s|p.p.-v!27|4|50. 

Año del Libertador General 3an Martin 

Por disposición deK Sr. Juez Federal 
en lo Criminal y Correccional a cargo 
,del Juzgado N? 2, Dr. Miguel J. Rivas 
Arguello, se c'ta y emplaza por el tér-', 
mino de treinta días a JOSÉ FATELLA, 
a fin de qúo comparezca a estaT a de« 
recho en la causa que se le sigue por 
averiguación Inf. al Art. 11 del Decreto 



Í4 
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I36|45. bajo apercibimiento, de tenerle 
por rebelde si asi do lo hiciere, 
' Local del Juzgado: Lavalle y Talca- 
huano, 3? piso. — Buenos AÍres, Marzo 
10 de 1950. — Teófilo Lafuente, se- 
cretario. 

e.21|3-N» 7.1,83-s|p.p.-v.27|4|50 

Por disposición del refior Juez Federal, 
r>r. Miguel J. Bivas Arguello, a cargo 
del Juzgado N» 2, se cita y emplaza por 
el término de treinta dias a HANSSON 
KÜRT HENNING, a fin de que compa- 
rezca a estar a derecho en la causa que 
se le sigue por inf. al art. 21 del Decreto 
N» 536|45, bajo apercibimiento de teaerle 
por rebelde si asi ño lo hiciere. — Local 
del Juzgado: Lavalle y Talcabuano, 3' 
piso. — Buenos Aires, marzo 23, "Año 
del Libertador Gral. Sari" Martín", 1950- 
— Teófilo Lafuente, secretario. ' 

e.31|3.-N» 7.242 s|p.p.-v.8|5|50 

Núm. 5 



C- Por disposición del señor Juez Federal 
I '«a lo Criminal y Correccional, Dr. Mi- 
jguel Vignola, se cita, llama y emplaza 
i por treinta días, a contar desde la pri» 
¡mora publicación del presente, a PE- 
.¡TEUS ANTONIUS DEKKERS, para que 
'dentro de dicho término comparezca a 
estar a derecho es la causa que Se le 
'•Iguo por deserción, bajo apercibimiento 
d3 declarárselo rebelde, de acuerdo con 
Ja3 disposiciones de la ley. — Local del 
Z¿zg¿do: Palacio de Justicia, Lavalle y 
JTaleahuano, piso 2» (Centro). 

Buenos Aires, marzo 27 del Año del 
Libertador General San Martín, 1950. — 
Manuel J. Marino, secretario. 

e.20|4-N» 7.271 s|p.p.-v.27|5¡50 



Por disposición de S. S. el señor Juez 
Federal en lo' Criminal y Correccional 
Ho la Capital de la Nación, doctor Mi- 
Truel Vignola, se cita, llama y emplaza 
ti que comparezca a estar a derecho en 
Ja causa caratulada "217|949 - Solima- 
bo, Andrés - Contrabando" a ANDRÉS' 
IBOLIMAKO, bajo apercibimiento de que 
■I asi no lo hiciere dentro de los treinta 
días a contar de la primera publicación 
del presente, será declarado rebelde 
!<art. 139 del C. de Procedimientos en 
Jo Criminal). 

Buenos Aires, abril 10, del Año del 
Libertador General San Martín, 1950. 
>— Manuel J. Marino, secretario. 

e.20|4-N» 7.282 8|s¿p.-v.27|5|60 

'' Por disposición de S. S. el señor Juez 
'JTcderal en lo Criminal y correccional 
)ls la capital de la Nación, se cita, lla- 
nca y emplaza a que comparezca a es- 
*-r a derecho en la causa caratulada 
**-<í:«¿(8 - Irusta, Gumersindo - Contra- 
**.j-í.o" a GUMERSINDO IRUSTA bajo 
jkíi'vihlmlento de que si asi no lo hiciere 
¡tle.>t>-\> de los treinta días de la primera 

Í Ubicación dei presente seré, declarado 
«bMrto (art. 139 del C. de Procedimien- 
tos en lo Criminal). 

Secretaría, abril 10 del Año del Liber- 
ador General San Martín, 1950. 

¡Manuel J. Marino, secretario. 

e.20|4-N» 7.283 s|p.p.-v.27|6|50 



. Por disposición del Señor Juez - Fede- 
tal en lo Criminal y Correccional de la 
Capital, Dr. Miguel Vignola, se cita, lla- 
ma y emplaza, por el término de treinta 
dias a contar,- c(e ia primera publicación 
del presente, a ANTONIO MOBEYRA 
(Matrícula de Enrolamiento N» 5.717.010), 
para que , comparezca a estar a derecho 
en la causa que por infracción al art. 
19 de la Ley N« i 1.386, se le sigue, 
bajo apercibimiento de ser declarado re- 
belde. — Local del Juzgado: Palacio de 
Justicia, sobre Tucümán. — Buenos Airea, 
marzo 16, Año del Libertador General 
San Martín 1950. — Miguel Escalada, se- 
cretario. 

e.27|3-N« 7.225-s¡p.p.-v.4|5[50 

^ Por disposición de' 8. S. el señor Juez 
federal en lo Criminal y Correccional de 
la_ Capital de ¡a Naci-">n, Doctor Miguel 
Vignola, se cita, liavoa y emplaza a que 
comparezca a estar a derecho en la cau- 
sa "112J949, Franchini, Giuseppe Con- 
trabando"' a GIUSEPPE FRANCEINL 
bajo apercibimiento de .jue si asi no lo 
hiciere dentro de los treinta días a con- 
tar de la primera pu^ücaeita del presen- 
te, será declarado rebelde (artículo 139 
Código de Procedimientos en . lo Crimi- 
nal). — Secretaría: marzo lé del Año 
del Libertador Genaral San Marcin 1950. 
— Manuel J. Marino, secretario. 

e.27|3-N« 7.217-s]p.p.-v.4¡5|50 



Por disposición de S. S. el señor Juez 
jecoral en lo Criminal y Correccional 
¡le la Capital de la Nación, Doctor Mi- 
jruei Vignola, se cita, llama y emplaza 
¡t que oomparezca a estar a derecho en 
la causa "334|948, González, Manuel, Con- 
trabando" a MANUEL GONZÁLEZ, ba- 
lo apercibimiento de que si así no lo hi- 
ciere dentro de los treinta días a contar 
líe la primera publicación de) presente 
fcerá declarado rebelde (art. 139 del Có- 
digo de Procedimientos en lo Criminal). 
,1— Secretaría: marzo 17. del Año del Lf 
ftertador General San Martín 1950. — 
'Manuel J. Marino, secretario. 

e.27|3-N<! 7.223-s|p.p.-v.4|5|50 



Por disposición de 8. S. el Señor Juez 
Federal en lo Criminal y Correccional de 
la_ Capital de la Nación, Doctor Miguel 
Vignola, se cita, llama 7 emp'aza a que 
compaitzcan a estar s derecao en la cau- 
sa "48¡949, Thompson, William y otro, 
Contrabando", a WILLIAM THOMPSON 
j HABRY THOMA8, bajo apercibimien- 
to de que si asi no lo hicieren dentro 
de los treinta dias a eeniai de la prime- 
ra publicación del presente serán declara- 
dos rebeldes (artículo 139 del Códigolde 
Procedimientos en lo Cdniinal). — Secie- 
taría: marzo 16, del Aña del Libertador 
General San Martin 1950. — Manuel J. 
Marino, secretario. 

e.27|3-N» 7.218-s|p.p.-v.4|5¡50 



tar de la primera publicación del pre- 
sente, será declarada rebelde (art. 139 
del Cód. de Procedimientos en lo Cri- 
minal). — Secretaria. Marzo 10, del Año 
del Libertador General San Martín, 1950. 
— Manuel J. Marino, secretarlo. 

e.21|3-N» 7.189 j|p.p.v.27¡4|50 

Por disposición do S. S. el Señor Juez 
Federa] en lo Criminal y Correccional 
de la Capital de la Nación, .Dr. Miguel 
Vignola, se cita, llama y emplaza a q-. > 
comparezca a estar a derecho en la cau- 
sa "166|950-Gómez, Ismael Manuel, in- 
fracción a la Ley 131482", a ISMAEL 
MANUEL GÓMEZ, bajo apercibimiento 
de que si asi no lo hiciere dentro de k.j 
treinta días a contar de la primera pu- 
blicación del presente, será declarado 
rebelde (art. 139 del Código de Procedi- 
mientos en lo Criminal), — Secretaria, 



Marzo 10, del Año del Libertador Oe- 
ne'ral San Martín, 1950.- — 'Manuel j.' 
Marino, secretario. ' - ; ' - : ■ .' 

. ' " 'e.21|3-N» 7.Í90 s]p.p.-v.27|4|50 

Por disposición de S. S. el señor Juez 
Federal en lo Criminal y Correccional 
de la Capital de la Nación, 'se cita, llama 
y emplaza a que comparezca a estar a 
derecho en l a causa 'n46!950-Karlsson, 
Tor. Infracción a la Ley 13482". TOR 
KARLSSON. bajo apercibimiento de que 
si 'así no lo hiciere dentro de los, treinta 
días a contar de la primera publicación 
del presenté, será declarado rebelde (ar- 
ticulo 139 del Código de Procedimientos 
en lo Criminal). — Secretaría, marzo 9 
del Año del Libertador General San Mar- 
tín, H>50. — Manuel J. , Marino, secre- 
tarlo. 

e.24|3-N» 7.19-1 s¡p.p.-v.27|4|50 



JUZGADOS FEDERALES DEL INTERIOR 



Por disposición de. 8. S. el Señor Juez 
Federal en lo Criminal y Correccional 
de ia Capital de la Nación, Doctor Mi- 
guel Vignola, se. cita, llama y emplaza 
a que comparezca a estar a derecho en 
la causa "711950 — Emil Kohl — infrac- 
ción art. 29 de la Ley 13.482" a EMIL 
KOHL, bajo apercibimiento de que el 
as! no lo hiciere dentro de los treinta 
días a contar de la primera publicación 
del presente, será declarado rebeldt 
(Art. 189 del Cód. de Procedimientos 
en lo Criminal). Secretaría, marzo 6 del 
Año del Libertador Genera] San Martín 
1950. — Manuel J. Marino, secretario. 

¿ e.21|3-Nt 7.175-s|p.p.-v.27|4|5Q 



Por disposición áe 8. 8. el señor Juez 
Federal en lo Criminal y Correccional de 
la Capital de la Nación; Doctor Miguel 
JTignola, se cita, llama y emplaza a que 
pomparezca a estar a derecho en la cau- 
■a "172J950, Victoria, Manuel, Infracción 
¡h la Ley 13.482" a MANUEL VICTO- 
RIA, bajo apercibimiento de que si asi 
l*o lo hiciere dentro de los treinta días 
h contar de la primera publicación del 
presente, será declarado rebelde (art. 
W9 del Código de Procedimientos • en lo 
¡Criminal). — Secretaría: marzo 17, del 
¡Año del Libertador General San Martín 
,0050. — Manuel J. Marino, secretario.. 
«.27|3-N» 7.224-s]p.p.-v.4|5|50 



Por disposición de 8. 8. el Señor 
Juez Federal en lo Criminal y Correc- 
cional de la Capital de la Nación, Doc- 
tor Miguel Vignola, se cita, llama y em- 
plaza a que comparezca a estar a dere- 
cho en la causa "90J950 — Bahn, Rodol- 
fo — infracción a la Ley 13.482", a 
RODOLFO BAHN, bajo apercibimiento 
de que si así no lo hiciere dentro de los 
treinta días a contar de la primera pu- 
blicación del presente, será declarado re- 
belde (Art. 139 «del Cód, de Procedi- 
mientos en lo Criminal). §eeretaría, 6 
de marzo del Año del Libertador Gene- 
ral San Martín 1950. — Manuel J. Ma- 
rino, secretario. 

e.21|3-N* 7.176-»tp.p.-v.27|4|50 



LA PLATA 

Por disposición del señor Juez Fe- 
deral de la sección La Plata, doctor 
Francisco Luis Menegazzi, se cita, lla- 
ma y emplaza a JOSÉ JOAQUÍN • ES- 
COBAR HOYOS, para que dentro da 
treinta días, que serás contadas desde 
la primera publicación del presente, 
comparezca a estar a derecho en la cau- 
sa que xe le sigue- por contrabando 4e 
Importación, bajo apercibimiento de ser 
declarado rebelde. Los autos tramitan 
por la secretarla del infrascripto. 

La Plata,' marzo veinte - "Año del Li- 
bertador General San Martín", mil no- 
vecientos cincuenta. — Osear C. Blar- 
duni, secretarlo. 

e.?5|4-No 7.297 s|p.p.-v.lo[6-|50 



Por disposición del señor Juez Fede- 
ral de la sección La Plata, doctor Frau- 
cisco Luis Menegazzi, se cita, llama y 
emplaza a LUIS CAMPODONICO, para 
que dentro de treinta días, que serán 
contados desde la primera publicación 
del presente, comparezca a- estar a de- 
recho en la causa que se le sigue por 
contrabando de importación, bajo aper- 
cibimiento de ser declarado rebelde. 
Los autos tramitan por la secretaría 
del infrascripto . 

La Plata, marzo veinte - "Año del 
Libertador Genefal San Martin", mil 
novecientos cincuenta. — Osear C. 
Blarduni, secretario. 

e.26|4-No 7.298 s|p.p.-v.lo|6|50 



Fisco Nacional; por cobro de, pesos en 
concepto de sellado, bajo apercibimiento 
de dársele intervención al Señor Defen- 
sor Oficial do Ausentes. — Mercedes, 
Abril 18 de 1950, Año del Libertador Ge-, 
neral San Martin. — Gaspar Cornejo To- 
rino, secretarlo. 
^ e^Sjl-N» 7.310 s|p.p.-v.27|4¡50 



RIO CUARTO 



MERCEDES 



Por disposición de Si 8. el señor Juez 
federal en lo Criminal y Correccional 
de Ja Capital de la Nación, Doctor Mi- 
guel Vignola, se cita, llama y emplaza 
a que comparezcan a estay a derecho en 
la causa "154|950 — Gallagher, Tomás 
y otro— infracción Ley 13.482" a TO- 
MAS GALLAGHEB y ALFREDO 
SMITH, bajo' apercibimiento de que si 
asi no lo" hicieren dentro de los treinta 
días a contar de la primera publicación 
del presente, serán declarados rebeldes 
(artículo 139 del Código de Proc. en lo 
Criminal). Secretaría, marzo 6 del Año 
del Libertador General San Martín 1950. 
— Manuel J. Marino, secretario. 

e.21|3-N» 7.177-slp.p.-v.27|4|50 



Por disposición de S. S. el Señor Juez 
Federal en lo Criminal y Correccional de 
la Capital de la Nación, Doctor Miguel 
Vignola, se cita llama y emplaza a que 
oomparezca a estar a derecho en la. cau- 
sa "93|950-Matheve, Félix, Infracción a 
la Ley 13482". a FÉLIX MATHEVE. ba- 
jo apercibimiento de que si asi no lo 
hiciere dentro de ios treinta días a cen- 



Por disposición del Señor Juez Federal 
Suplente de la Sección Mercedes (Buenos 
Aires), doctor José Mariano Astigurta, 
cítase a JULIÁN ROBERTO ROMERO, 
argentino, clase 1926, matricula de enro- 
lamiento 5.008.762, oficina enroladora 
Cañada Seca, Distrito Militar N» 18. hi- 
jo de Dolores Romero y de dona Tránsi- 
to Te-leda,, para que dentro del término 
d© tres días comparezca a estar a dere- 
cho en el juicio que le ha promovido el 



Por disposición del señor Juez. Fede- 
ral de la ciudad de Rio Cuarto, doctor 
Gustavo E. Carranza, se llama, cita y 
emplaza al ciudadano CRESPO, JUS- 
TINO PASTOR procesado por supues- 
to autor de defraudación, para quo 
dentro del téfmiuo de treinta días, a 
contar de la primera publicación del 
presente, comparezca ante su Juzgado, 
Secretaría del autorizante, a estar a 
derecho en la causa que se le sigue, ba- 
jo apercibimiento de ser declarado *a 
rebeldía, de acuerdo con las disposi- 
ciones de la ley. , • 

Río Cuarto, 15 de abril de 1950 - 
Año del Libertador General San" Mar- 
tín. — Joaquín' T. Bustamante, se- 
cretario . 

e.26¡4-No 7.319 s|p.p.'-v.lo|fi[50 ' 



Por disposición del señor Juez Fede- 
ral de la ciudad de Río Cuarto, doctor 
Gustavo E. Carranza, se llama, cita y 
emplaza al ciudadano FARIAS, "DO- 
MINGO ROSAS, clase 1926, matrícula 
No 6.618.508, D.M. No 46, O.E. -10 
Río Cuarto, procesado por suponerlo 
infractor» al art. 61 - Ley 12.913, pa- 
ra que dentro del término de treinta 
dias, a contar de la primera publica: 
ción del presente, comparezca ante «u 
Juzgado, Secretaría del autorizante, a 
estar a derecho en la causa ojie se 
lo sigue,' bajo apercibimiento de ser 
declarado en rebeldía, de acuerdo con 
las disposiciones de la ley. . 

•Río Cuarto, 16 de abril de 1950 i. 
Año del Libertador General San Martín. 
Joaquín T. Bustamante, secretario. 

e.25|4-No 7.320 s|p.p.-v.lo|6|50 



JUZGADOS LETRADOS DE LOS TERRITORIOS 



Por disposición del señor Juez Letrado 
del Territorio Nacional de Santa Cruz, 
Doctor Arnaldo Luzuriaga Vivot, en los 
Mitos caratulados "Cobrador Fiscal cfPro- 
pietario lote 2, Zona Sud, Río Santa Cruz 
slapremio" (Expte. N» 512, f» 394, año 
1949), por cobro de Contribución Terri- 
torial y multa, se lo cita por dos veces 
durante cinco días y con intervalo de un 
mes, al que resulte propietario de dicho 
inmueble ubicado en este territorjo de 
Santa Cruz, partida No 820.167|39, para 
que comparezca a estar, a derecho en el 
juicio que se le sigue, bajo apercibimien- 
to de que si asi no lo hiciere se sustan- 
ciara el mismo con el defensor de ausen- 
tes (Art. 62 del Decreto-Ley N« 33.405|44 
ratificado por Ley 12.922). — Cobra- 
dor Fiscal Héctor Cuiñas. — Río Gallegos, 
9 de Marzo de 1950, Año del Libertador 
General San Martín. — Emilio Víctor Ba- 
rrera Aguirre, secretario. 

e.25|4.-N» 7.286 s|p.p.-v.29i4|50. 
e.30¡5.-No 7.2S6 sip.p.-v.3¡6¡50. 

Por disposición del señor Juez Letrado 
del Territorio Nacional de Santa Cruz, 
Doctor Arnaldo Luzuriaga Vivot, en los 
autos caratulados "Cobrador Fiscal c|pro- 
p'otario Sección 3, Fracoión B. lote a — ' 
I — s|Reserva de Puerto Deseado s|aprc- 
mio" (Expte. N» 503, f» 392, año 1949), 



por cobro de Contribución Territorial y 
multa, se lo cita por dos veces durante 
cinco días y con intervalo de un mes, al 
que resulte propietario de dicho inmueble 
ubicado en este Territorio de Santa Cruz, 
partida No 800.004J39, para que comparez- 
ca a estar -a derecho en el juicio que se le 
sigue, bajo apercibimiento de que si así 
no lo hiciere se sustanciará el mismo con 
el defensor de ausentes (Art. 62 del De- 
creto-Ley N» 33.405|44 ratificado por 
Ley 12.922). — Cobrador Fiscal Héctor" 
Cuiñas. — Río Gallegos, 9 de Marzo de 
1950, Año del Libertador General íkn 
Martin. — Emilio Víctor Barrera Agui- 
rre, secretario. 

' e.25|4.-N« 7.287 s¡p.p.-v.29|4|50. 
e.30|5.-N» 7.287 s]p.p.'-v.3|6¡50. 



Por disposición del señor Juez Letrado 
del Territorio Nacional de Santa Cruz, 
Doctor Arnaldo Luzuriaga Vivot, en los 
actos caratulados "Cobrador Fiscal copro- 
pietario solar A-B. manzana . 16 de Pico 
Truncado s|apremio" (Expte. N« 504, 
f» 392, año 1949), por cobro de Contribu- 
ción Territorial y multa, se lo cita ' por 
dos veces durante cinco días y con inter- 
valo de un raes al que resulte propietario 
de dicho inmueble ubicado en este Terri- 
torio de Santa Cruz, partida X» 800.056} 
39, para que comparezca a estar a dorecho 
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ei; el juieia que se, le sigue, bajo apeíci- 
bimicnto de que si asi no lo hiciere se 
sustanciará el mismo con el defensor de 
ausentes (Art. 62 del Decreto-Ley núme- 
ro SZ.ViS'ii ratificado por Ley 12.922). 

— Cobrador Fiscal Héctor Cuiñas. — Río 
Gallegos, 9 de Marzo de 1950, Año del 
Libertador General San Martín. — Emilio 
.Víctor Barrera Aguirre, secretario. 

e.25¡4.-N» 7.288 s¡p.r.-v.29|4|50. 
e.30¡5.-N» 7.288 sfp.p.-v.3¡6|50. 

Por disposición del señor Juez Letrado 
del Territorio Nacional de Santa Cruz, 
Doctor Arnuldo Luzuriaga Vivot, fin los 
ti*tos caratulados "Cobrador Fiscal ^pro- 
pietario lote 16- Este, Sección D. Zona 
Kan ONilián s|apremio" (Expíe. N» 511, 
í» 394, año 1949), por cobro de Contri- 
bución Territorial y multa, se lo cita por 
dos veces durante cinco días y con inter- 
valo de un mes,~al que resulte propietario 
de dicho inmueble ubicado én este Terri- 
torio de Santa Cruz, partida N» 810.073 
de 193.9, para que comparezca a estar a 
derecho en el juicio que Be le sigue, bajo 
apercibimiento de que si así no lo hiciere 
se sustanciará el mismo con el Defensor 
do Ausentos (Art. 62 del Decreto - Ley 
N« 33.405|44 ratificado por Ley 12.922). 

— Cobrador Fiscal Héctor Cuiñas. — Río 
Gallegos, 9 de Marzo de 1950, Año del 
Libertador General San'Martín. — Emilio 

^Víctor Barrera Aguirre, secretario. 

e.25|4.-N» 7.289 s¡p.p.-v.29 14150. 
e.30|5.-N* 7.289 s|p.p.-v.3¡6|50. 

Por disposición del señor Juez Letrado 
del Territorio Nacional de Santa Cruz, 
Doctor Arnaldo Luzuriaga Vivot, en los 
autos caratulados ' ' Cobrador Fiscal ^Pro- 
pietario lote 10-N. E., Sección 23, Frac- 
ción C." s|apremio" (Expte. N« 508, £> 394, 
año 1949), por. cobro de Contribución Te- 
Tritorial y multa, se lo cita por dos veces 
% durante cinco días y^con intervalo de un 
mes, al que resulte propietario de dicho 
inmueble ubicado en este Territorio de 
Santa Cruz, partida N» 820.079¡39, para 
que comparezca a estar a derecho en el 
juicio que se le sigue, bajo apercibimien- 
to de que si así no lo hiciero se sustan ; 
ciará el mismo con el defensor de ausen- 
tes (Art. 62 delDecreto-Ley N« 33.405144 
ratificado por Ley 12.922). — Cobrador 
Fiscal Héctor Cuiñas.' — Río Gallegos, 9 
do Marzo de 1950, Año del Libertador 
General San Martín. — Emilio Víctor Ba- 
rrera Aguirre, secretario. 

e.25¡4.-N» 7.290 s¡p.p.-v.29¡4!50. 
e.30|5.-No 7.290 S|p.p.-v.3¡6]50. 

Por disposición del señor Juez Letrado 
del Territorio Nacional de Santa Cruz, 
Doctor Arnaldo Luzuriaga Vivot, en los 
ñutos caratulados "Cobrador Fiscal ^Pro- 
pietario lote 12 norte, Sección 14, Frac- 
ción D. slapremio" (Expte. N» 506, f» 392, 
uño 1949) j pot^ cobro de Contribución Te- 

, iiitorjal y multa, se lo cita por dos veces 
durante cinco días y con intervalo de un 
raes, al que resulte propietario de dicho 
inmueble ubicado en este Territorio de 
Sa'nta Cruz, partida N» 820.048|39, para 
que comparezca a estar á derecho en ei 
juicio que sé le .sigue, 1 bajo apercibimien- 
to de que si así n.o lo hiciere se sustan- 
ciará' el mismo con el defensor de ausén- 
te¿ (Art. 62 del Decreto-Ley N« 33.405J44 
ratificado por Ley 12.922). — Cobrador 

• Fiscal Héctor Cuiñas. — Río Gallegos, 10 
de Marzo- de 1950/- Año del Libertador 
General San' Martín.: — Emilio Víctor Ba- 
rrera Aguirre, secretario. '■; 

<■ e.25|4.-N« 7.291 s¡p.p.-v.29|4¡50. 

e.30|5.-N« 7.291 s|p.p.-v.3¡6¡50 

Por disposición del señor Juez Letrado 
cel Territorio .Nacional de .Santa Cruz, 
Doctor Arnaldo Luzuriaga V'vot, en los 
autos caratulados " Cobrador'Fiscal ^Pro- 
pietario lote 415, Fraceión D., Sección 15 
siapremio" (Expte. No 510, f» 394, año 
3949), por cobro de Contribución Terrifo- 
rial y multa, se lo cita por dos 1 veces du- 
rante cinco días y con intervalo de un 
mes, al que resulte propietario de dicho 
inmueble ubicado en este Territorio . de 
Santa Cruz, partida-N» 830.002 de 1939, 
para que comparezca a estar a derecho 
en el juicio que se le sigue, bajo aperci- 
bimiento de que si así no lo hiciere se 
sustanciará el mismo con el defensor de 
ausentes (Art. (¡2 del Decreto-Ley nume- 
re 33.405'44 ratificado por Ley 12.922^. 

— Cobrador Fiscal Héctor Cuiñas. — Rio 
Gallegos, 10 de -Marzo de 1950, Año del 
Libertador General. San Martín. — Emilio 
Víctor Barrera Aguirre, secretario. 

e.25¡4.-No 7.292 s|p.p.-v.29|4|50. 
e.30|5.-X» 7.292 s|p.p.-v.3¡6)50. 

Por disposición del señor Juez Letrado 
del Territorio Nacional de Santa Cruz, 
Doctor "Arnaldo Luzuriaga Vivot, en los 
autos caratulados f Cobrador Fiscal ^Pro- 
pietario lote 74-a S. F. B. — Sud — , C. 

— d. E. de la Zona Norte del Río Santa 
Cruz s|apremio" (Expte. N» 509, í» 394, 



año 1949),' por cobra de Contribución Te- 
rritorial y malta;" se lo cita por dos ve<íeg 
durante cinco días y' con intervalo de un 
mes, al que resulte propietario de dicho 
inmueble ubicado en este Territorio de 
Santa Cruz, partida -N» 820.578 de 1939, 
para que • comparezca a estar a derecho 
en el juicio que se le sigue, bajo aperci- 
bimiento de que si así no lo hiciere se 
sustanciará el mjsmo con el Defensor de 
Ausentes (Art. 62 del Decreto-Ley núme- 
ro 33.405¡44 ratificado por Ley 12.922}. 
-r- Cobrador Fiscal Héctor Cuiñas. — Río 
Gallegos, 10 de Marzo de 1950, Año del 
Libertador General San Martín. — Emilio 
Víctor Barrera Aguirre, secretario. 

e.25|4.-N? 7.293 s|p.p.-v.29l4i50. 
e.30|5.-N» 7.293 s|p.p.-v.8¡6|50. 

Por disposición del señor Juez Letrado 
del Territorio Nacional de Santa' Cruz, 
Doctor Arnaldo Luzuriaga Vivot, en los 
autos caratulados "Cobrador Fiscal ^Pro- 
pietario lote 21, Fracción B., Sección 14 
slapremio' ' (Expte. N« 502, fo 3á2, año 
1949), por cobro de Contribución Territo- 
rial y multa, se lo cita por dos veces du- 
rante cinco días y con intervalo de un 
mes, al que resulte propietario de dicho 
inmueble'- ubicado en este Territorio de 
Santa Cruz, partida N» 820.540139, para 
que comparezca a estar a derecho en el 
juicio que se le sigue, bajo apercibimien- 
to de que si así no lo hiciere se sustan- 
ciará el mismo con el defensor de ausen- 
tes "(Art. 62;del Decreto-Ley N« 33.405Í44 
ratificado por Ley 12.922). — Cobrador 
Fiscal Héctor Cuiñas. — Río Gallegos, 10 
de Marzo de 1950, Año' del Libertador 
General San Martín. — Emilio Víctor' Ba- 
rrera, secretario. 

e.25|4.-N» 7.294 s|p.p.-v.29|4¡50. 
e.30|5.-N» 7.294 s¡-p.p.-v.3¡6|50. 

' Por disposición del señor Juez Letrado 
del Territorio Nacional de Santa Cruz, 
Doctor Arnaldo Luzuriaga Vivot, en los 
autos caratulados "Cobrador Fiscal c[pro- 
pietario lote en el Pueblo Tehuclche, Zona 
Militar del Chubut s¡apremio" (Expte. 
No 501, f» 392, año 1949), por cobro de 
Contribución Territorial y multa, se lo 
cita por dos veces durante cinco días y 
con intervalo de un mes, al que resulte 
propietario de dicho inmueble ubicado en 
este Territorio de Santa, Cruz, partida 
N« 820.587|39, para que comparezca a es- 
tar a derecho en el juicio que se le sigue, 
bajo apercibimiento do que si así no lo 
hiciere se sustanciará el mismo con el de- 
fensor de ausentes (Art. 62 'del Decreto- 
Ley N» 33.405|44 ratificado por Ley 
12.922).- — Cobrador Fiscal Héctor Cui. 
ñas. — Río Gallegos, 10. de Marzo de 
1950, Año del Libertador General San 
Martín. — Emilio Víctor Barrera Agui- 
ire, secretario. \ 

e.25¡4.-No 7.295 s|p.p.-v.29|4'50. 
e.30|5.-N» 7.295 g¡p.p.-v.3 6¡50. 



v LA PAMPA 



Por disposición del Sr. Juez Letrado 
del .Territorio. Nacional do La Pampa, 
Dr. Ovidio Pracilio,' ' a cargo del Juzg, 
N» 2, íe cita, llama y emplaza por medio 
del presente- y por el término ' de ciñen 
días, a don EIDI-AROSTEGUI o al que 
se considere propietario o poseedor del in- 
mueble solares 13 y 14, man?. 5 pueblo La 
Gloria-; ubicado en el lote oficial 9, frac- 
ción C, sección 2» de La Pampa, regis- 
trado bajo partida N_» 501.724, años 193S 
a 1942 y 1945 a 1947, y partida 501.725, 
años 1937 a 1942 y 1945 a 1947, para que 
dentro de dicho término comparezca b 
abonar el impuesto y multa, correspon- 
diente y a tomar la intervención que lo 
corresponde en el juicio que ante su Juz- 
gado le ha promovido el Pisco Nacio- 
nal, bajo apercibimiento de sustanciar- 
se el mismo con el Sr. Defensor de Au- 
sentes. Interviene el Cobrador Fiscal 
Sr. Luis A. Scovenna. 

Santa Rosa, febrero 22 de 1950 - Año 
del Libertador General San Martín. — 
Rafel Quintana, secretario. 

e.l5¡3-No 7.160 s)p.p.-v.20|3!5G 
e.21|4-N« 7.160 s¡p.p.-v.26|4|50 

Por disposición del 8r.- Juez Letrado 
del Territorio Nacional de La Pampa, 
Dr. Ovidio Pracilio, a cargo del Juzgado 
N» 2, se cita, llama y emplaza por me- 
dio del presente y por el término de cin- 
co días, a don AURELIO COSTA o al 
quo se considere propietario o poseedor 
del inmueble legua a (2.500 has.) ubicada 
en el lote oficial 24, frac. B, sec. XXIII 
do La Pampa, registrado bajo partidas 
Nros. 531.325, 531.328, 531.329, años 193?, 
1939 y 1942, para que dentro dé dicho 
término comparezca a abonar el impues- 
to y multa correspondiente y a. tomar 
la intervención que le corresponde en fl 
juicio que ante su Juzgado le ha promo- 
vido el Fisco Nacional, bajo apercibi- 
miento de sustanciarse el mismo con ,<jl 



Sr/ ^Defensor de Ausentes^;' 1 Interviene 
el Cobrador Fiscal Sr. Luis A. Scovenna. 

" Santa' Rosa, febrero 22 de 1950 - Aflj 
del Libertador Gen,eráí San x Martín. -— 
Rafael Quintana, secretario. 

' 'i • e.l5|3-N» 7.161 . slp.p'.-v.20|3|50 
' ' e.21|4-N? 7.161 8|p.p.-v.26[4¡50 

Año del Libertador General San Martín 

Por disposición del Sr. Juez Letrado 
del Territorio Nacional de La Pampa, 
Dr. Ovidio Pracilio, a cargo Juzgado N« 2, 
se cita, llama y emplaza por medio del 
presente y por el término de cinco días 
a don JUAN B. ROSSI y JUAN J. LA- 
GOMARSINO, o al que se considere pro- 
pietario o poseedor del inmueble legua c. 
(2.500 Has.), ubicado en el lote oficial 
13, fracción A, sección XXIII, de La 
Pampa, registrado bajo partida número 
531.250, años 1938, 1939 y 1942, para que 
dentro de dicho término comparezca a 
abonar el impuesto y multa correspon- 
diente y a tomar la intervención que le 
corresponde en el juicio que ante su Juz- 
gado le ha promovido el Fisco Nacional, 
bajo apercibimiento de sustanciarse el 
misino con el Sr. Defensor de . Ausentes. 
Interviene el Cobrador Fiscal Sr. Luis A. 
Scovenna. — Santa Rosa, Febrero 23 de 
1950. r — Rafael Quintana, secretario. 

e.l5|3-N» 7.162 s|p.p.-v.20|3|50 
e.21|4-N» 7.162 s|p.p.-v.26|4[50 



Año del Libertador Genoial San Martín 

Por disposición del Sr. Juez Letrado 
del Territorio Nacional de La Pampa, 
Dr. Ovidio Pracilio, a cargo Juzgado Ni 2, 
se cita, llama y emplaza por medio del 
presente y por el término de cinco días 
a don LUCIANO DESTRADE, o al que 
se considere propietario o poseedor del 
inmueble Leguas a y b. (2.500 Has. c[una) 
ubicado en el lote oficial 9, fracción C, 
sección XXIII, de La Pampa, registrado 
bajo partida No 531.359 y *531.360, años 
1938, 1939 y 1942, para que dentro de 
dicho término comparezca a abonar el 
impuesto y multa correspondiente y a to- 
mar la intervención que le corresponde 
en el juicio que ante su Juzgado le ha 
promovido, el Fisco Nacional, bajo aper- 
cibimiento de sustanciarse el mismo con 
el Sr. Defensor . de Ausentes. Interviene 
el Cobrador Fiscal Sr. Luis A. Scoven- 
na. — Santa Rosa, Febrero 23 de 1950. 
— Rafael Quintana, secretario. 

e.l5|3-No 7.163 s|p..p.-v.20|3|50 
e.21|4-N» 7.163 s|p.p.-v.26|4¡50 



Aflo del Libertador General San Martin 

Por disposición • del Sr. Juez Letrado 
del Territorio Nacional de La Pampa. 
Dr. Ovidio Pracilio, a cargo Juzgado Ni 2, 
se cita, llama y emplaza por medio del 
presente y por el término de cinco días 
a don JULIO ALEJANDRO REMERZA- 
RO, o al que se considere propietario o 
poseedor • del inmueble, ' Fraceión campó 
(4.566 Has.), ubicado en el lote oficial 11, 
fracción A., sección XXIII, de La Pampa; 
registrado bajo partida No 531.230, años 
1945/1946 y 1947, para que dentro de 
dicho término comparezca a abonar el 
impnesto y multa correspondiente y a to- 
mar la intervención que le corresponde 
en el juicio que ante Su Juzgado le ha 
promovido ' el Fisco Nacional, bajo aper- 
cibimiento de sustanciarse el mismo con 
el Sr. Defensor de Ausentes. Interviene 
el Cobrador Fiscal Sr. Luis A. Scovenna'. 
— Santa Rosa, Febrero 23 de 1950. — 
Rafael Quintana, secretario. 

e.l5|3-No 7.164 s|p.p.-v.20|3|50 

, e.21|4-N« 7.164 s|p.p.-v.26|4[50 

Año del Libertador General San Martín 

Por disposición del Sr. Juez Letrado 
del- Territorio Nacional de La Pampa, 
Dr. Ovidio Pracilio, Juzgado No 2, se 
cita, llama y emplaza por medio del pre- 
sente y por el término de cinco días a 

don julio Alejandro remerzaro, 

o al que se considere propietario o po- 
seedor del inmueble Legua b. (2.500 Has.), 
ubicado en el lote oficial 15, fracción A., 
sección XVIII, de La Pampa, registrado 
bajo partida N? 530.790, años 1937 a 1947, 
para que dentro de dicho término com- 
parezca a abonar el impuesto y multa 
correspondiente y a tomar la interven- 
eíón que le corresponde en el juicio que 
ante su Juzgado le ha promovido el Fisco 
Nacional, bajo apercibimiento de sustan- 
ciarse el mismo con el Sr. Defensor de 
Ausentes. Interviene el Cobrador Fiscal 
Sr. Luis A. Scovenna. — Santa Rosa, 
Febrero 17 de. 1950. — Rafael Quintana, 
secretario. '» 

e.l5|3-N0 7.165 s|p.p.-v.20|3(50 
. e.21|4-N? 7.165 s[p.p.-v.26¡4|50 



Aflo del Libertad-ir General San' Martin ' * 

» Por disposición del Sr. Juez Letrado ' 
del Territorio Nacional de La Pampa, ' 
Dr. Oyidio Pracilio, a~ cargo Juzgado N? 2, 
se cita, llama y emplaza por medio del 
presente y por el término de cinco días ' 
a don ESTEBAN JOSÉ LEWIS, o al' 
que se considere propietario o poseedor ' 
del inmueble Legua d. (2.500 Has.), ubi-' 
cado en el lote oficial 18, fracción B., 
sección XXITI, de La Pampa, registrado 1 
bajo partida No 531.308, años .1938, 1939 . 
y 1942, para que dentro" de dicho término* 
comparezca a abonar el impuesto y mul- 
ta correspondiente y a tomar la inter- 
vención que le corresponde en el juicio 
que ante su Juzgado le ha promovido el 
Fisco Nacional, bajo A apercibimiento de 
sustanciarse el mismo con el Sr. Defen- 
sor de Ausentes. Interviene el Cobrador 
Fiscal Sr. Luis A. 'Scovenna. — Santa 
Rosa, Febrero 28 de 1950. — Rafael Quin- 
tana, secretario. 

, . e.l5|3-No 7.166 s|p.p.-v.20¡3J50 
e.21|4-N« 7.166 s|p.p.-v.26¡4¡50 



Aflo del Libertador General San Martín 

Por disposición del Sr. Juez Letrado, 
del Territorio Nacional de La Pampa, 
Dr. Ovidio Pracilio, a cargo Juzgado N'D, 
se cita, llama y ' emplaza por medio del 
presente y por el término de cinco días 
a don PEDRO RETES o al que se con- 
sidere propietario o poseedor del inmue- 
ble Leguas b. (2.500 Has.), ubicado en el 
lote oficial 14, fracción B, sección XXIII, 
de La Pampa, registrado bajo partida 
No 531.369, años 1938, 1939, 3941, 1942, 
para que dentro de dicho término com- 
parezca a abonar el impuesto y multa 
correspondiente y a tomar la intervención 
que le corresponde en el juicio que ante 
su Juzgado le ha promovido el Fisco ' 
Nacional, bajo' apercibimiento de sustan- 
ciarse el mismo con él Sr. Defensor • de 
Ausentes. Interviene el Cobrador Fiscal 
Sr. Luis A. Scovenna. — Santa Rosa, 
Marzo 3 de 1950. — Rafael Quintana, se- 
cretario. 

e.l5|3-N? 7.167 s|p.p.-v.20¡3¡50 
e.2i|4-N« 7.167 s|p.p.'-v.26¡4|50 



Aflo del Libertador General San Martín 
Por. disposición del Sr. Juez Letrado 
del Territorio , Nacional ■ de La Pampa, 
Dr. Ovidio Pracilio, a cargo Juzgado No 2, 
se, cita, llama - emplaza por medio del 
presente y por el término de cinco días 
a don BAUTISTA MAUCC1, o al que se 
considere propietario o poseedor del in- 
mueble-Leguas c. y d. ^5.000 Has.), ubi- 
cado en el lote oficial 10, fracción G.~, 
sección XXIII, de La Pampa, registrado 
bajo partida Nros. 533.363, años 1938, 
1939 y 1942; 531.364, años 193S, 1939 y. 
1942, para que dentro N de dicho término 
comparezca a abonar el impuesto y\mui- 
ta correspondiente y a tomar la interven- 
ción que Je corresponde eri-el juicio que 
ante su Juzgado le ha promovido el Fis- 
co Nacional, bajo apercibimiento de sus- 
tanciarse el mismo con el Sr. Defensor 
de Ausentes. Interviene el Cobrador Fis-. 
cal, • Sr. A. Scovenna. — Santa Rosa," 
Marzo 3 de 1950. — Rafael Quintana, 
secretario. 

. e.l5|3-N? 7.168 s|p.p.-v.20|3¡50 
e.21|4-N' 7.168 s¡p.p.-v.20'!4|50 



Año del Libertador General San Martín. 

Por disposición del Sr. - Juez Letrado 
del Territorio Nacional -de La Pampa,' 
Dr. Ovidio Pracilio, a cargo Juzgado No 2, 
se cita, llama y emplaza por medio del 
presente y por el término de, cinco días 
a don ANTONIO TAVELLA, o al que se 
considere propietario o poseedor del in- 
mueble Fracción de campo en la legua 
N? 2, ubicado en el lote oficial 12, frac- 
ción A, sección XXHI, de La Pampa, 
registrado bajo partida fío 531.642, años 
1940 a 1946, para que dentro de dicho 
término comparezca a abonar el impuesto 
y multa correspondiente y a tomar la 
intervención que le corresponde en el 
juicio que ante su Juzgado le ha pro- 
movido el Fisco Nacional, bajo apercibi- 
miento de sustanciarse el mismo con el 
Sr. Defensor de Ausentes. Interviene el 
Cobrador Fiscal Sr. Luis A. Scovenna. — '■ 
Santa Rosa, Marzo 3 de 1950. — Rafael 
Quintana, secretario. 

e.l5|3-No 7.169 s!p.p.-v.20;3:ñ0 
e.21|4-N0 7.169 s|p.p.-v.26|4,50 



Año del Libertador Geaeinl San Martin 

Por disposición del Sr. Juez Letrado 
del Territorio Nacional de La Pampa, 
Dr. Ovidio Pracilio a cargo Juzgado No2 f 
se cita, llama y emplaza por medio del 
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presente y por el término de cinco días 
a' doa JOSÉ GEUNA,' o al que se con- 
sidere propietario o, poseedor del inmue- 
ble Lotes de campo Nros. ly.2, ubicados 
en el lote oficial 12, fracción A., sec- 
ción XXTII, de La Pampa, registrado 
bajo partida Nroa. 531.231, años 1945 a 
1947; 531.641, años 1940 a 1946, para que 
dentro de dicbo término comparezca a 
abonar el impuesto y multa correspon- 



diente y a, .tomar la intervención que 
le corresponde e$ el juicio que ante su 
Juzgado , le, . ha,, promovido el Fisco Na- 
cional,, bajo apercibimiento de sustanciar-' 
se el mismo con. el Sr. Defensor de Au- 
sentes. Interviene el Cobrador Fiscal Sr. 
Luis A. Scovenna. — Santa Sosa, Marzo 
3 de 1950. — Rafael Quintana, secretario. 
e.l5|3-N« 7.170 sip.p.-v.20!3¡50 
e.21|4-N« 7.170 s[p.p.-v.26|4|50 
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tn>icación definitiva de la solicitud de 
' concesión de cantera de piedra caliza, 
en el Departamento Gaimán, Territo- 
rio Nacional del Ohnbut, del señor 
Emilio Blaya Dougnac, Espediente nú- 
mero _125.133|48. 
Ano del Libertador General San Martín 
. Informe N» 217-50. — Buenos Aires, 
89 Marro de 1950. — De conformidad 
con los resultados de la diligencia de 
mensura', la cantera de piedra caliza so- 
licitada en autos por el señor Emilio 
Blaya Dougnac, ha quedado ubieada_ de- 
finitivamente en los planos de Registro 
Gráfico, dentro de loa lotes 7 y 8 de 
la Fracción C, de la Sección Bu, De- 
partamento Gaimán del Territorio Na- 
cional del -Chubut, ■ en la forma • que a 
continuación se describe: Adopta 1» for- 
ma de polígono irregular determinado 
»de la siguiente maneía; partiendo del 
mojón 16 de la mina "Blaya Dougnac" 
Expediente 83.511|40, se medirán suce- 
sivamente 800,18 m. con rumbo Norte 
29 o 59' 60" Oeste; 1.000,16 m. al Sud 
69" 59' 40" Oeste; 199,99 m. al Snd 
30° 00' 40" Este; 499,78 m. al Norte 
59° 58' 40" Este; 600,18 m. al Sud 
29° 59' 50" Este y 500,01 m. al Nor- 
te 60° 00' 20" Este, encerrando entre 
dichos limites una superficie de 50 has. 
00 á, 14 cas. — En consecuencia, aten- 
to a que de la diligencia de mensura 
resulta .. que la precedente descripción 
difiere con los edictos obrantes a fs. 
23, correspondo ordenar nuevas publica- 
- tienes, por tres (3) veces on el térmi- 
no de quince (15) días, fijando un. pla- 
zo de sesenta (60) lías, dentro del cual 
podrán' deducir oposiciones todos.' aque- 
llos que vieran afectados sus derechos. 
Asesoría Técnica. Fdo.: Angá Dominoni. 
Buenos Aires, '3 de abril Je IfcoOI — 
Publíquose on ol Boletín Oficial por tres 
veces 'en el término de •juince días 7 
Fíjese cartel aviso a las puertas de la 
Eirección General (art. 119 conf. 231 
y 233 del Código de Minería), llamando 
por quince días (art. 235 ídem) a quie- 
nes se consideren con derecho a dedu- 
cir oposiciones. Hágase saber, comuni- 
qúese, tómese nota por la Asesoría Téc- 
nica y acredite el "peticionante, eii .el 
término de treinta días, haberse efec- 
tuado la publicación, ordenada, bajo 
apercibimiento de declarar abandonado 
el trámite de autos. Fdo.: Dr. Perfecto 
J. Sánchez. Director General de Indus- 
tria Minera. — "Francisco B. Urtubiy, 
Escribano de Minas Adsto. 

$ 48. — e.26]4-N* 16j09í-v.26 450 
* 48. — e.3[5-N? 16-093-T.3 5 50 
* 18. ^- e.lO¡5-N». 16.093- vJO 5 50 



Solicitud de permiso de 'cateo para sus- 
tancias de la primera y segunda cate- 
goría, con inclusión de las de aprove- 
chamiento común y exclusión de car- 
bón, asraHdtas y demás combustibles 
sólidos en los Departamentos Minas y 
Sorquín, Territorio Nacional del Neu- 
quén, Expediente N» 135.212-49. 
Año del Libertador General San Marti» 
Buenos Aires, enero 11 de 1949. — 
Señor Director Vio Minas, decretaría de 
Industria y Comercio S|D. El <jue suscribe 
José Evasio Delfino, Argentino, casado, 
de 58 años, corredor de eomereio, domi- 
ciliado en esta Capital, ' calle Besares 
2860, Departamento B, al señor Director 
se presenta y expone: Que deseando efee 
tuai exploraciones maneras en busca de 
sustancias de primera y segunda catego 
ría (con exclusión de las sustancias re- 
corvadas por el Estado), pero incluyendo 
las de aprovechamiento común, en terrn- 
nc no alambrado ni cercado v sin cultivar 
ni labrar, cuyo propietaria ' ignora, so- 
licita el' correspondiente nermiso de ca- 
teo en una zona de 1950 hcetáreas, si- 
Uvadas en <á Territorio Nacional del 



euquén, Departamento Minas, sección 
XXXIH de la fracción C, lotes 6 y 7, 
que deberá ubicarse en la siguiente for- 
ma: Rectángulo 6.500 metros en dirección 
Norte-sud por 3.000 metros, de modo que 
su vértice Nor-oeste se encuentra a 1.500 
ctétros al Oeste del esquinero Nor-este 
del lote 7. En los trabajos de explora- 
ción se emplearán 4 obreros, y las herra- 
mientas necesarias. Es Justicia. Fdo.: 
J. E. Delfino. Recibido en mi Oficina 
hoy once de enero de mil novecientos 
cuarenta y nueve, siendo las doce horas 
veintidós minutos. Acompaña duplicado 
que retira en el acto. Conste. Fdo.: Julio 
César Caíaldi. El Escribano de Minas. 
Buenos Aires, marzo 14 de 1950. El~ pre- 
sente expediente se refiere a una solici- 
tud de permiso de cateo para las sus- 
tancias de la primera y segunda catego- 
ría, con inclusión de las de aprovecha- 
miento común y exclusión del carbón, 
asfaltítas y demás combustibles sólidos, 
on los Departamentos Minas y Sorquín 
del Territorio Nacional del Neuqtién, pre- 
sentada por el señor José Evasio Delfino, 
er. terrenos que según consta en autos, 
son de propiedad de los señores Cipria- 
no Hernández Cusió y Juan Bautista La- 
brut, domiciliados en San Antonio de 
Areco, F.C.G.B.M. y de José Caudal y 
Mf ury, León F. Lafoníaine y Pedro An- 
drés' F. Lafontaine, sin domicilio cono- 
cido. La zona solicitada de 1.920 Has, ha 
quedado ubicada en los planos de Re- 
gistro Gráfico, dentro de los lotes 6 y 7 
de la Fracción O, Seceión XXXIII, Depar- 
tamento y Territorio antes mencionados, 
en forma 'de un polígono irregular deter- 
minado entre los siguientes limites: Al 
Norte una -poligonal de tres lados que 
d9 Esté a Oeste se define del. modo si- 
guiente: el primer lado en dirección 
Este-Oeste está' trazado por un pnnto 
A, que es el esquinero Noreste del men- 
cionado lote 7; el segundo lado de rum- 
bo Norte-Sud pasa en su prolongación 
hacia al Norte a 1.40O m. al Este de H' 
desembocadura del Arroyo El Chacay en 
el Arroyo Milla Miehieó y el -tercer lado 
de dirección Este-Oeste pasa en su pro- 
longación hacia al Oeste a 51000 m. al 
Snd de la citada desembocadura; al Este 
y Oeste rectas paralelas de dirección 
Nerte-Sud trazadas respectivamente a 
L£00 m. al Este y al Oeste- del punto 
A, y finalmente al Sud nna recta de di- 
rección Este-Oeste trazada a 6.500 m 
al Sud del citado pnnto A. — Consta en 
autos que se respetarán los dereehos emer- 
gentes da las minas concedidas "María 
Cristina." (Expte. M-306-11); "Reina 
Victoria" (Expte. M-305-11) y "Clara" 
(Expte. 3S2.457-04). — Dentro de la zo- 
na prohibida (B-M. del 31[1|11), no figura 
otro pedimento, de igual naturaleza a 
nombre del interesad». — Reunidos los 
requisitos legales de fondo y forma, co- 
rresponde ordenar el registro y publi- 
C£ clones, de acuerdo a lo prescripta por 
el art. 25 del Código de Minería. — Ase- 
soría -Técnica. — Fdo.: Ángel Dominoni. 

— Buenos Aires, 14 de Marzo de 1950. — 
Regístrese, publíquese en el Boletín Ofi- 
cia] y fíjese cartel aviso a las puertas 
de la Dirección General, de conformidad 
con lo establecido por el' art. 25 del Có- 
digo de Minería. — Comuniqúese, noti- 
fiquese, 1 opónganse los sellos, tómese 
nota por la Asesoría Técnica y resérvese 
en la Escribanía de Micas basta su opor- 
tunidad. — Fdo.: Dr. Perfecto J. Sán- 
chez, Director General de Industria Mi- 
nera. — Buenos Aires, Marzo 24 de 1950. 

— Registrado bajo el N« 4.308, folio 160 
de! Registro de Cáteos y Exploraciones 
del territorio nacional de Ncuquén, a fa- 
vor del señor José Evasio Delfino. Cons- 
te. -Fdo.: Julio César Cataidi. El Escri- 
bano de Minas. — Francisco B. Urtübey, 
Escribano de Minas Adsto. 

$ 310.— e.22J4-N» 15.775-v.4|5|50 
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.Obvas Depositadas' 



Año del Libertador General San Martin 
27 DE MARZO DE 1950 

322.533. — Puede entrar <Pode entrar...). 
Batucada, letra. 2 págs. Autor: Rafael 
M. Milton. Editor: Ediciones Musica- 
les La Canción. Impresor: Impresiones 
Musicales E.M.O.R. 300 ejemplares. 
Buenos Aires, 24¡febrero¡950. 

322.534. — Puede entrar (Pode entrar...). 
Batucada, música. 2 págs. Autor: Ra- 
fael M. Milton. Editor: Ediciones Mu- 
sicales La Canción. Impresor: E.M.O.R. 
¿00 ejemplares. Buenos Aires, 24¡febre- 
ro[950. 

322.541. — Crítica. Periódico. Propieta- 
rio: OADEP (Compañía Argentina' de 
Ediciones y Publicidad) S. A. en for- 
mación. Director: Policarpo Agustín 
Ynrrebaso Viale. ' Buenos Aires, 2 de 
marzo de 1950. 200.000 ejemplares. 

322.542. — Te -juise besar. Guarasón, le- 
tra. 2 págs. Autores: Rieardo fi. Gam- 
boa y Enrique Páez. Editor e impresor: 
Ediciones Publi-Graf. 1.000 ejemplares 
Rosario (Santa Fe), 20Jmarzo¡950. 

322.543. — Te quise besar. Guarasón, mú- 
sica. 2 págs. Autores: Ricardo R. Gam- 
boa y Enrique Páez. Editor e impresor: 
Ediciones Publi-Graf. 1.000 ejemplares. 
Rosario (Santa Fe), 20 de marzo de 
3950. ' ' . . 

322.547. — Diccionario de la República 
Argentina. Histórico, Geográfico, Bio- 
gráfico, Literario. 758 págs. Autor: 
Juan Pinto. Editor: Editorial Mundc 
Atlántico. Buenos Aires, 15 de diciem- 
bre de 1949. 

322.549. — Flora medicinal (De todas las 
regiones del mundo). Contribución a su 
estudio y conocimiento. 348 págs. Au- 
tor: Julio César Bertotto. Editor: Edi- 
torial Larbold. Impresor: .Tall. Gráf. 
Imprenta López. 3.000 ejemplares. Bue- 
nos Aires, '20|marzo[949 . 

322.550. — Novia ausente. Vals, música. 
2 págs. Autor: Eugenio Purita. Editor 
e impresor: N. Reymondez Arias. 1.000 
ejemplares. Buenos Aires, '23[marzo| 
950. 

322.551. — Novia ausente. Vals, letra. 2 
págs. Autor: N. Reymondez Arias. 
Editor e impresor: N. Reymondez 
Arias, 1.000 ejemplares. Buenos Aires, 
23¡marzo|950. 

322.561. — Boletín Informativo 17 de 
Octubre. Periódico. Propietario: Agro- 
gaduría Obrera de la Embajada Argen- 
tina. Director: Roberto Gasparini. Lon- 
dres, octubre, noviembre, diciembre|949. 
Enero, febí ero[950. ' 5.500 ejemplares. 

322.562, -1 Te quiero ver mascante. Tan- 
go canción, música. 2 págs. Autorcc: 
César Tomás Ferrer y José Luis Anas- 
tasio. 500 ejemplares. Buenos Aires, 
ll|enero¡950. 

322.564. — Se que eres buena. Tango can- 
ción, letra. 2 págs. Autor: Francisco 
Ramundo. Editor: El Autor. Impresor: 
A. Boccazzi. 500 ejemplares. Buenos 
Aires,. 28|febrero¡950. . 

322,565. — Mutua litertad. Tango can- 
ción, letra. 2 págs. Autor: Francí«co 
Ramundo. Editor: El Autor. Impresor: 
A. Boccazzi. 500 ejemplares. Buenos 
Aires, 28|febrero¡950. 

322.567. — Romances Humildes. Poesías. 
42 págs. Autor: Jorge Minas. Editor: 
El Autor. Impresor: Rnsso -*¡ Blanco. 
400 ejemplares. Buenos Aires, 27|marzol 
950. 

e.l5|4.-Nt 1.771.-v.2C|4|50 
■ 

Año del Libertador General San Martin 
28 DK MARZO DE 1950 

322.593. — Eece homo. Arte y artistas 
el caso WSgner Nietzsche contra 
Wágner. (Obras completas <le Federico 
Nietzsche). Tomo XL 332 págs. Autor: 
Federico Nietzsche. Traducción, intro- 

' duceión y, notas: Eduardo Ovejero y 
MaUíy. Editor: M. Aguilar. Impresor: 
Imprenta López. 2.500 ejemplares. Bue- 
nos Aires, marzo de .1950. 

¿22.595. — ' Sin luz ni amor. Tango, 
Letra. 2 págs. Autores: Antonio Sa- 
lera y Alejandro Dimitri. fciditor: Los 
Autores. Impresor: A. Boccazzi. 1.000 
ejemplares. Buenos Aires, 28 de marzo 
de 1950. »' 

S22.596. — Sin luz ni amor. Tango. Mú- 
sica. 2 págs. Autores: Antonio Salera 
y Alejandro Dimitri. Editor: Los Auto- 
res. Impresor: A. Boccazzi. 1.000 ejem. 
Buenos Aires, 23 de marzo de 1950. 

322.600. — Teoría "matemática del seguro 



de invalidez. 48 págs. Autor: Dr. G. 
Schaertlia. Traducción: Luis Francisco 
Calle y Nicolás O. K. Solberg. Editor: 
Ministerio de Hacienda, " Superintenden- 
cia de Seguros de la Nación. Impresor: 
Superintendencia de Seguros de la Na- 
ción. 240 ejemplares. Buenos Aires, 
28 da. marzo de 1950. 

322.605. — El Amigo del Hogar. Perió- 
dico. Propietario y Director: Pbro.. Jo- 
sé Ochoa. General Pico (La Pampa), 9 
de marzo de 1950. 300 ejemplares. , 

322.606. — Luz y Fuerza. Periódico. 
Propietario: Sociedad. Cooperativa', de 
Luz, Fuerza Eléctrica y Anexos Li- 
mitada. Director: José Fernández de 
la Vega. Lanús (Prov. de Buenos Aires), 
oetubre y noviembre de 394$. 5.000 ej. 

322.607. — El Faro. Periódico. Propie- 
tario: Parroquia de Berazategui. Direc 
tor: Octavio Píccinini. Berazategui, 5 de 
marzo de 1950. -350 ejemplares. 

:¡22.613. — La simulación en la lucha 
por la vida. 200 págs. Aujor: J"osé In- 

' genieros. Notas: Aníbal Posee. Editor: 
Ramón J. Roggero & Cía. Impresor: 
Talleres Gráficos Saavedra. 5.000 ejem-. 
piares. Buenos Aires,' 25 de enero 
de 1950. 

322.614. — El hombre mediocre. 250 págs. 
Autor: José ingenieros. Editor: Ramón 
J. Roggero & Cía. Impresor: Tall. Gráf- 
Saavedra. 10.000 ejemplares. Buenos 
Aires, 20 de febrero de. 1950. 

322. 015. — Simulación de la locura. 320- 
págs. Autor: José . Ingenieros. . Texto 
ordenado por: Aníbal Ponte. Editor: 
Ramón J. Roggero & Cía. Editores; Im- 
presor: Tall. Graf. Saavedra. 3.000 ej. 
Buenos Aires, 20 de diciembre -de 1949. 

322.618. — El Transporte. Periódico. 
Propietarios: Romeo y Guillermp J. 
Sicilia Díaz. Director: Romeo Sicilia 
Díaz. Buenos Aires, 17 de marzo de 
1950. 3.000 ejemplares! 

'322.619. — Amablemente. Choro, Música. 
2 págs. Autor: Ramón Del Rey. Editor: 
Editorial ' Musical Mickey. Impresor": 
Imprenta Belgrano. 1.000 ejemplares.- 
Rosario, 10 de enero, de 1950. 

322.621.' — La concesión del Puerto de 
Rosario y los honorarios por consulta 
jnridica. *223 págs. Autor: Enrique C, 
Corbellini. Editor: El Autor. Impre- 
sor: Tall. Gráf. Lucania. 500 ejemp. 
15 de marzo de 1950. 

322.622. — Educación Cristiana. cPerió- 
dico. Propietario: Consejo Metodista de 
Educación Cristiana. Director- Ana M. 
Cepollina. Buenos Aires, enero-marzo 
de 1950. 1.300 ejemplares. 

322.634 -Vamos Andando. Periódico. 
Propietarios: Victoriano A. Roberts, 
Pedro O. Salinas. Director: Victoriano 
A. Roberts. Valentín Ahsina (Prov. de 
Buenos Aires), 6 de marzo de 1950. 
500 ejemplares. - .'• 

32C.637. — Plenitud. Periódico. Propie- 
tario: 331 Pueblo, Bonanino A. Cía. Di- 
rector: Julián Roberto Bouaniuo. Bue- 
nos Aires, marzo de 1950. 15.000 ejemp. 

322.638. — Mujercitas. Novela.272 págs. 
Autor: Louisa May Alcott. Super- 
visión: Alberto Giordano. Dibujos: R. 
Stevano. Editor: Biblioteca Nueva, 11. 
Alfredo Ángulo. Impresor: Tal!. Gráf. 
Descartes. 5.000 ejemplares. Buenos 
Aires, 10 de mayo de 1949. 

322.639. — v Hacia un matrimonio* per- 
fecto. La mujer y el hombre. El amor, 
Noviazgo * y matrimonio, Los hijos. 
240 págs. Autor: John ilópkinson. Edi- 
tor: Biblioteca Nueva, M. Alfredo Án- 
gulo. Impresor: Macagno Latida & Cía. 
10.000 ejemplares. Buenos Aires, 30 de 
septiembre de 1949. 

322.646. — Anécdotas Sanmartinianas. 
Rasgos, perfiles, genialidades. 225 págs. 

\ Autor: Horacio Canetti. Editor e im- 
presor: Editorial La Ilustración. 5.0'.>ü 
ejemplares. Buenos Aires, febrero de - 
1950. 

322.649. — Añorando. Bolero-beguine, Mú- 
sica. 2 págs. Autores: Sebastián Bis- 
quert y J"orge Fraga. Editor: Publica- 
ciones Musicales Tempo. Impresor: 
Arauco. 250 ejemplares. Butr.os Aires. 
30 de diciembre A¿ 1949. 

322.650. — Añorando. Bolero-beguine, 
Letra. 2 págs. Autores: Sebastián Bis- 
quert y Jorge Fraga. Editor: Publica- 
ciones Musicales Tempo. Impresor: 
Araueo. 250 ejemplares. Buenos Aires, 
30 de diciembre de 1949. 

322.651. ' — Aire de gato. (Extraído de 
la película " Almafuerte"). Música. 
6 págs. Autor: A. Gutiérrez del Barrio. 
Editor e impresor: J. Feliú e' hijos. 
300 ejemplares. Buenos Aires, 26 de 
marzo de 1950. 
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322.652. — Camafeo artístico en forma 
de llave. 1 dibi'jo' en tinta china. 

. 'Autcr: Alfredo Corage. Editor:' Poli- 
ciano Marquida. Buenos Aires,' 10 de 
marzo de 1050.,' 

322.653. — Argentina. Zamba, Música. 
2 págs. Autores: Vicente .ne Paúl y 
Víctor San Martín, Contreras. EditoY 
e impresor: Editorial Musical y Co- 
mercial (E.M.Y.C). 300 ejemplares. 
Buenos Aires, 15 do marzo de 1D50 

322.654. — Argentina. Zamba, Letra. 2 
págs. Autor: Victoriano Contreraa. 
editor e impresor: E. M. Y. C. 300 
ejemplares. /Buenos Aires, 15 marzo 
.1950. 

322.655. — Caballeros del fuego. Gato, 
Letra. 2 págs. Autor: Victoriano Con- 
treras. Editor e impresor: E.jS.Y.C. 
300 ejemplares. Buenos Aires, 15 de 
marzo de 1950. 

322.656. —. Caballeros del fuego. Gato 1 
Música: 2 págs. , Autores: Vicente de 
Paúl y Víctor San Martín Contreías. 
editor e" impresor: E.M.Y.O. 300 ej. 
Buenos Aires, 15 de marzo de 1950. 

522.663. — y sin embargo es así. Mi- 
longa, Letra 2 págs. Autor: Boldán 
Math?u. Editor: El Autor. Impresor: 
A. Boccazzi. 500 ejemplares. Buenos 
Aires, 16 de marzo de 1950. 

322.664. — Te quiero ver mascarita. 
Tango ^canciónj Letra. 2 págs. Autor: 
Francisco Lamo. Editor: Editorial 
Noila. Impri.-sor: Editorial Noila. 500 
ejemplares. 'uo.ios Aires, '. 1 do "ñero 
de 1950. 

322i'667. — Farges Mij Nischt .(No me 
/ olvides). Poesías para niños. 128 págs. 

Autor: ÍJelik Mazur. Editor: El Autor. 

Impresor: • Enrique Sinay. 1.200 ejemp. 

Buenos Aires, 24 de marzo de 1950. 
£22.068. — Pasión y rebelión de Job. 
»■■ 176 págs. Autor: José Lozano Muñoz. 

Editor: El Ateneo. Impresor: Tall. 
-Qráf. Semca. 500 ejemplares. Buenos 

Aires, 28 de febrero de 1950. 
322.669. — Del silencio' balbuciente. 

87 págs. Autor: Juan Luis Baqueiro. 

Editor: El Autor. Impresor: Feldman 

6 Varas. 500 ejemplares. Buenos Aires, 
marzo de 1950. 

322.588. — Intervalo. Periódico. Propie- 
tario: Columba Hermanos (José Ramón 

7 Claudio Antonio Columba),' Director: 
José Ramón Columba. Buenos Aires, 
24 de marzo de 1950. 251.470.- ejemp. 

322.590. •— Tus violetas. Zamba, Letra. 

2' págs. Autor: ,J"osé. Vidal. Editor: El 

Autor. Impresor: A. Boccazzi. 500 ej. 

Buenos Aires, 1» de febrero de 1950 

e.l8]4-N» 1.813-v.28|4|50 



Año del Libertador General San Martín 
29 DE MARZO DE 1950 
_, 322.694. — Vicente López. Periódico. 
Propietario: Centro Comercial de Vi- 
cente López. Director: Juan Complano. 
Vicente López (Prov, de Bs. Aires) 
enero de 1950! 1.250 ejemplares. ■ 
822.696. — Mi Martita. Vals, Letra 
• 2 págs. Autor: Francisco Natalio. Edi- 
tor; Editorial Romano. Impresor:' Ro- 
dríguez" Hnos. 250. ejemplares. Rosa- 
^. rio (Santa Fe), 1» de rr^arzo de 1950. 
/ 322.697. — Mi Martita. Vals, Música. 
2 págs. Autor: Francisco Natalio. Edi- 
tor; Editorial Romano, impresor; Ro- 
dríguez Hnos. 250 ejemplares Rosario 
<Santa Fe). 1» de marzo de 1950. ' 
322.698. — Punto fuerte. Tango mi- 
longa. Música. 2 págs. Autores: Luis 
Chera y Ángel Bellia. Edlto'r: Edito- 
rial Romano, impresor; Rodríguez 
Hnos. 250 ejemplares. Rosario (Santa 
Fe), l? de marzo de 1950. 
. 822.699. — Treg claveles y Una rosa. 
Fox-trot, Música. 2 págs. Autor: Fran- 
cisco Plano. Editor: Editorial Romano. 
Impresor:, Rodríguez Hnos: 250 ejemp. 
Rosario (Santa Fe), 15 de" febrero 
de 1950. 

822.700. — pido lá palabra. Chámame, 
Letra. 2 págs. Autor: Francisco Plano. 
Editor: Editorial Romano. impresor- 
Rodríguez Hnos. 250 ejemplares. Ro- 
sario (Sta. Fe), 16 de febrero de 1950. 

322.701. — Pido la palabra. Chámame, 
Música. 2 págs. Autor: Francisco Pla- 
no. Editor: Editorial Romano. Impre- 
sor: Rodríguez Hnos. 250 ejemplares. 
Rosario (Santa Fe), 15 de febrero de 
1950. v 

822.706. — Más triste mi corazón. VI- 
'dala. Letra. (Del 9» Álbum de Mú- 
sica Nativa Argentina). 2 págs. Autor: 
Andrés ' Chazarreta. Editor: Ricordi 
Americana. Impresor; R. De Stefano 
& Cía. 1.000 ejemplares. Buenos Aires. 
23 de enero de 1950. 

822.707. — Una niña me dio un beso. 
Zamba, Letra. 2 Págs. .(Del 9' Álbum 
de Música Nacional Argentina). 
•Autor- Andrea A. Chazarreta. Editor: 



Ricordi Americana, impresor; De Ste- 
fano & Cifii 1.000 ejemplares. Buenos 
Aires, 23 de eneró de 1950. 
3221708.' — Pidan Albricias. Vidala, /Le- 
tra. (Del 9» Álbum de Música Nativa 
Argentina). Autor; Andrés A. Chaza- 
rreta. Editof; Ricordi Americlna. im- 
presor; R. De Stéfnno & Cía. 1.000 ej. 
Buenos Aires, 23 de eneró de 1950. 

322.709. — Cuando yo me muera. Gato. 
-Letra. (Del 9» Álbum de Música Na- 
tiva). 2 Págs. Autor; Andrés A. CÍla- 
zarreta. Editor: Ricordi Americana. 

■ impresor: R. De Stéfano & Cia. 1.000 
ejemplares. Buenos Aires, 23 de enero 
de 1950. . 

322.710. — Mi Hnda santiagueñita. 
Zamha, Letra. (Del 9» Álbum de Mú- 
sica Nativa Argentina). 2 págs. Autor: 
Andrés A. Chazarreta. Editor: Ricordi 
Americana. Impresor: R. De Stéfano 
& Cía. 1.000 ejemplares. Buenos Aires, 
23 de enero de 1950. 

322.711. —Yerba buena. Chacarera, Le- 
tra. Del 9»,' Álbum de Música Nativa 
Argentina). 2 págs. Autor; Andrés A. 
Chazarreta. Editor: Ricordi . Ameri- 
cana. Impresor; Tí. De Stéfano & C¡a. 
1.000 ejemplares. Buenos Aires, 23 de 
enero de 1950. 

322.715. — Demasiado maravillosa como 
para decirlo. (Too marvellous for 
■words). Fox-trot con canto. Faz A. 
Autor letra y música: Mercer-Whiting. 
Faz B. Tristezas de Limehouse, (Li- 
mehouse blues). Autor Música: Fur- 
ber.Braham. Intérprete: Chu Berry y 
su Orquesta. Disco Odeón No 295.265. 
2.500 ejemplares. Buenos Aires, 1' de 
marzo de 1950. 

322.716. — Apanhei - te Cavaquinho. 
' Zamba, Faz A. Autor música: Naza- 

reth. Faz B. Zamba Sud. Zamba. Autor 
música: Torch. Interprete; Ivor Mo- 
retón y Dave Kaye - Dúo de planos 
• con acómp. rítmicos. Discos Odeón 
N* 295.266. 4.000 ejemplares. Buenos 
Aires, 1» de marzo de 1950. 

322.717. — Estas cosas tontas. (These 
foolish things). Fox-trot. Faz A. 
Autor música: Marvelli - Ferackéy. 
Faz B. Encontré un nuevo amor (I've 
found a. new baby). Fox-trot. Autor 
música: Williams - Palmer. Intérprete: 

. Sexteto Benny Goodman. Disco odeón 
N» 291.763. 6.400 ejemplares. Buenos 
Aires. 1» de mar z p de 1950. 

322.718. — Gracias. (Thanks). Fox-trot. 
Faz A. Autor letra y música: Johnston 
- Coslow. Faz B. El día que 'legaste. 
(The day.you carne slong). Fox-trot. 
Autor letra y música: Johnston - 

. Coslow. intérprete: Bing Crosby con 
■ "acomp. de" Orquesta. Disco odeón nú- 
mero 291.907. 4.600 ejemplares. Bue- 
nos Aires, 1» de marzo de 1950. 

322.719. — Rumba tambah. Rumba. 
Faz A. Autor música: Hernández. 
Faz B. Quinbam - ba. Rumba. Autor 
música: Hernández - Arr„Orefiche. in- 
térprete; Lecuona Cuban Boys.- Disco 

. Odeón N» 291.764. 9.800. . ejemplares. 
Buenos Aires, V de marzo de 1950. 

322.720. — Destino. (Des'iny). Vals. 
Faz A. Autor música; Baynes. Faz B.' 
Aclamaciones. "Vals.- Autor música: 
Waldteufel. intérprete; Albert Sandler 
y su Orquesta.- Disco Odeón núme- 
ro 291.765. 6.600 ejemplares. Buenos 
Aires, 1» de marzo de ,1950. 

322.721. — Añorando. Bolero. Faz A. 
Autor letra y música: *Valdés Leal. 
Faz B. Me dices que te. vas. Bolero. 
Autor letra. y música Sancristóbal - 
Prado. Intérprete: Bobby- Capo con 
acomp. de Orquesta. D'sco odeón nú- 
mero 286.879. 2.300 ejempUres. Bue- 
nos Aires, 1» de marzo de 1950. 

322.722. — El cacique. Fantasía. Faz A. 
Autor música: Snyder. Faz b. Dar- 
danella. Fantasía. Autor música: Ber- 
nard - Black.' Arr. : Gould.' Intérprete: 
Morton Gould y su Orquesta. D^sco 
Odeón N»' 292.607. 6.800 ejemplares. 
Buenos Aires, 1» marzo de 1950. 

322.723. — Porqué me .hace sufrir. Can- 
ción (1» parte). Faz A. Autor letra v 
música: Anónimo. Faz B. Porqué me 
hace sufrir Canción (2da. parte). Au- 
tor letra y música: Anónimo. Intér- 
prete: Om Kalsoum. Disco Odeón 

-195.159. 2.000 ejemplares. Buenos Ai- 
res, 1? de marzo de 1950. 

322.724. — El estudiante mendigo. (Der 
Bettelstudent). potpourri (1? parte). 
Faz A. Autor música: MiHScker. 
Faz b; El estudiante mendigo. (Der 
Btetelsíudent). Potpourri (2 a parte), 
Autor música: MWacker. Intérprete; 
Leopoldo Bonome y su Orquesta. Dis- 



co Odeón N» E 118.. 2.500 ejemplares. 
Buenos Aires, 1» de febrero de 1950'. 

322.728, — Alerta, periódico. Propieta- 
rio y Director: José Basilio Cornello 
Saavedra. Buenos Aires, ' febr'ero de 

' Í950. 1.000 a 1.500 ejemplares 1 . 

322.727. — Nuncl. Vals, Música. 2 págs. 

• Autor; José Rlzzo. Editor; El Autor. 
Impresor;, A.' Boccazzi. 2.000 ejemp. 
Buenos Aires. 16 ^e marzo de 1950. 

322.730. — Sangre despierta. Poemas. 
74 págs.' Autor; Antonio Muñoz Ra- 
mos. Editor- El Autor; Impresor: Tall. 
Gráf, ~3\xltp Kaufman. 1.000 ejemp. 

-Buenos l Aires, 30 de noviembre de 
"1949. 

322.731. — Naturismo y cultura física. 
150 págs.' Autor: José Nlgro Basciano. 
Editor: El Autor. Impresor: Tall. Gráf- 
Dordoni Hnos. 2.000 ejemplares. Bue- 
nos Aires, 16 de marzo de 195T). V 

322.742. — , Boletín de la Sociedad Ar- 
gentina de Horticultura. Periódico. 
Propietario: , Sociedad Argentina de 
Horticultura. Directora: Ada 'I. Pas- 
tore. Buenos Aires, marzo-abril de 
1950. 1.400 ejemplares. 

322.768. — Argentores. Periódico. Pro- 
pietario: Sociedad General de Autores 
de la Argentina. Director: Arsenio 
'Mármol. Buenos Aires, enero-febrero- 
marzo de 1949. 2.000 ejemplares.' 

322.772. — Sin ti... nada soy. Bolero, 
•Letra. 2 págs. Autor; José Ortega. 

Editor: Editorial Lagos. Impresor: 
'Arauco. 250 ejemplares. Buenos Aires. 
'2 de enero dé 19 50. 

322.773. — Sin ti... nada say. Bolero, 
' Música. 2 págs. Autor: Armando Giart- 

nelli Editor: Editorial Lagos. Impre- 
sor: Arauco. . 250 ejemplares. Buenos 
Aires. 2 de enero de 1950. 

322.774. — La canción del carretero. 
Canción, Letra. 2 págs. Autor: Luis 
Aguirre Pinto. Editor: Editorial- La- 
gos. Impresor: Arauco. 250 ejemp. 
Buenos Aires, 30 de noviembre de 
1949. .-'..' 

322.775. — La canción del carretero. 
Canción, Música. 2 págs. Autor: Luis 
Aguirre Pinto. Editor: Editorial La- 
gos. Impresor; Arauco. 250 ejempla- 
res. Buenos Aires.' 30 de noviembre 
de 19-49. 

322.776. — El optimista. Fox-trot, Mú- 
sica. 2 págs. Autor: Ninah S. R. Papa 
Manzi y Lalo Maura. Editor:' Edito- 
rial Lagos. Impresor: Arauco. 250 ej. 
Buenos Aires, 28 de octubre de 1949. 

322.777. — —El optimista. Fox-trot, Le- 
tra. 2 págs. Autores: Ninah S. R. Papa 
Manzi y Lalo Maura. -Editor: Edito- 
rial Lagos. Impresor: Arauco. 250 ej. 

. Buenos Aires. 28 dé octubre de 1949. 

322.778. — A la misma hora. Bolero, 
Letra. 2 págs. Autor; Ferradas Cam- 
pos. Editor: Editorial Lagos. Impre- 
sor: Arauco. 250 ejemplares. Buenos 
Vires. 2 de ñero de 1950. 

322.779. — A la misma hora. Bolero, 
Música. 2 págs. Autor: José Tinelli. 

. Editor: Editorial Lagos. Impresor: 
Arauco. 250 ejemplares. Buenos Aires, 
2 d e enero de 1950. ' 
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322.814. — Collection D'Hiver N? 21. 

36 págs. Revista de modas femeninas. 

Autor: Anónimo. Editor: Edition Bo- 

ger. Impresor: Establee. Gráf. Platt S. 

A. 45.000 ejemplares.- Buenos Aires, 

marzo de 1950. 

322.816. — Elegances N« 42. — 36 págs. 
Revista de modas femeninas: Autor: 

" Anónimo. Editor: Edition Roger. Im- 
presor: Establee. Gráf. Plott S: A. 
55.000 ejemplares. Buenos Aires, marzo 
de 1950. ■" 

323.817. — Chic N» 26. 40 págs. Revista 
de modos femeninas. Autor: Anónimo. 
Editor: Edition Roger. Impresor: Es- 
tablecimientos Gráf. Platt S. A. 70.000 
ejemplares. Buenos Aires, * marzo do 
1950. 

322.819. — Opus. Periódico. Propietario 
y Director: José Armagno, Cosentino. 
Buenos Aires, septiembre-octubre de 
1949. 10.500 ejemplares. 

322.821. > — Gramática Latina, Volumen 
n, Analogía Et ■ Exercitia. Curso bási- 
co. 106 págs. Autor: Valentinus Schener- 
mann. Editor : Escuela Tipográfica del 
Colegio Salesiano. "Tulio García Fer- 
nández". Impresor: Escuela Tipográ- 
fica del Colegio Salesiano Tulio García 
Fernández. 100 ejemplares. Tucumán 
(Prov. de Buenos Aires), 25 de fe- 
brero de 1950. < 



322.823. — Catálogo General «• Mate- - 
ríales. Clasificación N» 57. Herramíeri-' 
tas Comunes de Mano. 61 págs. Átít'ór: 
¿Anónimo. Editor e impresor: Yacimiea'-' 
tns Petrolíferos Fiscales. 500 ejem'pla- 1 
res. Buenos Aires, 17 de mayo de 1948. 

022.824. — Catálogo General de Materia- 
les. Clasificación N» 71. Maderas. 37 
págs. Autor: Anónimo. Editor o im- 
presor: Yacimientos Petrolíferos Fisca- 
les. 000 ejemp!ares. Buenos Aires, fe-' 
brero de 1949. 

322.825. — Catálogo General de Materia-' 
les. Clasificación N» 59. Aparejos y 
Gatos. 21 págí. Autor: Anónimo. Editor , 
e impresor: Yacimientos Petrolíferos 
Fiscales. 800 ejemplares. Buenos Aires, 
agosto dé 1949. 

322.820. — Catálogo General de Materia 
les. Clasificación N« 56. Herramientas 
Para Talleres y Oficios. 07 págs. Autor: 
Anónimo. Editor e impresor: Yacimien- 
tos Petrolíferos Fiscales. 800 ejempla- 
res. Buenos Aires, junio de 1949. 

322.827. -r Catálogo General de Materia- 
les.' Clasificación N» 33. Hierros y, > 
Acetos. 59 págs. AutoT: Anónimo. Edi- 
tor e impresor: Yacimientos Petrolí- 

, feros Fiscales. 600 ejemplares. Bueuos 
. Aires, febrero de 1950. 

322.828. — Catálogo General de Materia- 
' les. Clasificación N? 34. Bulonerias y 

Afines. 103 págs. Autor; Anónimo^ 
Editor e' impresor: Yacimientos Petro-. 
líferos Fiscales. S00 ejemplares: - Bue- 
nos Aires, agosto de 1949. . 

322.829. _ El Rivadavia. Periódico. Pro- 
pietario y Director: Soil Brohman. • 
Comodoro Rivadavia, 27 de marzo de 
1950. 4.000 ejemplares. 

322.833. — Cuestiones de Hacienda Pú- ' 
■blica. 115 págs. Autor: Anónimo. Edi- 
tor e impresor: Instituto de Finanzas, 
Universidad "Nacional do Tucumán. sou 
ejemplares. Tucumán, 9 de diciembre - 
de 1949. ' ' - 

322.834. — Las Primeras Elecciones en 
el Partido de Saladillo. 2S págs. Autor: 
Orlando Sanguinetti. Editor: El Autor* 
Impresor: Imprenta Saladillo. 300 ejem- 
plares. Saladillo (Prov. de Buenos 
Aires), 24 de diciembre de 1949. 

522.835. — La instalación Local del Co- 
legio de Hermanas del Niño Jesús, i* ' 
págs. Autor: Orlando Sanguinetti. Edil 
tor: El Autor. Impresor: Imprenta Sa- 
ladillo .(Prov. de Buenos Aires), 29 de 
diciembre de 1949. 

322.837. — Muertos Que Resucitan. 64 
págs. Autor: John Traben. Editor « ' 
impresor: Editorial Tor. 10.000 ejem- 
plares. Buenos Aires, 14 de febrero 
de 1950. 

322.838. — Dos Patillas y un' Paraguas, 
64 págs. Autor: John Traben. Editor 
e impresor! Editorial Tor. 10.000 ejem-* 
piares. Buenos Aires, 3 de enero "d« 
1950. 

322.839. — Elena La Domadora. 64 págs. 
Autor: John Traben. Editor e impre- 
sor: Editorial Tor. 10.000 ejemplares. 
Buenos Aires, ■ 14 de marzo de 1950. 

322.840. — Sangre en la Niebla. 64 pígs. 
Autor: John Traben. Editor e impre-i 
sor: Editerial Tor. .10.000 ejemplares 
Buenos Aires, 28 de marzo de 1950: 

322.841. — El Sello de los Dunmore. 64 ' 
págs. Autor: John Traben. Editor e 
impresor: Editorial Tor. 10.000 ejomplai 
tos. Buenos Aires, 28 de febrero de 
1950. 

322.842. — Pasión Justiciera. 96 págs. 
Autor: Alfonso Quintana. Editor e im- 
presor: Editorial Tor. 10.000 ejempla- 
res. Buenos Aires, 14 de febrero de 
1950. 

322.843. — Cadena Florida. ' 96 págs. 
Autor: Alfonso Quintana. Editor e 
impresor; Editorial Tor. 10.000 ejem- 
plares. Buenos Aires, 28 de febrero 
de 1950. 

322.851. — Agüita Mendocina. Zambi, 
Música. 2 págs.' Autor: Elida Cobos 
do Aguirre. Editor: El Autor. Impresor: 
Julio Korn. 500 ejemplares. Mendoza, 
10 de diciembre de 1949. 

322.852. — Agüita Mendocina. Zamba, 
Letra. 2 págs. Autor: Adela Menúes 
de Rearte. ^Editor: El Autor. Impre- 
sor:^ Edit. Julio Korn. 500 ejempíares. 
Mendoza, 10 de diciembre de 1949. 

322.854. — Peligro en los Trigales. 96 
págs. Autor: Charles ' Stoddard. Tra- 
ducción: Néstor Morales. Editor e im- 
presor: Editorial Tor. 15.000 ejempla- 
res. Buenos Aires, 21 de marzo do 
1950. 

32: > .S55. — El Rancho del Pino Solitario. 
96 págs. Autor; Eynn Westland. Trá- 
ducción: Aníbal Leal. Editor e-.impre- 
serr: Editorial Tor! 15.000 ejempíares. 
Buenos Aires, 3 de febrero de 1950. 
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£22.857. — La Marca de la Herraduia.' 
^ » págs. «tutor: Weston Clay. Traduc- 
ía «ion: Néstor Mjralea. Editor e impre- 
sor: Editorial Tor. 15.000 ejemplares. 
" Buenos Aires, 21 de febrero de 1950. 
922.S5S. — La Estancia de la "S" Lar- 
ga. 90 págs.' Autor: Lee Floren. Tra- 
iaeeíón: Néstor Morales. Editor e im- 
presor: Editorial Tor. 15.000 ejempla- 
res. Buenos Aires, l 7 de febrero de 
1950. 
ÍÍS.S59. — La Maldición de la Pista. 90 
pajes. Autor: John Hnnter. Traducción: 
liaría L. Martínez. Editor e imptesor: 
Editorial Tor. 10.000 ejemplares. Buer 
nos Aires, 7 de marzo de 1950. 
8*8.860. — El Jugador Perseguido. 96 
págs. Autor: MartÍD Frazer. Traduc- 
ción: María L. "Martínez. Editor e im- 
presor: Editorial Tor. 10.000 ejemplares. 
Buenos Aires, 24 de enero d,e 1950. 
482.861. — El Caso de la Mina Bobada. 
96 págs. ' Autor: ' Rex Hardinge. Tra- 
áuoeión: M-iría L. Martínez. Editor e 
impresor: Editorial Tor. 10.000 ejem-' 
piares. Buenos Aires, 2 de febrero de 
1950. 
MC.S62. — El- Botín de "Pakistán. 96 
págs. Autor: Antoihy Parsons; Traduc- 
ción Aníbal Leal. Editor e impresor: 
Editorial Tor. 10.000 ejemplares. Bue- 
nos Aires, 7 de febrero de 1950. 
889.872. — Añorando. Bolerp-beguine, Le- 
tra. 2 págs. Autores: Sebastián Bis- 
(¡uert y Jorge Fraga. Editor: ' Publica- 
ciones Musicales Tempo. Impresor: 
Publicaciones Mnsicales Tempo. 500 
ejemplares. Buenos Aires, 30 de di- 
ciembre de 19-19. 
322.874. — La Vida. Periódico. Propie- 
tario: Padres Basilianos. Director; R. 
P. Vladimiro Kovalyk. Apóstoles-Mi- 
siones, 30 de marzo de 1950. 800_ ejem- 
plares. * 
JS2.875. — La Luna y El Sol. Bolero- 
Son, música. 2 págs. Autor: L;bby 
Terre y Mannel C. Flores. Editor: .Edi- 
ciones Musicales Seleet. Impresor: Mi- 
guel Galindo. 500 ejemplares. Buenos 
Aires, 7 de febrero de 1950. 
• 822.876. — Orlando Goñi. (Orlando Gogni). 
Tango milonga, Música. 2 pág3. Autor: 
Alfredo Oobbi. Editor: Ediciones Mu- 
Ácales Seleet. Impresor: Miguel & Ga- 
lindo. 500 ejemplares. Buenos Aires, 26 
d» diciembre de 1949. 
R2.877. — Poemas de los Predios Sola- 
riegos. 76 págs. Autor: Calixto Núñez. 
Editor: El Autor. Impresor: Tall. Gráf. 
Crismo. 350 ejemplares. Buenos Aires, 
8 de octubre' de 1949. 
¿22.833. — SOPCPYA. (S. O. P. C. P. Y. 
A.). Periódico. Propietario: Héctor Vá- 
rela. Director: TJmilde Sofía. Buenos 
Airea, agosto de 1949. 4.000 ejemplares. 
e.21|4-N» 1.888- v.315|50. 
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332.926. — Agonía. Bolero. Faz A. Autor 
letra y música: Francisco Flores. Faz 

— B. Scerte Loca Vals. Autor letra y 
móiica: Agustín Lara. Intérprete: Fer-' 
n»nrío Torres con Claudio Forbac y su 
Orquesta. Disco Odeón Ñ» 32.021. 6.500 
ejemplares. Buenos Aires, 1» de marzo 
de 1950. , ' 

822.927. — El Ecuador. Danza. Faz A. 
Autor letra y música: Juan Andrés 
Tbrez. Faz B. fíatita Linda. Cueca. 

- Autor letra y música: Tulio Di Nasso. 
Intérprete: Los Trovadores de Cuyo, 
eanto feon acomp. de guitarras. Dir. 
Hilario Cuadros. Disco Odeón N» 21.168. 
3.500 ejemplares. Buenos Aires, 1» de 
marzo de 1950. 

822.928. — Testainento.de Arrabal. Tan- 
go con canto. Faz A. Autor letra: 
Raúl M. Hormaza. Música: Osear Cas- 
tagniaro. Faz B. Catuzo. Tango. Autor: 
música: Osvaldo Ruggiero. Intérprete: 
Osvaldo Pugliese y su Orquesta Típica. 
Disco Odeón N« 30.608. 16.000 ejem- 
plares. Buenos Aires,' 1» de marzo de 
1950. 

322.929. — Coplas y Toros. Pasodoble 
coa canto. Faz A. Autor letra : Narciso 
Boixader, Ángel Zapata. Música: Emilio 
de Torre. Faz B. El Cumbanchero. 
Guaracha con canto. Autor letra y mú- 
sica: Bafael Hernández. Intérprete: 
Carlos de Palma y su Orquesta Carac- 
terística. Disco Odeón X» 2.433. 7.000 
ejemplares. Buenos Aires, 1« de marzo 
de 1950. 

322.930. — Torito Bravo. Pasodobie. Fai, 
A. Autor letra: Remigio Montero. Mú- 
siea: Romón Zarzoso. Faz B. Oye mi 
Voz. Colombiana. Autor letra: Gerardo 
González. Música: Ramón Zarzoso. In- 
térprete: Lolita Torres con Orquesta 
Ramón Zarzoso. Disco Odeón N» 32.386. 



4.500 ejemplares. Buenos Aires, 1» do 
marzo de . 1950. 

322.931. — Guardia Vieja. Tango Faz A. 
■•'Autor música: Julio De Caro. Faz x>. 

De mi Barrio. Tango con canto. Autor 
letra y música: Roberto Goyeneche. 
Intérprete: Julio De Caro y su Or- 
questa Típica. Diseo Odeón N» 30.373. 
4.600 ejemplares. Buenos Aires, 1» de 
marzo de v 1950. 

322.932. — Botones y Moños. (Buttons 
and bows). Fox-trot. Faz A. Autor mú- 
sica: Hay Ltvingston y Bay Evans. Faz 
B. Verde Luna. Rumba-<ox. Autor mú- 
sica: Vicente Gómez: Intérprete: Was- 
hington Bertolín y su Sexteto de Jazz. 
Disco Odeon N» 22.237. 8.500 ejem- 
plares. Buenos Aira, 1» de marzo de 
1950. 

322.933. — Noches de Frío. Vals con 
' canto. Faz A. Autor letra: Lito Ba- 

yardo. Música: Roberto Firpo. Faz B. 
Currito de la Cruz. Paso-doble con 
canto. Autor letra: Francisco Lozano. 
Música: José Vázquez Vigo. Intérprete: 
Bafael Rossi y su Trío. Disco Odeón 
número 31.622. 6.500 ejemplares. Bue- 
nos Aires, 1* de marzo de 1950. 

322.934. — Mi Ranchito. Chámame con 
canto. Fas A. Autor letra: Heraclio 
Pérez!' Música: Pe-'ro Pascasio Enri- 
quez. Faz B. El Cuaqueño. Chámame. 
Autor música: Pedro Mendoza. Intér- 
prete: Cuarteto Santa Ana, Bandoneón, 
Acordeón y Guitarras. Dir. Isaco y 
Montiel. Diseo Odeón N» 8.972. 2.000 
ejemplares. Buenos Aires, 1* de marzo 

' de 1950. 

322.936. — Tengo miedo. Tango coa 
canto. Faz A. Autor letra: Estebau 
Celedonio Flores. Música: José M. 
Agutlar. Faz B. Mis delirios. Vals 
con canto.. Autor letra: Roque Cor- 
letto. Música: Agustín Magaldi - Pe- 
dro Noda. Intérprete: Francisco Ro- 
tundo y su orq. típica. Disco Odeón 
30.654. 4.000 ejemplares. Buenos 
Aires, -1» de marzo de 1950. 

322.946. — Diccionario náutico. 259 
págs. Autor: Rodolfo A. Maschwitz. 
Editor: el autor. Impresor: M. Gt- 
lardl. 6 . 000 ejemplares. Bs. Alr«g, 
31 marzo|956. 

322.953. —Córdoba. Periódico. Pro- 
pietario: Sociedad Editorial Córdo- 
ba S. A. Director: José W. AgustI. 
Córdoba, 22 de enero de 1950. 
27.000 ejemplares. 

322.954. — La Tribuna. Periódico. 
Propietario: Poligráfica Rosarina S. 
R. L. Director: Antonio Robertac- 
nio y Virgilio S. L. Albanese. Rosa- 

. rio, 29 de marzo «le J950. 15.000 
ejemplares . 

^22.955. — Nuestra Parroquia. Pe- 
riódico. Propietario y director: Pbro. 
Juan M. ¿abala. Mar del Piala, 11 
de marzo de 1950. 400 ejemplares. 

322.956. — La Tarde. Ferlódlco. Pro- 
pietario y director: Pedro Ybarra. 

Mendoza, 22 de marzo de 1950. 
2.000 ejemplares. 

322.957. — La Voz del Pueblo. Pe- 
riódico. Propietario y director: An- 
tonio Maciel. TrC3 Arroyos (Prov. 
de Bs. Aires), 22 de marzo de 1950,. 
6.000 ejemplares. 

322.958.' — Guía Parroquial. Perió- 
dico. Propietario y director: Sergio 
Loidi. Gral. Cabrera (Córdoba), 26 
de marzo de 1950. 300 ejemplares. 

222.963. — Cenni storici sull'evolu- 
zione della proprieta fondiaria. , 39 
págs. Autor: Roberto Grossi di Cam- 
porsevoll. Editor: Escuela Libre da 
Derecho (Facultad Internacional Ins- 
tituto Itálico) . Impresor: Mario Ló- 
r>ez. 100 ejemplares. Buenos Aires, 
lv marzo[950. 

322.971. — El que busca encontrará. 
-Milonga, letra. 2 págs. Autor: Rei- 
naldo Baronlo . Editor: el autor. Im- 
presor: Julio Korn. 500 ejemplares. 
Buenos Aires, -10 de febrero de 195 J. 

322.972. — El que busca» encontrará. 
Milonga, música. 2 págs. Autor: Héc- 
tor E. Pittaluga. Editor: el autor. 
Impresor: Julio Korn. 500 ej. Bs. 
As., 10-2-50. 

322.980. — Cámara Argentina ael 
•Vestir, periódico. Propietario: Cá- 
mara Argentina del Vestir. Dlrec- 

. tor: Ricardo Spátola. Buenos Aires, 
marzc de 1950. -550 ejemplares. • 

322. 98Í. — Llegarás tal vez. Vals, 
música. 2 págs. Autor: Gabriel Ara- 
gnnde. Editor: El autor. Impresor: 
A. Boccazzi. 200 ej. Buenos Aires, 
27 dlclembre|949. 

322.986. — Romancero gitano. 124 
págs. Autor: Federico García Lor- 
ca. Editor: Editorial Losada. Im- 
presor:' Imprenta Wol'er. 10.000 
ej. Bs. Aires, 15-12-949. 



322.987. — Juan, $e Malrena. 505 
págs. Dos tomos. Autor: Antonio 

, Machado. Editor: Editorial Losada 
S. A. Impresor: Talí.' Gráf. America- 
lee. 6.000 ejemplares. Buenos Al- 
res, 31 de diciembre de 1949. 

322.988. — Rancho. 150 págs. Autor: 
Ricardo Gfiiraldes. Editor: Editorial 
Losada S. A. Impresor: Tall. Gráf. 
Americalee. 5.000 el. Bs. Aires, 17 
íebrero|950. 

322.989. — La molinera de Arcos v 
sinfonía inacabada. 206 págs. Au- 
tor: Alejandro Casona. Editor: Edi- 
torial Losada. Impresor: Tall. Gráf. 
Americalee. 5.000 ejemplares. Bue- 
nos Aires, 17 febraro!950. 

222.990. — Las Lanzas Cole.-adas. 198 
págs. Autor: Arturo TJslar-Pi»-tri. Edi- 
to/: Editorial Losada, S. A. Impresor: 
Tall. Gráf. Americalee. 5.000 ejempla- 
íes. Buenos Aires, 17¡febrero;350. 

322.991. — Rafael Barradas. 32 láminas 
en negro y una en color. 33 págs. Au 
tor: Julio J. Casal. Editor: Editorial 
Losada, S. A. Impresor: Tall. Gráf Vi- 
gor. 1.000 ejemplares. Buenos Airea, 
l»jmarzo]950. 

322.992. — (Hombres o no? Novela. 216 
págs. Autor: Elio Vittorini. Traduc- 
ción:. Donato Chiachio. Editen Edito- 
rial Losada, S. A. Impresor: B. U. 
Chiesino., 3.000 ejemplares. Buenos Ai- 
res, 27jenero|950. 

«22.993. — El Aeródromo. Nc.vela. 254 
págs. Autor: Rex Warner. Traduerión: 
Aurora Bernárdez. Editor: Editorial Lo- 
£ada, S. A. Lnpresor: B. U. Chiesino. 
3.000 ejemplares. Buenos Aires. 27 de 
enero de 1950. 

322.994. — Esta rosa obscura del aire. 
(1946 - 1949). 108 págs. Autor: Ricardo 
E. Molinari. Editor: Editorial Losada, 
S. A: Impresor: Francisco A Co'ombo. 
560 ejemplares. Buenos Aires, 15|ene- 
ro|950. 

322.995. — Oro y Plata. Taatjo, Letia. 
•2 págs. Autor: L. B. González. Editor.-' 

Editorial América. Impresor: B. De Síe- 
fono e hijos & Cía. L000 ejemplares.' 
Buenos Aires, 29|marzo¡950. 

325:. 999.. — Ecos de mi Colegio. Periódico.; 

' Propietario: Angela Seppey. Director: 
Julia Nadales. Buenos Aires, 19|noviem- 
bre-diciembre¡949. 600 ejemplares. 

023.002. — Negra Negrita. Mambo. Mú 
sica. 2 págs. Autores: Jorge Mirkin - 
Isaac Cnjrulnicoff. Editor: Los Auto- 
res. Impresor: A. Boccazzi. 250 ejem- 
plares. Buenos Aires, 16|marzo.950. 

323.003. — Negra Negrita. tfumbo, Le- 
tra. 2 págs. Autor: Jorge Mixkin-Issae 
Chirulnicoff . Editor: Los Autores Im- 
presor: A. Boccazzi. 250 ejemplares. — 
Buenos Aires, 16 de marzo de 1950. 

323.004. — Ilusión amante. Foxtrot, mú- 
sica. 2 págs. Autor: N. Reymondez 
Arias. Editor: El Autor: Impresor: N. 
tteymondez Arias. 1.000 ejemplares — 
Buenos Aires, 29|marzo|950. 

323.005. — Siembra. Periódiso. Propie- 
tario: Sacerdotes Operarios Diocesanos 
del Corazón de Jesús. Direstor: Ber- 
nardo Soriano. San Miguel 'Prov. de 
Buenos Aires), noviembre de .1949. — 
3.000 ejemplares. 

323.011. — Décimas. Estilo, Música. 2 
págs. Autor: Arnaldo Miran la (RaTa). 
Editor: El autor. Impresor: A Boccaz- 
zi. 200 ejemplares. Bs. As.. 31-3-950. 

323.012. — Lo que nadie sai-e. Tango, 
Música. 2 págs. Autor: Arnaldo L. Mi- 
randa (Rarra). Editor: TE1 autor. Im- 
presor: A. ^Boccazzi. 200 ejemplares. 
Buenos Aires, 16 de marzo ie 1950. 

* e.21|4.-N» LSS9.-V 315.50. 
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323.053¿^- Vino, mujeres y canto. Vals. 
Faz A. Autor música: J. Strauss. Faz 
B. Vida de artista. Vals. Autor música: 
J. Strauss. Intérprete: Leopoldo Roñó- 
me y su orquesta. Disco Odoin F.-117. 
6.300 ejemplares. Buenos Aire<i, l»jfe- 
breroj950. 

323.054. —La herrería en el bosque (Die 
Schmiede im walde). Pieza caracterís- 

' tica. Faz A. Autor música: Mjchaeli¿ 
Faz B. El nroüno en an pueblito su?zo 
(l)ie Mühle im Schweizerdorfclicm) 
Pieza característica. Autor imuica: 
Naef. Intérprete: Jorge Hnster y su 
orquesta. Disco Odeón N» E112. 2.800 
ejemplares. Buenos Aires, l'jfebrero! 
950.- 

323.055. — Lago de ensueño ÍSleepy La- 
goon). Rumba con canto. Fa A. Autor 
letra y música: Coates - Ladronee. Faz 
B. Amor, amor. Fox-trot cou canto. 
Autor letra y música: Roig. Intérprete: 
Eddie Brunner y su orquesta. Disco 
Odeón N\E-116. 3.400 ojempiarea. Bue- 
nos Aires, l«|febrero[950. 



323. 056. — Maremmá. Vals, y&z A. Autor 
música: Rossi. Faz B. Por nn beso de 
amor. Autor música: Vtisiu. Intérpre- 
te- Evelyn Guidi y su conjunto típico 
italiano. Disco Odeón N» E-119. 3 900 
ejemplares. Buenos Aira?, l»jfebr5To| 
950. 

323.057. — Concierto en Varsovia. Graba- 
do de la Banda de Sonido de la pelícu- 
la: ''Vuele Suicida" (Ira. parte). 
Faz A. Autor música: Addinseil. Fa'z 
B. Concierto en Varsovia. Grabado de 
la Banda de Sonido de la película: 
"Vuelo Suicida". (2du. parte). Autor 
música: Addinse'l. Intérprete: Piano y 
la Orquesta Sinfónica \áe Londres. Dir. • 
Muir Mathiescn Disco Odeón número 
26%,5S4. 7.400 ejemplares. Buenos Afi- 
res, l«|marzo¡950. 

323 . 058 . — Cotillón Ballet. Conc! usión. 
Faz A. Autor música: Chabrier. Faz 
B. Cotillón ., Ballet. Ira. parte. Autor 
música: Chabrier. Intérprete: Antal 
Dorati con la Orquesta Filarmónica de 
Londres. Disco Odeón N« 500.208. l.S'OO 
ejemplares. Buenos Aires, l*]marzo!950. 

323.059. — Cotillón Ballet. 2da. páríe. 
Faz A. Autor música: Chabrier. Faz 
B. Cotillón Ballet. 3ra. parte. Autor 
música: Chabrier. Intérprete: Antal 
Dorati coalla Orquesta Pilarmjnica de 
Londres. Disco Odeón 500.207. 1.800 
ejemplares. Buenos Aires, l«jmarzo,'950. 

323.061. — Eucaristía. Enciclopedia, 651 
págs. Autores: Maurice Brillant ¿con la 
colaboración de Maurice Allemand, 
Gustave" Bardy, M. L. Baud y otro?. 
Tradncción ' de Alde Sánchez Gamarra^ 
y Dr. Ángel Lacabe. Editor: Dedcbec,' 
Ediciones Desclée, de Brouwer. Impre- 

. sor: Sebastián de Amorrortu e hijos. 
3.000 ejemplares. Buenos Aires, 24¡f<;- 
breroJ950. 

323 . 062 . — Instituciones de derecho pro- 
cesal canónico. 4G0 págs. Autor: rei- 
nando Delle Rocca. Traducción: Pací- 
fico De Iraquí. Editor: Dodebsc, Edi- 
ciones Desclée de Brouwer & Cía. Im- 
presor: S. de Amorrortu e hijos. 3.000 
ejemplares. Buenos Aires, 22 de febrero 
de 1950. 

•3P3.065. — Décimas. Estilo, letra. 2 págs. 
Autor: Arnaldo Miranda (Rarra). Edi- 
tor: El Antor. Impresor: A. B-jccazzi. 
£00 ejemplares. Buenos Aires, 31jmarzo| 
950. i- 1 

323.066. — Lo que nadie ¿abe. Tango, 
letra. 2 págs. Autor: Rodolfo ?oncini. 
Editor: El Autor. Impresor: A. Boc- 
cazzi. 200 ejemplares. Buenos Aires, 
16|marzo¡950. 

323.067. —El Eco de Montiel. Periódico. 
Propietario y director: Pbro. Juan Car- 
los Fálcóu. Macia (Entre Ríof). 23| 
marzo]950. 200 ejemplares. 

323.063. — Alerta. Periódico. Propietario 
y director: Héctor Luis l'lanes. Pila 
(Prov. de Buenos Aires), -5 de narzo 
de 1950. 300 ejemplares. 

323.069. — Cuatro elefantes,. Porro co- 
lombiano, basado en un motivo copu- 
lar, música. 2 págs. Autor: Tito LoschT ' 
EditOT: Ediciones Musicales Pigal. Im- 
presor: Osear Roma, t.050 ejetnpHns. , 
Buenos Aires, 20jfebreroj950 . 
- -' e.24¡4-N» l-950-v.5J5|50 
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323.307." — Río Azul. Bolero rítmico, Mú- 
sica. 2 págs. Antor: Dante Pletrafesa. 
Editor: El Autor. Impresor: Julio 
Korn. B00 ejemplares. Bs. Aires, 5 de 
abril de 1950. 

«23.808. — Ven Otra Vez. Bolero, Música. 
S págs. Autor: Dante Pietrafesa. Edi- 
tor: El Autor. Impresor: Julio Korn. 
500 ejemplares. Bs. Aires, 5]abrilj930. 

323.311. — Lo Que Dice Perón. Marcha 
canción, Música. 2 págs. Autor; N. Ri- 
co. Editor: El Autor. Impresor: Julio 
Korn. 500 ejemplares. Salta, 2]novietn- 
br«1949. 

323.312. — Mendocino. Tango, Música. 
2 p&gs. Autor: Glocondo Merengo. Edi- 
tor e Impresor: Ediciones Musicales 
Julio Korn. 1.000 ejemplares. Bs. Ai- 
res, 20181934. * 

323.313. — Planificación Integral del Va- 
lle de Amalcha. 60 págs. Autores: Mi- 
guel Figueroa Román. Francisco J. 
Andrés Mulet. Editor: Universidad Na- 
cional Ue Tucumán. Impresor: Tailereá 
Gráficos do la Universidad Nac de Tu- 
cumán. 1.500 ejemplares. Tucumán, 
año 1949. 

323.317. — Dcr Berater (El Aconcejeio). 
Periódico. Propietario: Unión Evangé- 
lica Bautista. Director: Federico I.ei- 

. mann. Urdlnarraín (Entre Ríos), ene- 
ro-febrero¡950. 500 ejemplares. . - 
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823.318. Revista Mensual "Don Bos- 

co". Periódico. Propietario: Obra de : 
Don Boscp. Director: R. P. Julio Mar- 
tín!. Mar del Plata (Prov. de Bs. Al- 
res), 2 de abril.de 1950, 500 ejempla- 
res. 

823.319. — Ámame Como Yo. Bolero. Le^, 
tra. 2 págs. Autor: Manuel Molina Al- 
varez. Editor:- El Autor. Impresor: 
Manuel Molina Alvarez. 300 ejempla- 
res. Buenos Aires, 9|dieiemhre|949. 

323.323. — Cuando Menos lo Esperaba. 
• Tango, Música. 2 págs. Autor: Luis 

Loiello. Editor: Él Autor. Impresor: 
A. Boccazzi. 500- ejemplares. Bs. Aires, 
, H2I950. 

323.324. — Hoy al Pasar. Tango, Músi- 
ca. 2 págs. Autor: Osear A. Ecudier. 
Editor e impresor: Editorial Musical 
ICA. 260 ejemplares. Bs. Aires, 16 de 
marzo; 9 50. 

323.325. — Ilusión Amante. Fox-trot, Le- 
tra. 2 págs. Autor: Armando "Vicario. 
Editor: El Autor. Impresor: N. Rey- 
mondez Arlas. 1*000 ej. Bs. Airea, 
2913 950. 

323.334. — . Ñande. Periódico. Propieta- 
rio: Roberto Ferradas. Director: Celso 
Hipólito Pérez. Buenos Aires, l[febre- 
ro|950. 5.000 ejemplar-e.s 

323.345. — Los Tres Compañeros. Tango 
canción. Música. 2 págs. Autor: Hugo 
E. Galli. Editor: El Autor. Impresor: 
A. -Boccazzi. 600 ejemplares. Bs. Aires, 
1613 950. 

3 2 3.34 fi. Tu Desvario. Tango de sa- 
lón. Letra. 2 págs. Autor: Juan Chen- 
na. Editor: El Autor. Impresor: A. 
'Boccazzi. 600 ejemplares. Bs. Aireé, 16 
de marzo|950.' 

323.347. Tu Desvarío. Tango de salón. 

Música. 2 págs. Autor: Juan Chenna. 
Editor: El Autor. Impresor: A. Boc- 

'• cazzl. 600 ejemplares. Bs. Aires, 16 de 
marzot950. 

323.348. Flores de Paz. Vals canción, 

Música. 2 págs. Autor: Hugo E. Galli. 
Editor: El Autor. Impresor: A.' Boc- 
cazzi 200 ejemplares. Bs. Aires, 16 de 
marzo'950. 

323.349. — Los Tres Compañeros. Tan- 
go canción, Letra. 2 págs. Autor: Car- , 
los V. Casanova. Editor: El Autor. Im- 
presor: A. Boccazzi. 500 ej. Bs. "Aires, 
16 de mafzo dé 1950. ; 

323.350. A Cambaceres. Milonga, Le- 
tra. 2 págs. Autor: Carlos V. Casano- 
va. Editor: El Autor. Impresor: A. 
Boccazzi. 500 ejemplares. Bs. • Aires, 
1613:950. 

323.351. — A Cambaceres. Milonga, Mú- 
sica. 2 págs. Autor: Hugo E. Galli. 
Editor: El Autor. Impresor: A- Boc-' 
cazzl. 500 eí. Buenos Aires, 16¡marzo 
de 1950. .... i 

323.352. — Flores de. Paz. Vals. canción. 
Letra. 2 págs. Autor: Raíael A. Ga- 
ray. Editor: El Autor. Impresor: Boc-j 
cazzl. 200 ejemplares. Bs. Aires, 16 de ; 
marzo-; 9 50. . . j 

323.333. — Horizonte. . Tango canción, 
Música. 2 págs. Autor: Hugo E. Galli. 
Editor: El , Autor. Impresor: ■ A. Boe- 
cazzL 500 ej. Bs. Aires, 16[marao|950. 

323.354. — Horizonte. Tango canción^ 
Letra. 2 págs. Autor: Cario» V. Ca-; 
sanova. Editor: El Autor. Impresor:^ 
A. Boccazzi. 600 ej< Bs. Airee, 16 d-e, 

. marzo[950. j 

123.355. — Reencuentro. Canción, Letra, 
2 págs. Autor: Juan B. Calvi. Editor: 
El Espectador. Impresor: Pelayo Pat- 
terson. 200 ej. Bs. Aires, 30¡marzo[950. 

823.356. — Reencuentro. Canción, Músi- 
ca. 2 págs. Autor: Juan B. Calvi. Eái- 
tor: El Espectador. Impresor: Pelayo 

JPalterEon. 200 ej. Bs. Aires, 30|marz¿ 
de- 1950. v | 

823.361. — Dibujo Alegórlco^a "Conc!er r 
to N» 1 en Mi Menor"'. Chopín. 1 lámi : 
na-dibujo. Autor: Fernán Banus. Edi- 
tor: Industrias Eléctricas y Musicales 
Odeón S. R. L. Impresor: Gráílca 
Moderna. Buenos Aires, 16[enero[950. 

323.362. — Dibujo Alegórico a "Concier- 
to N» 1 en SI Bemol Menor, op. 23 para 
piano y orquesta Tschaikowaky. 1, 16,- 

. mtna-dibujo. Autor: Fernán Banus'." 
Editor: industrias Eléctricas y Musí- 
cales Odeón S.R.L. Impresor: Gráfi- 
ca Moderna. Buenos Aires, 16 de fe- 
brero de 1950. | 

323.363. — Grieg Concierto en La Menor 
Op. 16. Dibujo alegórico. 1 lámina-di- 
bujo. Autor: Fernán Banus. Editor: 
Industrias Eléctricas y Mus lcalep 
Odeón S.R.L. Impresor: Gráfica Mo- 
derna. Buenos Aires, 1» de febrero de 
1950. | 

823.364. — Sinfonía N» 5 en MI Menor 
Op. 64 P. I. Tschaikowaky. Dibujo ale- 



Mi TSA.- 
górico. 1 0áminjvdlbujo. Autor: Fer- 
nán Banusv-Éditor: Industrias Eléctri- 
cas y Musicales Odeón 8.R.L. Impre- 
sor: Gráfica, Moderna. Buenos Aires, 

i6|ii95o. • "; r ' í \ .' 

323.365. — Cuadros de una Exposición 
Moussorgsky. Arr. Stokowski. Dibujo 
alegórico. 1 lámina-dibujo. Autor: Fer- 
nán Banus. Editor: Industrias Eléctri- 
cas y Musicales Odeón S.R.L. Impre- 
sor: Gráfica Moderna. Bs. Aires, 16 
de enero¡950 v 

323.366. — Mozart (K 319) Sinfonía nú- 
, mero 33 en Si Bemol Mayor. Dibujo 

alegórico. 1 lámina dibujo. Autor: a. 
Rébora. Editor: Industrias Eléctricas 
y Musicales Odeón S.R.L. Impresor: 
Gráfica Moderna. Buenos Aires, 1' de 
abrii;950. < 

323.367. — Estudio Médicosocial del Pro- 
blema de las Madres Solteras en Esta- 
dos Unidos de Norte América. Con es- 
pecial referencia al mismo problema 
en nuestro pais. 48 págs. Autor: Dr. 
Roberto A. Votta. Editor: El Autor. 
Im.-resor: Tall. Gráf. Lumen. 200 ej. 
Bs.' Aires, 15¡marzol950. % 

223.372. — Difusor en Impuestos a ;oa 
Réditos. Periódico. Propietario y Di- 
rector: Leopoldo Lauro. Buenos Aires, 
27 de marzo de 1950. 5.000 ejemplares. 

323.374. — Elementos do Economía In- 
dustrial. 67 págs. Autor: E. Osvaldo 
Fonso. Editor: El Autor. Impresor: El 
Autor. 100 ejemplares. Rosario de San- 

. tá Fe, 20 de octubre da 1947. 

323.375. — Dos Poetas Inspiraron a Poe- 
tas. Poesías. 20 págs. Autor: María 
Josefina Strauch de Bazzini Barios. 
Editor: El Autor. Impresor: EJitorial 
La Raza. 300 ejemplares. Tucumán, 
20|diciembrel949. 

323.377. — Mi Correntina. Polka can- 
ción, Letra. 2 páge. -Autor: Celso Hi- 
pólito Pérez. Editor: El Autor. Impre- 
sor: A. Boccazzi. 209 cj. Bs. Aires, 3 de 
enero¡950. 

323.384. — Casi Be Bop. Fox-trot, Mú- 
sica. 2 págs. Autor: Alfredo N. Barorte. 
Editor: Ediciones Musicales Continen- 
tal. Impresor: Boccazzi. 300 ej. Bue- 
nos Aires, 16 de marzo de 1950. 

323.335. — Unión Obreros Municipales. 
Periódico. Propietario: Unión Obreros 
Municipales. Director: Florencio Soto. 
Bs. Aires, agosto-septiembre de- J949. 
32.000 ejemplares. 

323.392. — La Opinión de Don Bceco 
Periódico. Propietario y Director: Jo- 
sé A. Cardara.- Don Bosco (Quilines, 
Prov. de Buenos Aires), 21[ecero|9á0. 
500 ejemplares. '- 
Expedientes N« 323.307 al 323.392 

e.25|4-X« 1.967-v.6|S|50 
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323.090. — Anales de la Cátedra de 
Clínica Médica del Dr. E. S. Maz- 
zei. Tomo III, (1949). 325 páginas. 
Autores: Egidio 8. Mazzei, Fidel Scha- 
posnik. Luis José Bergna y otros. 
Editor: El Ateneo. Impresor: La 
Prensa Médica Argentina. 1.000 ejem- 

. piares.- Buenos Aires, 17fdieiembre|949. 

323.091. — Psiquis y Soma en las En- 
f ermedares. 'Medicina Psieosomátiea y 
Somatopsiquica . 258 págs. 2da. edt- 
dición. aumentada. Autor: Isidro Mas 
de Ayala. Editor: El Ateneo. Impre- 
sor: B. U. Chiesino. Í.500 ejempla- 
res. . Buenos Aires, 6 de marzo do 1950. 

323.092. — ' Malformaciones Congénitas 
Broncopulmonares. 107 págs. Autor: 
Dr. Juan Max Boettner. Editor: -Ei 
Ateneo. Impresor: Cía. Impresora Ar- 
gentina. 1.000 ejemplares. Buenos Ai- 
res, 21|noviembre¡949. 

323.093. — Semiología General. Con 
Semiología da Huesos, Articulaciones 
y Columna Vertebral. 330 páginas. 
Quinta edición. Autor: Tiburcio Pa- 
dilla y Julio Piñeiro.Sorondo.' Editor: 
El Ateneo. Impresor: S. de Amorror- 
tu e hijos. 1.000 ejemplares. JJuenos 
Aires, 9|febrero¡950. 

323. C94. — Síndromes Clínicos. (En Es- 
quemas). 75 páginas. Sexta edición. 
Autor: Tiburcio Padilla. Editor: El 
Ateneo. Impresor: Sebastián de Amo- 
rrortu e Hijos. 1.000 ejemplares. Bue- 
nos Aires, 2 marzo 1950. 

323.095. — El Aborda jo Externo del 
Etmoides. Técnica de Perris Smith. 
48 págs. Autor: Roberto Maisonnave. 
Editor: El Ateneo. Impresor: - Mola- 
chino. 1.000 ejemplares. Buenos Ai- 
res, 7|enero[950. , 

323.096. < — Las Rupturas Traumáticas 
' de la "Vejiga y de la Uretra. 103 pá- 

. ginas. Autor: Emilio. A. Bonneearrere. 



Editpr: El Ateneo. Impresor: Tall. 
Gráf. ^Didot. 1.000 ejemplares. Bue- 
nos Aires, 12|enero|950. 

323.097/"- — , Terapéutica ■ Ginecológica. 
1.112 págs. Edición 5ta. Actores: 
Carlos J. Calátroni y Vicente Ruiz. 
Editor:" El Ateneo. Impresor: Talh 
Gráf. Didot. ÍÍ000 ejemplares. Bue- 

' nos Aires, 7|marzo¡950. 

323.099. — Magisterio. Periódico. Pro- 
pietario: Sindicato de Educadores. D¡- 
reetoí: Adolfo Coll. Buenos Aires, 
enero|950. 7.000 ejemplares. 

323.112. — Cuentos Escogidos. 607 pá- 
ginas. Obra Extranjera. Autor: Ho- 
racio Qniroga. Editor: M. Aguilar. 
Impresor: Roltond. 6.000 ej.- Espa- 
Sa[950. 

323.129. — Sueños Diáfanos. 90 pági- 
nas. Autor: Josefina M. La torre. 
Editor:» El Autor. Impresor: Tall. 
Gráf. Guardamagna .1.000 ejemplar 
res. Adrogué, (Prov. de Buenos Ai- 
res), 20 de marzo de 1950. 

323.133. — La Botica. — Periódico. 
Propietario: Asociación Idóneos de 
Farmacia do la Provincia de Buenos 
AireB. Director: Luis Corsini. Ave- 
llaneda, Buenos Aires, enero de 1950. 
600 ejemplares. 

323.137. — El Caño por Dentro. Perió^ 
dico. Propietario: Fébriea Argentina 
de Caños de Acero e Industrias- Elec- 
tro Metalúrgicas. Mauricio Sübert, S. 
A. Direetor: Julio F. Vighi. Buenos- 
Aires, julio, oetubre|949. 1.500 ejem- 
plares. 

323.138. — Prineesa de Percal. Tango, 
música 2 páginas. Autor. Eoberto Pan- 
sera. Editor: El autor. Impresor: A. 
Boccazzi. 300 ejemplares. Buenos Ai- 
res, 10jl0¡947. • 

323.140. — Notas para la Historia de 
Entre Ríos. 32 páginas. Autor: Eduar- 
do de Urquiza. Editor: Eduardo de 
Urquiza. Impresor: Tall. Gráf. Sol- 
dini y Cia. 400 ejemplares. Bueno9 
Aires, 20[marzo|950. 

323.148. — Tesoro del Parnaso Español. 
Poesías seleetas castellanas. 843 pá- 
ginas. Autores: Baltasas de Alcázar, 
D.. Antonio Mira de Amescua, Barto- 
lomé de Argensola y otros. Recogidas 

' y ordenadas por: Manuel José Quin- 
tana. Editor: Ediciones Anaconda. Im- 
presor: Tall. Gráf. - Macagno, Landa 
y Cía. 15.000 ejemplares. Buenos Ai- 
res, 21 de diciembre' de 1949. 

323.149. — Cancionero- de Juan Alfonso 
de Baena. (Siglo XV). Con notas y 
comentarios. Autores: Fernando Pé- 
rez de Guzmán, Alfonso Alvarez de 
Villa Sandino, Arcidiano de Toro, Al- 
fonso Alvarez y otros. ' Recopilación 
de Juan Alfonso de Baena. Editor: 
Ediciones Anaconda.' Impresor: Mac- 
land, S. R. L. 15.000 ejemplares. 
Buenos Aires, 30|noviembre[949 . 

323.150. — Stadt Gottes. (La Ciudad 
"de Dios). Periódico. - Extranjero. Pro- 
pietario: Congregación del Verbo Di- 
vino. (Misaionare Von Gottliclien 
Worte). -Director: Padre Berthold 
Fríes. Suiza. (Eteinhauasen. (María 
Hilf). febrero de 1950. 700 ejem. 

323.152. — Ciencias" Físico-Químicas. 
Responde estrictamente aT . programa 
oficial. 152 págs. Autor: Pinto, Rodo- 
fili. Editor: Editorial Dúplex. Impre- 
sor: Editorial Mayo"." 2.000 ejempla- 
res. Buenos- Aires, 15 de marzo' de 1950. 
Expedientes Nros. 323. 09O al 32Í.152. 
e.25|4-N? 1.96S-v-6¡5[50. 
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323.197 — El "enigma' de ' lé luz. 3238 
págs. Autor: Cortés Fia. Prólogo: Geor- 
ge Sartén. Editor: Editorial Guillermo 
Kraft Ltda. Impresor: Guillermo Kraft 
Ltda. 3.100 ejemplares.' Buenos Aires, 
2da. quincena marzo 1950. 

323.200 — Ciclismo. ' Periódico. Propie- 
tario: Club Ciclista . Nacional. Direc- 
tor: Alberto Antonio. .Ferniodez, Bue- 
nos Aires, marzo 1950. 1.500 ejem- 
plares. 

323.202 — Nuestras fuerzas blindadas. 
624 págs. Autor: Tte. Gral. Sir Giffard 
Le Q. Martel. Traducción: Anónimo. 
Editor: Círculo Militar. Impresor: 
Tall. Gráf. Domingo Cersosimo. 5.300 
ejemplares. Bs. Aires. 31 diciembre de 
1949. 

323.203 — Ejemplos de historia de gue- 
rra. 236 págs. Autor : Coronel Martín 
Suárez. Editor: Círculo Militar. Im- 

• presor: Tall. Gráf. Domingo Cersosimo. 
5.500 ejemplares. "Buenos Aires, 31 ene- 
ro 1950. " 

323.207 — La distancia. Faz A. Autor 
letra: Paul Geraldy. Faz B. El adiós. 



Autor letra: Belisario Roldan. Intér- 
prete: Osear Casco. Disco Víctor nú- 
mero P-1145. 525 ejemplares. Buenos 
Aires, 17 enero 1950. ,.* 

323.208 — Madre judía. Canción. Faz A. 
Antor letrr: Yelen. Música: Podak. 
Faz B. Palestina.- Boogie. Autor letra: ' 
J. Knmok. Música: B. Martínez. In- 

- térprete: Friend Barry v su orquesta. 
Disco Víctor N» P-1125." 525 ojempla- 
plares. Bueno? Aires, 17 enero .1950. 

323.209 — Ay-Ay-Ay. Canción popular. 
Faz A. Autor letra y música: Anóni- 
mo. Faz B. En una aldea lituana. Can- 
ción del Gheto. Autor letra y música: 
Anónimo. Intérprete: Max Zalkind. 
Disco Víctor N» P-1122. 525 ejempla- 
res. Buenos Aires, 17 enero 1950. 

320.210 — A. Hopkele. Faz A. Autor 
letra y música:* Anóninjrt Faz B. Yj 
Cin Nervez. Autor letra y música: 
Anónimo. Intérprete: Ana Rapel. Dis- 
co Víctor N» P-1120. 525 ejemplares. 
Buenos Aires, 5 enero 1950. v 

323.211 — Dos baladas medievales. Faz 
A. Autor letra: Jacques. Prevert. Mú-- 
sica:' Maurice Thiriet. Faz B. Gardieni 

' ' du pliare aime trop les oise'aux le f n-i 
sille.' Autor letra: Jacques Prevert. 
Música: J. Kosnia - Roberto Caby. 
Intérprete: Jean Tavera. Disco Víctor ' 
N» P-1114. 525 ejemplares. Bs. Aires, 
5 enero ,1950. 

323.212 — Gatiueha. Canción. Faz A, 
Autor letra: M. Isacowsky. Música: 
Zajarow. Faz B. Kto levo Znaet (Quién. - 
lo conoce)r Canción. Autor letra: M. 
Isacowsky. Intérprete: Nina Sibirtze- 
wa. Disco Víctor N» P-1142. 525 ejem- 

. piares. Buenos Aires, 16 de enero de 
1950. 

323.213 — Venid fieles todos. Faz A. 
Antor letra y música: Anónimo. Faz B. 
Oíd un son en alta esfera. Antor letra: 
Carlos Wesley. Música: Mendelssohn. 
Intérprete: Coro Evangélico Juan Se- 
bastián Bach. Disco Víctor N» P-1126. 
525 ejemplares. Buenos Aires, 5 enero 
1950. 

323.214 — A Shale Baipi Bebn. Canción 
popular. Faz A. Autor letra y música: 
Anónimo. Faz B. Idishe Meidalaj. 
Canción popular. Autor letra y mú- 
sica: Anónimo. Intérprete: Max Zal- 

• kind. Disco Víctor N« P-3.113. 525 
ejemplares. Buenos Aires. 21 diciembre 
1949. 

323.215 — Noche de paz. Faz A. Autor 
letra; Joseph Mehr. Música: F. Grub- 
ber. Faz B. Oh, aldehuela de Belén. 
Autor letra: P. Brooks. Música: L. H. 
Redner. Intérprete: Coro Evangélico 
Juan Sebastián Bach. Disco Víctor 
N» E.-Ll'tf. 525 ejemplares. Buenos Ai- 
res, 5 enero 1950. 

323.217 — El Botariano Argentino. Pe- 
riódico. Propietario: Rotary. Club de 
Buenos Aires. Director: Rodolfo N. 
Luque. Bs. Aires, febrero 1950. 1.50O 
ejemplares. -> 

323.223. — Compendio de nociones pri- 
marias para sexto grado. ' Desarrollo 
completo del programa- de Lenguaje, 

• ■ Matemáticas, Educación Moral y Cí- 

• viea, Historia, Geografía y Naturale- 
za. 403 págs. Autor: J. A. Edmundo 
Caprara. Editor: Editorial Olivé. Im- 

• presor: Cía. Gral. Fabril " Financiera 
S. A. 5.000 ejemplares. Buenos Aires, 
3 abril 1950. 

323.225 — Esperanza. Tango, música. 
2 págs. Autor: Aurelio Rigau. Editor 
e impresor; Ediciones Musicales A. Y. 
O. A. 100 ejemplares. Bs. Aires, 24 fe- 
brero 1950. 

323.235 — Rapsodia. Beguine. Letra. 
2 págs. Autor: Carlos Rodolfi. Editor 
e impresor: Ediciones Musicales A. M. 
Y. C. 250 ejemplares. Bs. Aires, 4 de 
marzo de 1950. 

323.239. — Fugitivo. Tango- música. 
2- págs. Autor: Héctor A. Cabrera. Edi- 

- tor e impresor: Julio Snárez. 200 ejem- 
plares. Bs. -Aires, marzo 1» de 1950. 

323.241 — Fugitivo. Tango, letra. 2 págs. 
Autor: Héctor A. Cabrera. Editor e 

-. impresor: Julio Suárez. 700 ejemplares. 
Buenos Aires, marzo 1» de 1950. 

323.249 — Las previsiones del tiempo. 
18 págs. Autor: Guillermo Hoxmark. 
Editor: El autor. Impresor: Tall. Gráf. 

' Tomás Palumbo.-'IOO ejemplares. Bue- 
nos Aires, 25 enero 1950. 

323.250^ — Las formaciones geológicas 
y las lluvias. 11 págs. Autor: Guiller- 
mo Hoxmark. Editor : EU autor. Im- 
presor: Tall. Gráf. Tomás Palumbo. 
100 ejemplares. (Art. 57 - Ley 11.723). 
Buenos Aires, 11 agosto de 1949.' 
Expedientes N» 323.197 al 323.250. 

321.408 — "Gloria Grey". Seudónimo 
é.25[4-N« 1.969-v.6|5[50 



• «o 



¿^i?^' "^B/WflJOB GENERAL SAN MAMUT 
BOLETÍN OFICIAL^ -Miércoles 26- de abrO^j ,¿w 



— —^MINISTERIO DE HACIENDA— 

Dirección General Impositiva - 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD 

Movimiento Inmobiliario en la Capital Federal y Territorios Nacionales 

AÑO DEL LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN 

29 de Marzo de 1950 



TRANSFERENCIAS DE DOMINIO FOR ACTOS ENTRE VIVOS 



DBIOA0I0N I METRAJE 
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con 
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CAPITAL FEDERAL 
Ventas 
■*• , ' Zona Norte 

Baigorria 4741; m2. 109,42 40 000 

Ballivián 2869; 9,00 ¿ 20,40 '. 6 960 

Boyacá 1373¡75; 8,60x52,65 ."....'.'...'*.'.'.'" 90.500 

Campana (e) Habana y Pareja; lote 6, mi. 237; 8,66 x 34,38 .. 10 000 

Canalejas 6S7; esq. Colpayo 711; ni2. 86,15 65 000 

Conde 3572; ,8,66 i 21,65 ; .-,.., 40' 000* 

Estivao 61; 8,66x29,10 .'.'.,' .''"" 63 000 

Freyre 3078; 8,66; 9,00 x 22,30 y 24,20 '...."" 26 000 

Helguera 585¡87; 7,86x15,76 ., 62'25o! 

Luis Víale 565; 6,3(T; 7;30 x 44,44 100 000 

Mendoza 1690; 7,60 x 12,70, '. 125ÍoOo! 

Obligado (e) Besares y Euiz Huidobro; lote 11, mz. 5; 10,00 i 

22 > 00 ••• ....-...'........ 44.000. 

Viamonte 779|81; 7,57 x 19,91 300.000. 

\ ilela 4641; 8,66 x 9,91; 7,86 ." 7.800. 

Zapata 562,64; 7-,81; 8,00 x 43,95 90 000 

Zapiola (e) Guayra y Manuela Pedraza; lote 23, mz. 79 B; mi. 

330 ' C5 _ • • 43.000. 

Zona Sur 

Ambrosio Olmos 1243|45; 9,00 x 20,84 y 21,46 110 000 

Andalgalá (e) Zelada y Pizarro; lote 7, mz. I; 8,66 x 40,11 30 00Q ■ 

Basualdo (e) Echeandía y Hubac; lote 2, mz. A; m2. 372 3 360 ' 

Bragado 4838;. m2^ 141 3s'oOo" 

Caaguazú 7453; 7,89 x 11,32 8 58o'- 

Castro Barros 1706¡12; 8,66 x 12,45 y 24,07 .:.'. '.'". 75000 ■ 

Cóndor 2836; m2. 271,14 ' - 2 400 ■ 

Crisóstomo Alvare/, 4994; 4,94; 8,81 x 9,23 y 13,10;' 6 m.', '' '* 

ochava .- : '. ; . t . . . g¿ qqq . 

Crisóstomo Alvarez 5230; 8,66 x 28,03 y 27,98 8 800 

Crnz Av. 1220; 8,66 x 19,30 y 20.46, .'.'.. 42 00o'- 

Cbacabnco 1564|66; 9,52 x 32,98' ..'. - ".'""! 280 000 - 

Chascomús 7176; 8,66 x 31,18 ). 35*000 '- 

Bzequiel Soria Pje. 2S52; 8,66 x"J5,59 ..'.'.'* 3' 360 • 

v Fonrouge 1041; 7,83 x 11,53 y 9,29 .' .'.'..,. 3e'oOo'- 

Gnardia Nacional; lote 17, mz. A, m2. 394 3 243 - 

flumaitá 69S3; 8,29'x 13,98 v 14,28 45 ! OOo'- 

Inclán 3811; 8,72 x 30,65 y 29,37 ; ','*' 85.000* • 

José León Suárez 474(78; 8,66 x 44,00 , y 48,50 .'.' 35 000 - 

José Martí (e) Tabaré y Corrales; loto" 19 a, mz. R; 8,66 x 15,36 15.50o'- 

Joeé Martí esq. Tabaré; lote 19 b, mz. R; 7,57 x 15,36 y 7,30 14.500 - 

Lanza 2971; 10.58 x 20.00 y 19.13, m2. 360.00 55.000 - 

larraya (e) Santander y P^e. Montiel; lote 25, mz. E 2; 8.C6 

x 25.68 8.000.- 

La Rosa 6382|84; 8.G6 x 44.12 ■ 58 000- 

U Trilla Pje. 2225; 7.79 x 18.06 ......'....' 20.000 - 

Medina (e) Monte y Junta; lote 24, mz. 97 B; 8.66 x' 26.17 . 

y 26.18 24 000- 

Miró 530¡32; 8.60 x 31.58 y 30.74 70 ooo'- 

Alontiel (e) Ferré y Berón de Astrada 1 '. 5 000 - 

Moreno 2438; 8.66 x 43.30 127Í00o'- 

Pnán (e) Avda. Cobo y Somellera; lote 22, mz. 110; 14.83 

x 838 y 15.17' g. 634> _ 

Remedios esq. Araujo; lote 9, mz. 26; 9.24 x 15.94 14.250.- 

Tabaré (e) José Martí y Lafuente; lote 19 c, mz. R; 8.66 

'x 15.96 .' /. 15 500- 

.Wenceslao Villafane 1261(65; 9.04 x 11.30 y 11.50 i".!! .. ... 4o!oOo'- 

Adjudicación 
Zona Norte 

Pinto 4100; m2. 364.50 26.300.- 

Disolucién . de Sociedad , 
* Zona Norte 

Bogotá 70; 17.32 x 49.34 ... ... 102 500 - 

Fraga 973J75; m2. 254.47 r'.. '.'.'. 87'o0o'- 

Lezica 3942; 10.40 x 20.45 y 20.35 151 336 — 

Malabia 2445; 7.95 x 55.50 y 55.35 '..'"'.. 245 730 - 

Talcahuano 281(87; 9.00 x 15.48 y 15.58 ; 169.852*- 

División de Condominio 
Zona Norte 
Pareja 3795 esq. Esperanza; lotes 33, 34, mz. 163, m2. 450.76. 

• Junto con Pareja, Habana, Bahía Blanca y Chivilcoy, mz. 131 200.000. sin 



con 
con 
con 
sin 



con 

sin 

sin 

con 

ion 

cun 

con 

con 
con 
con 
con 
con 
con 
con 
sin 
con 
con 
con 
sin 
Bin 
con 

. sin 
con 
con 

sin 
con 
sin 
con 

con 
sin 

sin 
con 



con 



con 
con 

con 
con 
con 



Pareja, Habana, Bahía Blanca y Ciiivilcoy; mz. 131: 

m2. 6.407,38. „ 

Bodríguez Peña 1046; m2. 205.30 ......Y..'. 60-.000.— 



sin 
con 



Nicolás Muia a Adolfo Miranda . . . ; 21 12 lgí9 

M. L de Chas e Hijps, Soc. Colectiva a Menazze Zimerman ..'.'.'. 21-12-1949 
Josefina P. de Luchi a Ubaldina J. A. y Aldo Emilio E. Ptotti y 

• Luchi y Tebaldo G. A. Plotti '..... . ' 10 12 1949 

Delia P y Alfredo A. Y. Franehi y Lucion} a María C. Annóni'".*. 21-12-1949' 

B rÍ 8 A?' Sviguilsky y Bamnel Sviguilsky a, Antonio Dreossi .. 11-1-1950 

José Alpa y Victono Valán a Bartolomé y Pablo J. Quaglia .... 21-12-1949 

Sosia B. P. de Rivilis a Maximino García Ríos ..... 21-12 1940 

Francisco Bernabes a Juan Ciámpoli 2112 1949 

Jaime F. Rozemblnm, Marcos Schuvaksé, Iser Reseis "a" Cio'ñék 

Krzywonos ...., 2112 1949 

Pedro Marchi a Zaidel P^szowski y Bojla O. de Pleszowskí '.'.'.'.'. ." 21-12-1949 

Virgyiio Molinari a Adolfo Pisano 21-12-1949 

Lía R. de Gregorini; EUda D. V. G. y R. de Besada, Nilda P. G 
de Saavedra, Arnaldo P. Gregorini y Raffo y otros a Bruno R 

Costantini -. ■ 21 lg 

Pedro Laborde, Pablo L. P. y' Enrice P. P. Laborde y Milleron'a 

Marcos A. Villafañe Noriega 10-4-1950 

AquUino C. Colombo, Gerardo V. Romano, Isolina Y. de Taddeo y 

. Hugo Acqmstapace a Salvador Perilli 31-1-1950 

Francisco Tiscornia a Kinzo Hama y Sonó O. de Hama ........'. 21-12-1949 

Ingeniero Alberto Sivak, Coggiola y Oomp., Soc. de Resp. Ltda., a 

Carlos L. Aiello ^ '^ ^.^ 

Vicente Custrine Gatto a Alejandro A. Camilio .... qi ? loin 

José Morelli a Antonio de J. Gontreiras .... 27119-0 

Juan B. Duorron a Francisco Do Tommaso 4 4 i q"ío 

Domingo Russo a Jnan Intraub ."...„.'. ".'.' 31-34950 

H. Jesús Fernández' y Hermano a María Caramés de Governat'oVi". *. 4-1-1950 

Samuel Berlinsky a Salomón Pomerantz 31 3 195o 

Vicente CasulJo a Francisco Martnccio 28-3-19á0 

Roque Geria a Enrique Schneir 4 41950 

José Alvarez Menaz a" Francisco Restuecia ..' 28 3 1950 

Domingo Ferraro a Alfredo Castiñeira '..'.'.:'.'."'." 31-3-1950 

Eduardo H. OomezaSa a Belarmino Comezaüa 29 3 19*50 

Francisco A. Gianello a Cristóbal Bran . ". '....'.'.'.'.'. 2-3-1950 

Roque Russo a Evaristo Fuentes "" 24 3 ÍB'ÍO 

Photios Cavvádas a Osvaldo P. Hornos w /iqsn 

Juan B. Dourrón a Vicente Tardío • 2« «t íoín 

Manuel Osorio a José M. Osorio " ' 821950 

Juan Jíntteni a Isaac f. Perztut .....Y.....'.'." 3-4-1950 

Ricardo Novo González a Ricardo A. Galvagno 21-3-1950 

Aquiles L. J. Pignanelli a Manuel Santalla .......' 29-3-1950 

Aquiles L. J. Pignanelli a Leoncio Villa verde * 28-3-1 0<5O 

Pablo Mustieles a José Vétere ...'...'.'.'. 31-3-1950 

Juan C. Volpi a Luis Guglietti 30-3-1950 

José M. López López a Manuel Pérez Estrada 4-4-1950 

Miguel Labriola a Domingo Pérraro '....... ". ' 31-3-i9d0 

Domingo Viciconti a Donato Savino 25-3-1950 

Rosa A. Chiesa de Pirazzo a Ricardo M. Gamble 31-3-1950 

María D. Presta de Magierno a Vicente A. Perropato ' 28-12-1940 

Jaime Gnff a, José Fajuri • 29-3-1950 

Pedro A. Fontenía a Sigfrido A. .Ra'daelli ; 31-3-1950 

Emili Cosentino a Rafael Camiolo ; 29-3-1950 

Aquiles L. Pignanelli a José Suárez Fernández 29-3-1950 

José Loccisano a Miguerditeh Torossian ".....' 31-3-1950 

Municipalidad de la Ciudad de Bs. Aires a Eulogio Rodríguez Ca- 

cnafeuo y José Rodríguez Alvarez _ 

Del Cario Digiorge y Compañía a Pedro Di Maurizio Digiorge .. 16-2-1950 
Soc. Comercial Colectiva Pooti y Compañía a Paride V. y Armando 

Soc. Mercantil Paniego Ribas y Cía. a Juan* E. Rivas . ... _ 

Foe. Mercantil Paniego Ribas y Cía. a Juan E. Rivas .' 2-3-1950 

Soc. Mercantil Paniego Ribas y Cía. a Juan E. Rivas ' . -2-2-1950 ' 



José B. Devoto y González, María L. D. y G. de Green; María L D . 
y G. de Bustillo, María T. D. y G. de Ortiz Basualdo y otros a José 
B. Devoto y González ; 27-3-1950 

Ver Pareja 3795 esij. Esperanza 

María E. D. y G. de Bustillo; María R. D. y G.'deGréénr JoséB. 
Devoto y González; María P. Devoto y González y otros a: María 
R. D. ysG. de Green; María T. D. y G. de Ortiz Basualdo; José R. y 
María P; Devoto y González y otros - 27-3-1950 
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..^.-OBIÜAOIOS X -METRAJE 



MV*K> 



PRECIO 
m$n. 



o »m 
edifi- 



TRANSMITENTKS T AEQUIKECTES 



Fe «ha- 
do U 

eierlta ti 



Thames 1603 esq. Honduras s]n.; 5.35 y 
15.22, C mts. ochava 



11.32 



8.10 y 



. - -• -■' - > >1 •- i ' '.: 
Donación '■ 

Zona Norte _ 
Acoyte 86J10O esq. Yerbal 404; 15.22 x 19.3S;'6 mts. ocha- 
va; 114 p|indivisa 

Avellaneda 427J31; 10.93 x 49.27 \ 

Cangallo 1418¡22; J5.15 x 45.89 

Chénault 1863; 8.66 x 47.63 pjindivisa 



33.500. 



389.500.— 



con 
coa 
con 



Escribano 40; 8.10 x 25.67; 1¡2 inc ; 

-Juan" Jaurés 336¡38: 9.00 x 22.10 

.Valentín Gómez 3111|15; 11.22 x 58.60; 1[4 pjindivisa 

Transferencias de Dominio 

Zona Norte 

Cangallo 2709; 14.25 x. 43.47 y 43.30 

Cangallo 2729; 14.25 x 43.47 y 43.30 

Humahuaca 3394 esq. Gallo 495;99; m2. £43.90 

Olleros 1800 es.q. Tte. Gra), José Félix Vribnru 1083; 7.57 

y '11.78 x 19.46 x 19.6 y 22.4Q, 6 mts. echa va 

Sanabria 2840|44; 8.60 x 36.93. Junto con Humahuaca .3394 

esq. Gallo 495¡90 

Bupexí 4424; 8.66 i 24.20 '...', 



— . — con 



eon 

con 
con 



Antonio, Alanzo y Joaquín B. Manzo y Masonava a Antonio Manso 
] y Joaquín E. Manzc.y Maso? aya | ....;....; 



María T. Luchetto de Torretta a Víctor J. C. Torretta 

María T. Luchetto de' Torretta a Víctor C. Torretta 

Catalina S. de Fortín! a. Carmen C. P. de Fontana y María A. C. C. 
Fortini de Catteiina ' ' 

María G. Y. y G. de Carbonell; Eduardo G. Sabatini; Eduardo N.; 
Juan C. Sabatini y Stanga y otros a. Pascual; Bernardo y Felipe 

Stanga y Granata ' 

.María T. L. de Torretta. a Víctor J. C. Torretta ." .i. 

María T. L. de Torretta a Víetor Z 4 C. Torretta 

María T. L. de Torretta José C. Torretta 



246.500.— 


con 


318.000.— 


con 


— . — 


Cv,a 


63.000.— 


con 


60.000.— 


con 


27.000.— 


con 



Fernández González y Cía., a Segismundo Fernández García 
Fernández González y Cía. a Segismundo' Fernández García 
Ver: Sanabria 2840[44 



Luciana F. B. de Pagano a José León Pagano ' 



Buncalari y Prófumo, Soc Colect. a Bancalari y^Prófumo, Soc. ' de 

Eesp. Ltda - ' 

Dora C. y Aída' A. Ferrari a Aurora D. de Cabado 



i 

4-4-1050 \ 



16-2-1950 
16-2-LQ50 

22-A-1949 



1C-3-1950 
16-2-1950 
36-2-1950 
16-2-1850 



22-4-1950 
22-3-1950 
8-12-1949 

22-3-1950 



9-12-1949 
20-3-1950 



Centenera 1805; 16.60 x 15.69. 

y, .Garay 3737¡41 

Garay 3731135; 8.66 x 55.37 ... 
Garay 3737J41; 8.66 x 70.50 ... 



Zona Sur 
Junto con Garay 3731|35 



200.000.— 



con 
con 
con 



Venta Judicial 
Zona Norte 



Ibera 3732; m2. 290.99 



£ 1.500.— con 



Pedro Garfinkel a S. A. Pedro Garfinkel e Hijos, Soc. Eesp. Ltda. ' 

Ver: Centenera 1865 

"Ver: Centenera 1805 , 



Vicente, Miguel, Santos B. Juan: A. Bomano y Bimonclli y otros a , 
Carlos Romano y Pascuala H. de Bomano 



3-2-1950 



10-3-1950 



UBICACIÓN 



METRAJE 



Con' 
P R E°C I O i tin 
.mfn. edifi- 

v cío 



TRANSMITENTES Y ADQUIR'ENTES 



Fecha 

de la 

nciituri 



TEBRITOEIOS NACIONALES 
Río Negro 
, . Ventas . 

Urbanas 
s Pueblo San Carlos do Bariloche, frac. B., C. y E., chacra 42, 

, inanz. 24, mts2. 745 

Pueblo S. C. de Bariloche, subdivisión, fracciones -B., C. y E., 
chacra 42, Nro. JO, manz. 13, mts2. 693, junto con Pueblo 
S. Carlos de Bariloehe, frac. B., C. y E., chacra 42, N» 11, 
manz. 13^ Frac. B., C. y E., chacra 42, No 12, manz. 13, 
frac. B., C. y E., parte" chacra 42, Nro. 13, manz. 13 
Pueblo San Carlos de Bariloche, B., C. y E., chacra 42, 
/ Nrtt: 11, manz. 13 

Pueblo. San Carlos de Bariloche, subdivisión, fracciones B., C. 

y E., parte da la ehacra 42, Nro. 13, maní. .13 

? 
Pueblo San Carlos ¿o Bariloche, fracciones B., C. y E., farte 

chacra 42, Nro. 12, manz. 13 

Pueblo Viedma, solares "g" y "h",' manz. 25, sec. "B" 
mts2. 447 '. '••••• 

Pueblo Viedma, manz. S D. mts. 690 .' 

Pueblo Viedma, lote 17 B., solar C, mts2. 787.S0 

Pueblo iVedma, «¡lares "g" y "a'.', manz. 25, sección 
"B", mts2. 463 •'• 



9.600. — sin Lagos del Sur, Soc. de Eesp. Ltda. a Emilio Oattas 



.43.200. — sin Lagos del Sur, Soc. de Eesp. Lt&a. a Arturo G. Bivoir 

• • — . — , — Ver-Pueblo San Carlos de Bariloche, frac. B>, C. y E., parte chacra 42, 
No 10, manz. '13 . . . ; 

— . — — Ver Pueblo San Carlos de Bariloche, fr_ B., O. y E., chacra 42, 
N» 10, manz. 13 . . . .' ._. , 

— . — — Ver Pueblo San Carlos* de Bariloche, frac. B., C. y E., chacra 42, 
No 10, manz. 13 '. ' ., M 



1.448.— "' sin Antonio Devincenzi a Ednyved Griffiths 
14.000. — sin Francisco Bonetti a Juan Beffucci .... 
23.000. — sin Juan ' Beppucci a Juan Tar'aborrelli .. 



2.440. — " sin . Antonio Devincenzi a Max M. Fapitalle 



2-2-1950 



4-1-1950 

4-1-1950 

. 4-1-1950 

4-1-1950 

7-3-1950 
21-3-1950 
30->195O 

7-3-1950 



TRANSFERENCIAS DE DOMINIO POR CAUSA DE MUERTE 



UBICA' ION 



M tí T R A J E 



Coa 
PRECIO o lin 
mSn. edifi- 

eio 



CAUSANTES Y SUCESORES 



Chaco _ 

KÚrales 

Coloca Benítez, frac. C. y D. lote rural 45, Hs. ou 

Colonia Benítez, frac. - C, lote rural 36, Hs. 25 

Colonia Margarita Belén, concesiones "B" y "C", lote 

22, Hs.. 50 .- . v 

,,,'." urbanas 

Pueblo Cote Lai, lote 12, frac. B., mts2. 2.500 

Pueblo Las Breñas, -sojar d, manz. 34, ints2. 1.200 

Pueblo Presidencia Boque Sáenz Peña, solar a, manz. 186, 

mts2. 600 .'...' " 

Tueblo Eesistiéncia, solar B., manz. 83, mts2. 300 

Pueblo Resistencia, lotes 3 y 4, manz. 3, nits2. 800 

Pueblo Resistencia, loto 245, 15 x 25 

t 

n Chubut _ • . 

Urbanas 

Pueblo. Comodoro Rivadavia, lote C-, inanz. 51, mts2. 1.000 . . 

manz. 91, 



2.500.- 
2.500.- 



Pueblo Comodoro Rivadavia, lote letra "O", 

lote 20, mttó. 437 

Pueblo Chubut, chacra' 222, Hs. 8, As. 64 : 

Pueblo Chubut, frac, chacra 111, Hs. 25 

Pueblo Chubut, chacra 95, lote 2, Hect. 150, Ars. 8 

Pueblo Chubut, chacra 102, Hs. 2 

Pueblo Chubut, chacra 94, Hs. 2, As. 20 

Pueblo Sarmiento, solar "C", manz. 52, mts2. 2.500 

Pueblo Sarmiento, solar. C, manz. 52, mts2. 2.500 

Pueblo Trelew, letra '.'C", manz. 92, mis2. 470, parte indivisa 
Pueblo Trelew, letra F., manz.' 23, lotes "j" y "L" mts2. 460 



2.450.— 
7.000.— 

10.225.50 

15.550.— 

12.000.— 

4.500.— 



sin 



María Barlesi de Pourcel, Lorenzo Guerino y Arturo A. Pourcel a Bautista PourcsL 
María Barlesi de Pourcel, Lorenzo Guerino y /Arturo A. Pourcel a Bautista Pourcel. 



6.500. — sin Mario José Smith a María -Eondina de Smith. 



con 

eon 
con 
sin 
sin 



4.000.— . 


. sin 


8.000.— 


sin 


26.625.75 


sin 


4S.OO0.— 


sin 


12.850.— 


. su 


2.000.— 


sin 


900.— 


sin 


24.000.— . 


sin 


24.000.— 


sin 


• 10.000.— 


sin 


7.550.— 


sin 



Nicolasa Galarza de Sotelo a Guillermo Bótelo. 
Esteban Domijan a Juan S. Domijan. 

Matilde Holzer de Flores a María A. Flores. 

Cándido Núñez a Julio César Nófiez y Julio Orlando NúSez. 

Lucía Gatén Pegovaro a María T. Italia, Luisa y Mercedes Pegovaro. 

Enrique Meneghini a Juana H., Prost. 



Candelario Pereyra a Beatriz,, Obdulia Albina, Doralicia Sulma PeTeyra y A'B- 
dulia Albina Puricelli de Pereyra y otros. 

Carmen Matua de Velasco a Sara, Eosa Natalia, y Fidel velasco de Matus. 

Indalecio Peña a Dolores Puetre de Peña. 

John Owen Jones a Stefab Stef anoff.' 

Grven J. de Davies a Elizabeth Davies. ,. 

Juan Socino Sucesión a Juan Soerno. 

Juan Sociho a Carlos Socino. . - 

. Mareos Martínez a Baúl Ángel Martínez y Renée Mana Martínez de Budiiío, 
•\ Luisa Russomando de Martínez. • ■' 

Raúl Ángel Martínez a Luisa Russomanc\a de Martínez. , > 

Ludovico Héctor Maschio a María Barreiro de Masch'o. 

Francisco Antonio, Sisto y Tomasina Comerci Pérez y Pilar Pérez de Comerei. j 



?i 



ASO DEL LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN 
BOLETÍN OFICIAL — Miércoles 26 de abril de 1950 



DB1CAOI-JN S METRAJ: 



PRECIO 
mSn. 



Con 
o lia 
•am- 
elo 



CAUSANTES Y 8CCESORE8 



Pueblo Fernández Oro, lotea 13, 14, 15 y 16, subdivisión, lote 
18, frac. A., sec. N° 26, lote 13, Hs. 5, As. 71; junto con 
Pueblo General. Boca lotes 14, 15 y- 16 



Pueblo General Boca, lote 16, Hs. 5, As. 84 

Pueblo General Boca, lote 15, Hs. 6, As. 55 



Pueblo General Boca, lote 14, Hs. 6, As. 37 



Pueblo General Boca, lote 7, chacra 265, Hs. 3, As. 89; junto 
con Pueblo General Roca, lote 8 ' 



Pueblo General Baca, lote . 8, . Hs. 3, As. 89 

Pueblo General Boca, ' Chacra 254, Hs. 14, As. 6, junto con 
Pueblo General. .Boca, . frac. . al Sud de la - Faja de Te- 
rreno anterior ". . , . 

Pueblo General Roca, frac, al Sud de la faja de terreno 
anterior, Hs. -44, As. 24 

Pueblo General Boca, ' lote 1 4, manz. 48, mts2. 312.50 

Pueblo General Boca, -solar 3, manz. 48, mts2. 312 

Pueblo General Boca", lote 2, 'malte. ' 48, mts2. 312.50 '. 

Pueblo General Boca, lote 1, frac, b, manz. 7, mts2. 2.500 .. 

Pueblo General Brca, ' lote 1,' frac: ' e, manz. 26, mts2. 2.362, 
]>arte indivisa '.....'.; 

Pueblo General Rota, 1|2 sóla'r'4, frac, e, manz. 26, mts2. 237 ". . 

Colonia General Boca, 1|2 frac. B. 2, chacra 128, Hs. 11, As. 66 

Pueblo General Boca, lote 3, frac. B., manz. 7, mts2. 314.92, 

parte indivisa -. , 

Pueblo General Boca lote 3, frac, e, manz.. 26, 9.50 i 25.00 . . 

/-■ 

Pueblo General Boca, lote' 2, frac'. "b", manz. 7, intaS. '2.500..' 
Pueblo General Boca, lote 2, frac, "e", manz. 26, mts2. 250.. 
PueDlo General Boca, chacra 201, lote 2, mts2. 9.816 .:".... 
Pueblo General Boca, solares "g" y "h", manz. 131, lotes 



26.500.- sin • Francisco Verdeen* a Amello, Mena, Guerino, Elma, Desiderio Verdecchia Mazzone 
y ocros* 

- ""'"" ~ V séc P 2? 1 lote e i3 &ndeZ ° r0 ' l0teS "' W ' 15 y 16 ' » ubdi ™ io A **• lí, &ac. A, 
_._ _ V 7 ec P ^ ot ^™ findez / <>». tatei 13. 14, 15 y 16, subdivisión lote 18, frac. A, 

— ~ Ve /„ P of 1 ? , Fe ™ fa «« Oro, iotes 13, 14, 15 y 16, subdivisión lote 18, frac. A, 
sec. ¿o, lote 13. ' 

2.000.- sin Marcos Laoev a Quema Bojlia Stevin de Lacev; Rebeca, Lana y Naun Lacev 
y fcílayin y otros. ' 

— .*— — Ver Pueblo General Boca, lote 7, chacra 265. 

16.000.— sin Mareos Lacev a Guema Bojera Slavin de Lacev; Rebeca, Lana y Naun Lacev v 
olavm y otros. . . ' 

y 

— . — — Ver Pueblo General Roca, chacra 254. 

19.085.— con Dolores Vállejo de Isla a Juana M. de Isla Vallejo de de Prado 

4.500.— sin Dolores Vallejo de lela a Juana M. de Isla Vallejo de de Prado' 

4.500.— sin Dolores Vallejo de Isla a Juana M. de Isla Vallejo de de Prado' 

3.500.—- sin Dolores Vallejo de Isla a Lucía Isla Vallejo de Del Ooppo - Leandro o". L. Isla Vallejo. 

33.540.— con 



6 



D B 0re i ^Nietoí* * *°^ - H '- 8 -' Wa Vallejo ' María °- x - de U "V>> **>» 
.250.— sin Dolores H. S. Isla de Vallejo a Julián H. S. Isla Vallejo, Claudio L. Isla Vallejo. 

I. Vallejo de 



6.000 — con Dolores H. Isla.de Vallejo a Julián H. S. Isla Vallejo, María C 

Marín, Erna Bonel I. de Nielsen. 
4.000.— sin Dolores H Isla d e Vallejo a Julián H,. & Isla Vallejo, María O. I. Vallejo de 

Marín, Erna Bonel I. de Nielsen. J . 

3.500.— sin Dolores V. S. de Isla ¿Leandro C. L. Isla Vallejo, Julián H. S. Isla Vallejo 
15.138.— con Dolores Vallejo de Isla a María I. Isla Vallejo de Brandi, María C, Isla de Botas' 
26.500.— sin Francisco, Elena, Guerino, Elma, Desiderio Verdecchia y Mazzoni y otros 



3, 4 y 5, nit£>2. 1.075 ).. 38.102.— «a Francisco Verdecerá a' Anello: Elma, Desiderio Verdecchia y Mazzoni ~y otros 

Pueblo General Boca, lote A. 2, chacra 163, Hs. 35, As: 8; * y oíros. 



junto con Pueblo General Boca, lote "a", frac. B., chacra 
173, lote d, frac. B., chacra 163 . : : 

Pueblo General Roca, lote "a.", frac. B., chacra 173, 

. mts2. 1.768 -,...: 

Pueblo General Bocí, lote a, .frac. B., chacra 163, mtB2. 4.761 
Pueblo General Boca, parte del lote agrícola 127, Hs. 50, As. 54 
Pueblo General Boca, chaera 267, Hs. 16 As. 24 

Pueblo General Boia; frac. B./ manz. 5, lote 4, mts2. 750 .. 

Pueblo General Boca, frac. 1, lote "F", manz. 21 mts2. 312 

Pueblo General Boca, solar "H", manz. 7 bis, m¿s2. 312 

Pueblo General Boca, lote "e", manz. 21, mts2. 975 

Pueblo General Boba, solar Í'H", manz. 31, ints2. 1.250 



22.000.-^ sin Francisco Verdecen*» a Anello, Elena, Guerino, Elma, Desiderio Verdecchia y 
Mazzoni y otros. • - ' 

. . . ■ _r- ,• 

— :— — Ver Pueblo General Roca, lote A. 2, chacra 163. ' .' 

— . — -7- Ver Pueblo General Boca, lote A. 2, chacra 163. 

. — . — sin Alejandro Sulgado a Angela Cirila González. ' " 

5.000.— sin M " 00s . Lo <:e v a Guema Bojera Slavin de Lacev; Bebeca Lana y Naun Lacev v 
Slavin y otros. • . \ 

18.270.— sin Marcos Loeev a Guema Bojera Slavin' de Lacev; Bebeca Lana y Naun Lacev y 

11.056. 

10.605. 



Slavin y otros. 

sin' Marcos Loeev a Guenia Bojera Slavin de Locev; Bebeca, Lana y Naun Lacev V 

, Slavin y otros. < „ ^ • ' • _ 

— sin Marcos Locev a Guenia Bojera Slavin de Locev; Bebeca, Lana y Naun Lacev v 

Slavin y otros. ' . ■ . ' - 

51.622.— sirf?) Mareos Locev a Guema Boglia- Slavin de Locev; Bebeca, Lana y Naun Locev r 

91avi n y otros. " ' 

30.030. — sin Eustaquia Lezcano de Orellano a Carlos Padin Iglesias. ' 

Pueblo General Boca, lote 3, manz. 26, mts2. 237, parte indivisa 13.270.— con Dolores- Vallejo de Isla a Julián H. S. Isla Vallejo. María C. Isla Valléjó do 

Marín, Erna "B. Isla de Nielsen. 
con/ Dolores Vallejo de Isla a Leandro C. L. Isla, Julián H. S. Isla Vaílejo, Delia L . 
Vallejo, María C. Isla Vallejo de Botas, María I. Isla Vallejo de Brandi y otros. 
Dolores Vallejo de Isla' a María D. O. Isla Vallejo de Sanguinetti. 
José Lindor Corvalán a Lidua, Dora del Carmen, Delmira Julia, Ceferino Lindor_ 

Tsolina Corda de Corvalán. 
Pedro Biánchi a Bosa Bianchi y Amissano. , . 

Ana Gertrudis, Diana y Violeta Milagro, Delfino de. Heredia a Aleides Pedro Contin. 
Ludovico. Mes'cbio a María' Barreiro de Mcschio. 



Pueblo General Rea, lote 1, manz. 26, nits2. 362' .;...;.:.. ' 11.270.— 



Pueblo General Boca, lote 6, manz. 7, mts2. 366.47 

Pueblo Maquinchací,- solar b/maflz.' 77,'mts: 25- x'70 ::....,: 

Pueblo Singles, fraw d; lote- 28; Hs: "7/ As." 50 

Pueblo San Antonio Oeste, - solar b, -nr¡mz.' 63; mts2. 625 

Pueblo Trelew, letra- "G",-in&iiz: 92, mts2. 470, parte indivisa 

• ■ • • ' Rurales 

Sección, D. 2, frac. B. lote 5, Hs. 833, As. 33 .' 

Sección C. 3, letras "A.B.C. y D. lote 21, frac. D. Hs. 1.000, 

junto con Sec. C 2, lote 25, frac. C., letras G.A.E.F 

Sección C. 2, lote 25. frac. O. letras F.A.E.,y F., Hs. 2.500 
Sección D- 2, letra I.J.K. y h, lote 5, frac. B., Hs. 2.600 .. " 

' MISIONES 
Rurales 
Colonia Profundidad, lote 20, Hs. 92, As. 16 

Urbanas 
Pueblo Apóstoles, lote 3, solar Q., Mts2. 600 

Pueblo Apóstoles, lote 8, parte del solar "B", manz. 41, 
jnt2. 450 . . 

Pueblo Apóstoles, subsivisión de los solares "B" y C. manz. 
f 41, lote 1, solar "C", mts2. 800 < 

Pueblo Apóstoles, lote 4, parte de "los solares "C" y "b", 
manz. 41, mts2. 750 '. 

Pueblo Apóstoles, lote 5, parte del solar, letra "b", manz. 
41, mts2. 650- :....... . 



2.500.— 
14.000.— 


sin 
sin 


800.— 

4.675.— 

10.000.— 


sin 
sin 
sin 


18.000.— 


sin 


190.500.— 


sin 



Máximo Ywan Tschudi a Armin Vwan y Pedro E. Tschudi y Thetiede. 

Máximo Ywan Tschudi a Armin. Ywan y Pedro E. Tschudi y Thetiedo. 
— . — — Ver Sección C. 3, letras A, B C y D, lote 21. 
— .— — Ver Sección C. 2, lote 25, letras E, F, G, H, I y D. v ^ " 



Pueblo Apóstoles, lote 2, parte del solar "D", 
'mfs2. 364 



manz. 85, 



Pueblo Apóstoles, lote 1, parte ■ del solar "d", manz. 85, 
mts2. 572. , .'..." 

Pueblo Apóstoles, lote 7, parte del solar "B", manz. 41, 
mt¡>2. 45ff : ...:... 

Pueblo Apóstoles, lote 6, parte del soW, "B", manz. 41, 
mts2. 600 ; 



1.400.— 
5.10Q.— 
1.050.— 
10.000.— 
6.200.— 
5.600.— 
850.— 

ío.oool— 

1.000.— 
4.000.— 



García Gil a Luis A. . Garcít. 



Sin 



sin 



sin 



sin 



María, Lucía, Adela, Guillenna Merop'e Binotti a Rodolfo Cayetano y Hugo ' 
Binotti y Peronne y. otros. ... *'..'.' 

María, Lucía, Adela, Guillérma Merope Biuottl a Bodolfo L. Cayetano y-, Hugo í 
Binotti y Peronne y otros. 

María, Lucía, Adela, Guillérma Merope Binotti a Rodolfo Cayetano J., Hugo . 
Binotti y Preonne y_ otros. , 

María, Lucía, Adela, Guillérma Merope Binotti a Rodolfo L. Cayetano y Hugo . 
Binotti y Peronne y* otros. "■ 

María, Lucía, Adela, Guillérma Merope Binotti a Bodolfo' L. Cayetano y Peronne 
y otros. 

María, Lucía, Adela, Guillérma Merope Binotti a Rodolfo L. Cayetano y Hug* . 
Binotti y Peronne y .otros 



María, Lucía, Adela, Guillérma Merope Binotti a Rodolfo L. Cayetano y Hug» 
Binotti y Peronne y .otros. / . • • 

María, Lucía, Adela, Guillérma Merope Binotti a Bodolfo L. .Cayeta.no y Hugo'' 
Binotti y Peronno y otros. '• ' " 

María, Lucía, Adela, Guillérma Merope Binotti a Rodolfo L. Cayetano y\ Huga 
Binotti y Peronne y otros. 



í», 



*ASO SEL IÍBEBÍADOR GENERAL SAN MABTIN 
BOLETÍN" OFICIAL -|- M'rtrcóléS 26 de' abril de 1850 



a» 



ÜBICAOION X M E T R A J B 



PRROIO 
m$n. 



Coa 

o tía 

. edifi- 

cía 



4 CAUSANTES Y .S7CE80RBS 



Pueblo Apóstoles, lote 3, parte del solar 85, mts2. 364,' Juntos 
oón Pueblo Apóstoles, manz. 85, lote 4, parte del solar "D", 

' lote 5, parte del' solar" "D" manz. 85 " 1.000.— sin 

v ' • ■'. ij* . 

Pueblo Apóstoles lote 4," parte del solar "d", manz. 85, ■ 

mts2. 600" . : 

Pueblo Apóstoles,' lote 5, parte solar "d", manz. 85, mts2. 600 

Pueblo Chubut, chacra 216, Hs. 50 ' ' • ' 12.000.— - et.n 

Pueblo Posadas,' lote "letra "K", manz. 243,' mts2. 12 x 43 2.400. — sin 



María, Lucía, Adela, Guiiler'ma Merope Binotti a Rodolfo L. Cayetano v nu« 
Binotti y Perenne y otros; * - ' , ' ""£•_ 

Ver Pueblo Apóstoles, lote 3, parte del solar 85. . . 

Ver Pueblo Apóstoles, lote 3 del solar 8'5.- " • ■ 
Máximo Iwan Tschudi a Armin y Pedro Enrique Tschndi y Tschude 
Gertrudis Oáceres de Cáceres a Ángel Cáceres.- . 



NETXQUEN 
Urbanas 



Pueblo San Martín Je los Andéa, manz. 55, solar. C, mts2. 
20 i 49 ....'.'..'.'.'..'.'...'.'.'.'.'. '.'.' '.' 

'.' ^O NEGRO 
Rurales 



71.000 sin José Waldemcr a Juana Gertrudis Heberlein y Spingli, - Kuno' Wald 



euiar. 



.Campo Comallo, -Dto.- Bariloclie (no da más datos), Hs. 10.000, 
parte indivisa '..... 



Colonia General- Rota,- solar C.,- manz. 216, mts2. 1.250 .... 

Colonia General Rota, lote D., manz. 135, mts2. 1,250 

Colonia General Roca, lote E., manz. 167, mts2. 1.250 ...... 

Colonia General Roca, lote "C", manz. 154, mts2. 2.500 .. 

Colonia General Rooa, solar A., manz. 215, mts2. 2.500 

Colonia La Picada, chacra 15, frac. B., lote 2, Hs. 15, ás. 63 

Colonia Pringles frac, de lote 28, Hac. 17,~Ars. 50 

Colonia Valccheta, lote" pastoril 126, Hs. G25 

Colonia Regina Nro. 123, lote 5, chacra 123, Hs. 10, As., 11 



'ueblo Cipolletti, fraci 12, Hs.'lOO 



25.090.— 


sin 




sin 


40.— 


sin 


20.— 


sin 


40.09 


1 


40.— 


sin 


14.344 


sin 


9.200.— 


sin 


1.666.66 


sin 


20.349.40 


sin 


20.000.— 


sin 



Dolores V. S. Isla de Vnllejo a Julián H. S. Isla Vallejo, María O. I. Vallejo de Mari* 
Leandro C. L. Isla Vallejo, Lucía I. Vallejo del Del Cioppo, María C. I Vallejo 

de Botas, María L .Valejo de Brandi, Juana M. I. Vallejo de Prado 'y otros.. 
Dolores V. de Isla a Juana. M. Isla Vnllejo de Prado. 
Dolores V. do Isla a Juana M. Isla Vallejo de Prado. >• 
Dolores V. do Isla a Juana M. Isla Vallejo de Prado. 
Dolores V. de Isla a Juana M. Isla Vallejo de Prado. 
Dolores V. de Isla a Juana M. Isla Vallejo de Prado. . 

Domingo Sánchez Aragón a Juan, Vicente Valeriano y Ana Sánchez de Pardos 
Pedro Bianchi a Próspero Cambruzzi. 
Florentino Gabriel a Ricardo ■ Bruce. 
Antonio a Dora o Isabel Dora Cesivede Pancani, Aldo A., Jorge P. Carlos, Roberto 

y JMida Justina Pancani y Cesive.---- ■• 
Benjamín Diez a Rosa, María Nydia, Mario T. Blancos Lía, María Sierra do Díe¿ 
' - e.26|4-N« 1.971 slp.r>.-v.2fi'4¡50 



AÑO DEL LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN 

30 de Marzo de 1950 



TRANSFERENCIAS DE DOMINIO POR ACTOS ENTRE VIVOS 



UBICACIÓN í METRAJE 



PRECIO 
mfn. 



Coa 
o sin 
edifi- 
cio 



TRANSMITR.NTE8 Y ADQUIRIENTES 

\ 



rock* 
de 1* - 
••erlturd 



' CAPITAL FEDERAL 

,..'-. Ventas - ■ 

Zona" Norte ' — 

Acha"3974; 8.66x33.37; p|ind. ' ' 10 000.— 

Bauness\1472; 8.66;9.46 y 22.90 ' ." \. 70 000 

Bolivia 4093; m.2 112.42 '. . . ; ' 88.500 

Campana 3406; 8.94; 15.00x10.70 y. 16.98 ... 93!o0o! 

Carlos A. López 3214|16; 8.66x 15.00 ". . 38.000— 

Conesa 435; 8.66; 8.85x27.25 y 29.88 ~l... 55Q.O0O. ' 

Coronel Apolinario Figueroa 1266; 8.66x65.16 35.000.— 

«Coronel Apolinario Figueroa 1778J76 8.66 x 30.50 y 31.43 ';. ' 90.000.— 

Coronel Ramón Lista 5112; 8.66x22.00 ... 40.000. 

Chivilcoy <e) General César Díaz y Remedios E. de San Martín, -- - 

lote 3, mz. 24; 8.66x30.68 3S.790.74 

Chivilcoy (e) General César Díaz y Remedios E. de San Martín, 

lote 5, mz. 24; 8.66x30.68- : 38.790.75 

Chivilcoy (e) General César Díaz y Remedios E. de San Martín; 

lote 4, mz. 24; 8.66x30.68 '. 38.790.74 

Echeverría 2581|S3; m.2 187.49 : .-...; 130.000.— 

Fragata Presidente Sarmiento ~s|n. (e) Rivadavia y Yerbal; 

lote 5, mz. 24; 8.66 x 30.68 ... .- 38.790.74 

Francisco Acuña do Figneroa 885; 7.79x30.18 50.000. — 

Gallo 1477; 6.92 x 23.81 y 24.89 ...."..' 38:500.— 

Gaooa esq. Chivilcoy; lote 19,' mz. 4; 11.76; 11.42 x 12.54 y • 

12.98, 6 mts. ochava .-. 63.658.59 

Gavilán 4567; 8.66 x 25.98 :....'. 63.000. 

Gurruchaga 1657; 17.82; 6.20; 4.71; 10.65 x 22.33 y 24.63 86.000.— 

Helgucra 1566J6S; 8.00 x 35.75 '. ,. 200.000. — 

Homberg (e) Correa y Ramallo;'lote 26, nfz. 200 20.000. — 

Ibera (e) Andonaegui y Pje. Aguas Buenas; lote 15, mz. C; 

8.66.x 25.06 4.800.— 

Joaquín V. González (e) Magariños ' Cervantes y Camaro- 
nes; lote 11, mz. 32; -10.39 x 29.43 .... 30.000.— 

Juana Azurddy 3024; .8.66 x' 37.49 ' '....'..... ' 50.000.— 

Lavalleja 865; 7, 72; 9. 30 x 38.66 : '.'. 90.000.— 

LlaVallol 2120|22; 8.66 x 16.83 .., ; '. 90.000. 

Marcos Sastre 4190; 0.95 x 11.53 .... ./ 500. 

Mar del Plata (e) Av. Juan B, Justo y Tres Arroyos"; 

•lote. 8, mz. 11; 8.66 x 18.92 ' 42.598.40 

•Mar del Plata (e) Avda. Diez y Siete de Octubre y Tres 

Arroyos; Jote 6, mz. 11;, 8.66 x 18.92- 42.598.40 

Mar del Plata (e) Av. Diez • y Siete de Ocfcubi'e y Tres 

Arroyos;' lote 7, mz. 11; 8.66 x 18.92 42.598.40 

Maturín 2861; 8.66 x 11.26 x 11.70 y 19Í00, p]ind 15.000. 

Nazarre 4875 esq. Desaguadero 3011 ...'. 45.000. 

'Nazarre (e) Primera y Moliere; lote 11, mz. 155 A; 

8.66 x 20.71 y 21.01 ............'....'...;.' .' 4.200.— 

Pampa 5451|53; 10.00 x 53.00 '. 70 000 — 

8an Nicolás 1353; 8.66 x 44.62 -. 16.000.— 



con 
con 
eon 
con 
con 
con ; 

eon 
con 
con 

sin 

sin 

sin 

eon 

i 

sin 
con 



Bin 
coii 
con 
con 
sin 



Podro Malvicini a Rosa M. A. M. de Fracchia ."7 

Juan Garat París a Isaac Goldberg 

Cándido Vázquez Alonso a Dante A. Viola ...'. 

Ana,L. Toledo a José L. Garibaldi ." .".".'.'!.'!."! 

Cipriano Alonso a Salvador Oioffi ' ; \\\ 

Francisco festino y Osvaldo D. Compagnó' a Enriqueta C. N. *de 
Caviggioli, Raquel M. O. de Durañona y María E. C. de Duraúona 

Julio Castellanos a Edmundo F.- Madriercs ; 

Juan N. Recagno a Sosia Kirszenewajg- de Furman' 

Fernando P. F. Quirósa Victorino ■ Linares del Cerro 



Teresa V. R. de Vilar a María T. G. de Mártire 
Teresa V. R. de Vilar a María T. G. de Mártire" 



Teresa V. R. de Vilar a María T. G.'de Mártire .. 
Angela L. B. de Oavallone a Luisa F. M. Cavallone 



Dolores Diez Vázquez a Andrés D 'Agosto . .'. '. . : - 

Angela G. de Frágola y Teresa G. de- Mendizábal a Constantino De 

Filpo 

Raquel N. do Gronowsky'a Nesa V. F. de Numerosky '.'.'.'. 

Mario L. R. de' Candia a Elena G. de Raizman 

Hugo F. D. Galimberti a Celestino Ares .;.... .'.".'* 

Salomón Belinco a César B. Pertierra :;.:...' .'......'.I 

Miguel Yasinovsky a- Lucila Y. - de Rueda .: ¡..."'i!.'".' 

Rodolfo Mayer a Salvador Rqina; Teresa R. de Máglio, Lucía 
R. de Arrióla y Margarita R. de Valen tini ." 



Bin Aquilino C. Colombo a Luis Cosenza 



sin 
con 
con 



con 
con 



Juan N. Nocito a Salomón Sesel Hindes .'. 

Catalina F. de Bcleni&ky a Farid M. Abau Ñader 

David Pines; Lejba Szuchmacher; Eliezer Osowski e Lsaac Gros- 
mau a Bina Rozenblum, Liba León; Jaime P. Rozemblurfl; Iser 
Resels .■ •.........-..■ 

Yockiel Kaplan y Szosz O. de Kapián a Alfredo A. Camilloni ' , ','. '. ','. 

Adalberto Vidal Eo a Marcelina A. de González ,.... ' 



12-4-1950 
12-4-1950 
24-3- J 950 
13-4-Í950 - 
13-4-1950 

3-4-1950 
13-4-1950 
12-4-1950 
12-4-1950. 

J2-4-1950, 

12-4-1950 

12-4-1950 
13-4-1950 

13-4-1950 

13-4-1950 
12-4-1950 

12-4-1950 
13-4-1950 
12-4-1950 
12-4-1950 

12"-4.-I950 , 

13-4-1950 . 

13-4-1950 
30-3-1950 



12-4-1950 
12-4-1950 
16-3-1950 



sin María L. R^. de Candia y Carlos E. Candia y Canosa a Miguel del Val 12-4-1950 

sin 3 María L. R. de Candia a Alberto O. Blanco ' 12-4-1950 



Sin 
con 
con 

sin 
con 
con 



María L. R. de Candía a Francisco Be'rardi .. 
Hosías Goldman a Berl Goldman y Leja.Kaeclhik 
José Conscntino a Restituta M. de David Ziuk . . 



Aquilino C. Colombo a José M. Miguel 

Pedro 3elsito a Antonio, Badáracco .'.....I. 

Pegorto Arias y Consuelo M. de Arias a José Arias 



12-4-3950 
21-3-1950 
12-4-1950 

13-4-1950 
13-4-1950 
13-4-1950 



a* 



ASO D3PI, MBBRTAB0R GJ3JEBAÍ. SAN-MARTOf 
"BOLETÍN -.0t7'0^ti{^?jíif rcore»; t gs ¿e. ¿fer¡; dyjffjfr 



HBICAOipí; ^'';!'M E T BjÁT-»;»"- ; , 



Con - 
ció 



«<'! 



rRAN&MÍ'rÉNTEá 'VaDOu/RENTES 



da I» 

ticrlun 



Víctor Hugo 617|19; mí. 1M..51 ....,.,. .,,.,*, ••-;,.• •. , ™-g¡5'_ 

J^y 175; 8.66 x 8.73 x alio* 78.000.— .. 

Zona Sud * : 

Amcghino (e) Monte y Junta; lote 30, mi. 66; 8.66 x 51.70 

Barros Pasos (e) Óíiden y Larrazábal; lote 29. mi. G; 8.6B 

por 42.49 y 42.53 f,Ta~ 

Brasil 3219; 8.G6 x 34.10 £™~" 

Andalgalá 2422; 8.66 x 22.10 y 20.24 ' 5 j>°°0.- 

Ourhu6 ! 1757¡59; mí. 442 • •• 7d.UUU.— 

Castañares 1050 esq. Santander 971; 17.59 x 16.02 y 13.50; 

6 m. ochava ••••• ^^• — 

Castaüón (e) Cóndor y Tabaré; lote 26, mz. G; 8.66 x 20.36 16.2o0.— 
Cayetano A. Silva Pje. (e) Cossio y At. Emilio Castro, 

ni/.. 1, lote 22, mí. 191 .'. ' ':£!*- — 

Centenera 3145; 7.30 x-11.55 y 8.65 !2'££'m 

Cobo Av. 1531135; 7.00 x 17.66 y 39.89 °». 888. 80 

Coronel Salvadores S34; S.66 x 25.98 36. 500.— 

Cosquín (c) Emilio Castro y Sehmídel; mz. 62 C; 9.00 x 25.42 5 -5. 2 °-— 

Cruz Av.. (c) Crespo y Erczeano; lote 144, fraec. JS; 8.66 " 

i ¿a. 2^ qq .«...*,'.....»•-«*-•• ..••••••****«» 10-OQP»— -^ 

í>e los Corrales' Av '. ' bn7¡19¡ 8 .66 x 46. 50 : 200.000.— 

Entre Ríos 1790;90; 13.7 x 17.40 y 16 .7 O . . ". '. 250,000.-^ 

Gúamini (e) Av: Emilio Castro y EreiHa; lote 16, mz. 36 B; 

m«. 151 ;•••••;•:•••«• 2i - 500 - — 

Guillermo Ilolsen Pje. (e) Zelarrayán y Aqnino; lote 15, 

mz. DD;m.'. 187 :..'..: J™"" 

José María Moreno 1748; 10.91 x 10.30 y 11.37 11.700.— 

José Mármol 1552; 8.66 x 43.32 y 43.36 t„^" _ 

Juan Bautista Alberdi 4462¡64 r 8.66 x 31.89 7 „ÍX? -— 

¿,a Plata Av. 1533¡35; 8.66 x 46.64 ...: !?^2' — 

•tos Recuerdos Pje. 384; 8.98 x 8.9S :1.... ™V°° — 

Moreno 3625; 17 .56 x 17 .40 y 16.08 1 !®^' — 

íOlavartla 622126; 8.66 x 34.64 ?T„„„ 

Osvaldo Cruz 2718120; 14.95 x 17.30 y 24.50 ....; 4 ?-?Xr~ 

Palmar 6925; 8.66 x 14.30 y 13.07 I^ÍÍS - "" 

Piercs 1580; 8.66 x 39.74 f""^' — 

Pinzón 683Í99; 13.06 x 18.13 y 18.82 : ?" «« 

Bola esq. Monte, parcela 1, sece. 62, mz. 27; mí. 263 .... 8.850. 

Rivera Indarte 3670; 8.67; 8.70 x 30.31 20.000.— 

Sehmídel esq. Diego de Olavarrieta; lote 4. mz. 34; 12.10 

por 16.34 y 10.30 ,«"Í2a' — 

Sarandí 1394; 12.35 x 17.70 : 10.000.— 

Saraza (e) Larrazábal y Oliden; late 36, fracc. 1*; 8.66 por 

36.16 y 36.22 IV^fi' - 

Zelarrayán 527|29; m.2 471 82.916.— 



con 
con 



sin 

sin 

con 
con 
con 

-cAn 
sin 

sm 
con 
con 
con 
sin 

sin 
con 
con 

eou 

sin 
con 
con 
con 
con 
con 
con 
con 
con 
con 
con 
" eon 
sin 
con 

sin 
con 

sin 
con 



.Mario A. Quldraccia a Jaime Baün y 'Talíny'B. oVBásín ■'.'..'... . 28-3-1950 
, Adolfo, Adela L. A. y Vittorio 8. P. Barbieri y Mattía a Lejba 

M. Gilinski y Rosa F. de Gilinski ..... . '. 12-4-1950 

Enrique C. Crosta a Francisco Lento . ;... 4-4-1350 

María E. Ibáñez de López, a 8. C. Droguerja Platease 16-3-1950 

Francisco Lardo a José J. F." Arnaldo • 29-3-1950 

Isidro D. Martino a Iiorcnzo J. Alvares 30 T a-1.95,0 

Jorge R. Cook a José M. A. Paulñcei . 24-3- J 950 

Antonio Lopardo a Alfredo De Buono .'. t 21^3-1950 

Domingo S. Pisano a Francisco Larocca : . ; '. ' 1^74-1950 - 

Aquilino C. Culombo a Haraldo L. A. Tharigen *. 28-4-Í950 

Carlos A. Bavastro a Domingo Clerici .. 1 . .... 30-11-1949 

Juana Suárez de Gómez a José Gómez y Suárez .' I 30-J2-1949 

Rosa H. Dode'ro a Filomeno Mellino .' . 24-3.-1959 

Aquilino O. Colombo ; a Héctor Mccheli ~ '. . B4-<l¡i$a 

. . " . . • ,i vt.r-^i 

Consuelo García de Salva a Gabriel García .' "; 4-4¿l950. 

Jacobo Zubok a Moisés Siniak . ;..; - 1 »t 4 il 9 .5 

Eufemia Portilló y Ortiz a Joan Pereira' P/OSe , , 5^jl950 

Manuel Navarro a Blas A. Pafnndi .' , 5 ?^ 9 ? 

Soc. La' Cromo Hojalatería Argentina a José Dauxtich 29-3-J950 

El Hogar Prop'.o a Luís C. Tttrconi 30-3-19"50 

José Gómez Suárez a Juana Süárez do Lépéz 30-lá-í949 

Amanda A. Sanguineti Oliva de Musso a Antonio' Tofano ........ S7-3-1950 

José Gómez y Suárez a Juana Suárez de Gómez 30-12-1949 

Mareos H. Noriga a Vietorio Martiriani lfrS-1950 

Salumón Schwartzman a Catalina Schcjtman de Hubennan .... ! 8-3.-1950 

Domingo B. ^McCone y Siffridi a Ch'astsiít Altorinian 29-3-1950 

Eniilio" Sánchez Cobado a Felisa Mallo de C"b"Uo 30 ; 3v950 

Benito Aívarez Poreira a Rosa Fernánder Fernández"-.:. ... .. 7-1&194» 

Catalina M. Della Palma do Chiste a Roberto Demattoo 8-3-J950 

Santos Santacroce a José Díaz Martínez '. 10-4-;395p 

Propietarios Desconocidos a Cayetano Giampiotro 31^,3-1950 

Carlos Colombi a Osear A. Blanco 21-3-1950 

Luis T. Balbiani a Antonio Emidio Da Costa 21-3-1950 

Felisa Carjranza do Dnrao a Fioravanti Frattini » .lQ-349Jjfl 

' ' •. -. . . . . :r_-r-r';.'w"" 

Domingo Etcharro'n a Adolfo StUepan - ^Ic3ria50 

Juana Suárez y de Gómez a María J. Gómez y Suárez de Rcceca . . ^ 31«;lgil950 



TRANSFERENCIAS DE DOMINIO POR CAUSA DE MUERTE 



,% ^ ' OB10Á01ON S MET-RAJE. .. PRECIO 

f . *. • ■ - . mSn. 

5 ; ' ' — — 

" t ¡ ,. ' . CAPITAL FEDEBAL 

* . - Zona Norte ' 
t*. ■. 

r Aráoz 1404; 12,724 x 15,55 y 16,887 ..,. , 34.100.— : 

AÍgerieh'(e) Larsen y Ooekranc; lote 27, mz.' C; 8.6C x 26.10 1.4.500.— 

Késares 3S23I25; 8.66 x 25.98 ,.-, •'• •. 19.300.— 

Bermúdez 832; 8. G0 x 22.65 y 23.15 22.G0Q-— 

*Súlnes" 819; 8.66 x 21.95 ....'-. 26:8i)0.^ 

Calderón 3067; 8.66 x 53.84, p|ind 12.000.— 

Carlos A. López 2696; 7.77 x 11.03 13.500.— 

Carlos A. López 3266; 8.66 x 45.50 /. '. 42.300.— 

Cementerio del JS'orte (Bóveda); sep. 1/2,- 3 y i, X* 43, Secc- 

-19; m«. 10,1326, p|ind ».. ......... 11. 20».— 

Oondarco 1136¡38; 8.50; 8.66 x 54.58 y 54.55 G8.300-— 

-apenca 496 esq. San Eduardo 3202|10; 9.52 x 17Í32 6 m. «en. 42.000.-^» 

De los Incas Av. (e) Donado y Alvarez Tilomas; lote 13, 

■„ fraec. 8; 8.66 y 9.81 x 20.27 y 24.88 25.900.— 

Espinosa 2562¡64; 8.66 x 38.98 80.500.— 

Fitz Roy 1419; 8.66 x 18.68 34.900.— 

Freneh 2422|24; 8.66 x 8.59 x 24.96 y 26.26 70.300.— 

'Gavilán 1766; 8.66 x 36.66 y 36.70 ...'..: '.:.. 24.300.— 

Gavilán 1770|76; 8.06 x 36.62 y 36.66 

General César Díaz 4611; 7.74 x 9.80 5.000.— 

'''" Zona Sud 

Castro Barros 923(27; m.2 204.50 107.900.— 

Cbrvalán 2118;'7.79 x 15.70 ....' '. 10.100.— 

.Cnlpina 763¡69; 17.32 x 31.17 71.500.— 

Donizetti 567¡69; m.2 190 '. - 2.812.— 

Ercilla 5S63I65; 8.66 x 43.35 y 32.50 45.800.— 

Francisco Bilbao 27981800; 13.19 x 20.25 y 13.34 64.400.— 

Qeueral Paz (e) Bellaco y Alianza; lote 10, manz. 14; 

8.66 x 27.20 •• 10.100. — 

General Urquiza 4S4I82; 16.45 x 51.94 72.200.— 

General Urquiza 468J80; 8.66 x 51.09 189.400.— 

General Urquiza 486; 7. 79 x 27.66 .' 273.300.— 

Gregorio de Laferrere 2749; 8.66 x 41.70 y 41.56 39.500.— 

Humberto Primero 2032136; Jó.OO x 57.25 .... : 109.700.— 

Humberto Primero 2244|4«; 8.66 x 43.30 58.90©'.— 

José Bonifacio 1544146; 8.66 x 13.40 y 14.43 22.800.— 

'¿osé Bonifacio 2424[3bj 12.— x 29.50 .:....: 36.500.— , 

Larraya 2S62; 8.66 x 43.— 21.200.— 

ÍJuzuriaga 58¡60; 8.68 x"42.23 55.900.— 

Ministro Brin 901119; esq. Aristóbulo del Valle 202|16; 20.30 

por 26.85 ..-...,.'. : 79.800.— 

Méjico .1643; 15.58 x 58.02 .' 434.480.50 

Moreno 2918; '8.66 x 34.64 ../ ' ' 244.800.— 

.. _. r ,.. . f . 
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Arcángel Onf fanti y Teresa Valle de Guffanti a José M., Juan C. Guifanii j¡ ¡Váíle. 
Evaristo 1>*qvq y Rosa M. de 'Novo a Alberto. Novó y Méndez, .,. , te j:. v ,v 

Jo>6 A. Echevarría a Víctor F., Dolores G.; AdelmoH., y Pedro, Ri ^^eyarr» 

y Manuce y otro. ■■■■•• _ _ ^ . 

Miguel Mancuso a Pabla La Porta de Maneuso. • -.üu 

Arcángel Guffanti y Teresa Valle de Guffanti y Teresa C. Guffanti y \alle. » 
Elisa R. V. de Vargas a Risalía O. de Vázquez y Osear F. de Vargas. 

Joaquín Fernández a María A. Alonso Fernández. - • 

Jacinto R. Vallejos a Marcelina Banené. 



María R. ti. R. de Bakstra a Horacio de Pereira Regó. 
María C. C. de Salagoity a Juan B. Salagoity. 
Bernardo Ondarts a Zulezn» L-; María. H., Alberto Ondarts 
María A. dé Ondarts. \ 



'-' '- ..!tC."l-'« 

• -. ' ! iii<;V<'í' 
y Aneiieiahsjr. 



Vietorio N. Piaggio a Amelia; María E.; Celia A., Elsa C. Piaggio y Moritl- y ¿tros. 
.Elorinda S. R. de Paoletti a Paula; Norberto S. Paoletti y Rezzano y Jo»f 

A. Paoletti.' 
PcSro Giosa y Leticia M. de Giosa a María F.; Pedro M. Vicente; Lueía Giosr. 
y Molino y otros. . _ > rr.i-- 

Teresa Valle de Guffanti y otros a" José M. Guffanti. / \'.-i: 

Consuelo Tejo de l'erro a José Antonio Ferro Isorna. •. . - 1 •■■' 



con Héreulea. S. Rattaro a. Asunta; Pedro y . José Rattaro. 
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María C. C. do 'Salagoity a Juan B. Salagotty. 

Pelipo Bortanc a José J. Bertano y GiaecheÜo. 

Juana A. B. Ferrero a Serafina María Ferrcra y Preeisco. 

María Gracia Giangreco a Salvador Giangreeo 

José F. Galzerano a Ana Menaldi de Galzerano. 

Juan B. A. Perrera a Serafina, María . FeTrera y Picuzio. - 



Ermánno Ciappei a Teresa Riccio de Ciappei. 

Angela Glanda a .Nieve Branda de Glanda. 

Ángel Glanda a Nieve Branda de Glanda. 

Ángel Glanda a Nieve Branda de Glanda. 

Juan B. A. Perrera a Serafina, María Ferrera y Preeurio. 

Genserieo Belelli a Leónidas Belelli. 

Genserico Belelli a Ezio, ítalo Belelli, Claudia B. de Bordone. ■ 

Juana Potastri a Teresa M. Casorati. 

Magdalena C. de Garibaldi a Carlos Alberto Garibaldi . , 

Saturnino Vélez a Saturnino Cirilo Vélez- 

Dolores Vallejo de Isla a María C. Isla. Vallejo de Botas, Delia Isla 






VaQejo. 



Genserico Belelli a Leónidas Belelli. ; ■ 
Juan Nagel. a Gertrudis H. de Nagcl. . . . . 
Fajga P. de Nasielski a Szaindla; Dora, 
Isaac Nasielski. 



Samuel Nasielski y Fajersztejn % 
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TRANSFERENCIAS DE- DÓMINIQ' POR ACTOS ENTRE VIVOS 
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TRANSMCfENTES Y ADQUIRIENTES 
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TERRITORIOS NACIOKALES 

^HACO 

1 

Ventas - Urbanas ' 

Pueblo Campo de} Ciclo, lote 22, frac. A.; ^ás. 83 . ,\ , 5.022. sin 

Pueblo Presidencia Roque Sáenz Peña, íolar B., ""hiauz. 107, 

. wts.2 1.250 , 20.980.— sin 

Puebjo Presidencia. Hoque Sáenz Peña, solar d, manz.. 107, i 

ints.2 027 . . . : 9 .7)00 sin 

Pueblo Presidencia Boque Sáenz Peña, solar 21, quinta 24", " » 

.«jts.2 .625 ' 2.343 sin 

Pueblo Presidencia Roque Sáenz Peña, solar B., inanz. 155, 

.."nits.2 375 ; \ 10.000.— sin 

Pueblo Presidencia Roque Sáenz Peña, solar d, manz, 68, 

mts.2 500 : ' , . .. 15.000.. — sin 

Pueblo Quitilipi/ quinta 11, mts.2 1.000 v 2.000. — sin 

Pueblo Quitilipi, quinta 11, mts.2 62^ 1.250. — sin 

Pueblo Quitilipi, lote D.) manz. 11, mts.2 625 14.000. — sin 

Pueblo Resistencia, loto, 4, manz. 243, mts.2 800 . ..*.... 9.900. — sin 

Pueblo Resistencia, lote 17, manz. 17, mts.2 200 ... • 4.200. — sin 

Pueblo Resistencia, solar D, manz. 48, mts.2 1.000 -20.000. — sin 

Pueblo Resistencia, lote 206, manz. H., mts.2 338 _"• -2.500. — sin 

Pueblo Resistencia, loto 5, manz. B., mts.2 500 ■..,' 1.650. — sin 

Pueblo Resistencia, lote 244, manz. 30, mts.2 500-.' 37.500. — sin 

Pueblo Resistencia, solar A., manz. 245, mts.2 240 6.240.— sin 

Pueblo Resistencia, lote 23, manz. 12, mts.2 261 8.600. — sin 

Pueblo Resistencia, solar B, manz. 353, mts.2 312 20.500. — sin 

Pueblo Resistencia, solar B., manz. 153, mts.2 175 2.300. — sin 

Pueblo San Bernardo, lote 1, frac. B., Has. 97, As. 50 , 15.500. — sin 

Pueblo San Bernardo, loto 1, paralelo 66, Has. 97 16.000. — sin 

Pueblo San Bernardo, parcela 43, -loto 1, ' frac. B., Has. 97, 

As. 51 ; *.... 10.500.— sin 

Pueblo San Bernardo, loto 3, parcela 52, Has. 97, As. 50 .. 16.800. — sin 

Pueblo Villa Angela, lote 1, manz. 2, .'mts.2 6.00 6*100. — . sin 

. CHUBUT - Rurales 

Colonia Chubnt, parte chacra 248, Has. 9-, As. 66 ...77 ' 12.000. — sin 

Colonia Ensancho Rawson, lote 7, legua C, sec. 3, Has. 416, 2¡6 
• partes indiv., junto con Colonia Eiisanclie, Rawson, 1|5, parto 

-mitad norte sud este legua "c", lote 7, frac. B 17.247. — sin 

Colonia Ensanche Rawson, lote 7, legua Q, sec. I1T, Has. 416, ' 
2Í6 partes indiv. junto con Colonia Ensanche Rawson, 

1|5 parte mitad norte sud esto legua "a", lote 7 frac. B. 17.247. — sin 
Colonia Ensanche Rawson, 1¡5, parte mitad eUnorte sud este< 

'legua "c", lote 7, .frac. B., Has. .246 .... sin 

Tueblo Comodoro Rivadavia, solar B., manz. 97,, mts.2 200 .. 10.000. — con 

Pueblo Comodoro Ri\ adavia, solaj B., manz. 97, .mts.2 200 10.000. — ' con 

Pueblo Comodoro Rivadavia, parto solar B., manz. 49, mts.2 250 . 24.000.— con 

Pueblo Dolavou, quinta V., parte chacra 323 "A",, mts.2 12.500 150. — sin 

Pueblo Trelew, parte lote P., manz. 8, mts.2 314.23 ' 6.000.— x cera 

Pueblo Trelew, parte loto L., manz, 112, mts.2 189 3.000. — sin 

Pueblo .Trelew, loto L., inanz. 197, mts.2 1.250 ..¡ 491.40 ' sin 

Pueblo Trelew, lote 108, manz. A., mts.2 437.50' 3.000.— Sin 

Pueblo Trelew, solar D., mauz. 72 B., mts.2 332.43 5.000. — ■ sin 

Pueblo Puerto Madryn,' lote'36, manz. 61, ' mts.2 400 '.'. 960. — • sin 

"Puerto Madryn, lote 12, manz. 5, mts.2 750 16.000. — •* con 

Pueblo Puerto Madryn, frac. A., parte loto 1, manz. 36. 

mts.2 662.50 •. . . ,.. .16.000.— con 

FORMOSA - Urbanas • • 

Pueldo Clorinda, parte manz. 34 A., mats.2 1.000 .'..". 1.000. — sin 

Pueblo Clorinda, parte manz. 82, mts.2 875 31.000'. — ». con 

Pueblo Formosa, solar 3, manz. 84, mts.2 625 ; 11.300. — sin 

Pueblo .Formosa, solar A., manz. 81, mts.2 500 }.. 5.700. — sin 

Pueblo Formosa, parto solar D., manz. 211, mts.2 2SS .,...., 5.000. — sin 

Puebjo Formosa parte solar B., manz. 211,- mts.2 375 ...... 3.000. — sin 

..Pueblo Formosa, lote 23, manz. 251, mts.2 S.400 8.400. — sin 

MISIONES - Rurales 

Cotojúa Monte del Sacanguazú,, fine, "b" y "c" del lote 1, 

Has. 31 As. 9.467 • 8.800.— sin 

Colonia Puerto Rico, lote 3/ quinta 63, mts.2 3.400 2.800.— sin 

Colonia Puerto Rico~lote A., quinta 63, mts.2 1.120 .'' 90O. — sin 

Colonia Puerto Rico, loto B., quinta 63, mts.2 1.013.25 .840. — sin «- 

Colonia Picada de Bonpland a Yerbal Viejo, 1|2 nord Oeste 

solar 40 del lote 66, mts.2 577.50 1.732. — sin 

Colonia Picada de Bonpland a Yerbal Viejo, solar 11, manz. F., 

• mta.2 600 2.500.—' sin 

Colonia Picada de Bonpland a Yerbal Viejo, 1|2 sud este, 

solar 12, manz. B.,' mts.2 400 '. ... " 5.500. — sin'' 

Colonia Picada de Bonpland a Yerbal "Viejo," solar 3, manz. I, , 

mte.2 623.94 '. 10.000.— con 

Colonia. Picada de Bonpland a Yerbal Viejo, solar' 7, manz. É., 

mts.2 532.90 ....• 4.000.— sis 

Colonia Picada de Bonpland a Yerbal Viejo, lote 3, del lote 

agrícola 60, 19 Has., As. 73 ..'. .' 16.500. — sin 

Colonia Picada San Javier' a Cerro Cora, lote 66, sec. Sud, 

lías, 25 ' - 8.0000. — sin 

Colonia San José, frac, c y d, lote 42, Has. 50. Junto Col.' San 

José, frac, a, lote 45 ■. • 5.00p. — sin 

Colonia San José, frac, a. lote 43, Has. 25 ..: -. .. . con 

Pueblo Bonpland, lote "&", manz. 9, mts.2- 2.500 '. 7.000. — " con 

Pueblo Hipólito Yrigoyen, lote 15, ruta 12, Has. 33, Os. 7.299 

Jitnto P. II. Yrigoyen, solar 39, ruta- 12 v 5.000.— con 

Pueblo H. Yrigoyen, solar 39. ruta ,12, Has. 1 . . .'.'. . .'. sin 

Pueblo Itacaruaré, paite nord oste, manz. 8, 20.00 x 50.00 .. 2.0000 «tu 



Küliar y Compañía a Servando Cejas 25-1M949 ' 

Vladiniir E. Monoffi a Marcos Sarolovsky ....*. 25-3-1950 

Eraucisco Gruseckas a Miguel Ondo ilisi 22-3-1950 

Luis Bertinat a Stefan Asandurian ". ."...' 29-12-1949 

Víctor S. Abba a Wenceslao Surasek 9-3-1950 

Benjamín Sebastiano a Enrique M. A. Sagarduy 26-1-1950 

Feliciano Alarcóu a Bruno Máydana . .' !.!!!!!! "20-3-1950 

Feliciano Alarcón a Eulogio Pérez ,,í : i!!..'!!!.'!], 23-3-1950 

Pedro R. Bellordo a Félix Manfredi .> !!!..!!!!!!!!!.'!!!' 27-3-1950 

Gaitauo Lo Prestí a José Kovaluk ; .!!.!.!! 27-3-1950 

Blanca D. Villagran a Francisco Ríos y . .....'.,.'. '. 23-2-1950 

Lucía Basso de Cuberdi a Lidia Blandella de Puccini .....'.'..'.'... 29-3-1950 

Alberto Gounes a Juan D. González Martín „ 29-12-1949 

S. Hermanos González S.R.L. a Isebalino Britis ... 16-12-194!) 

Pedro A. Flores a Teodoro Tkaezuk -...". 23-3-1950 

.José López Alvaroz a Luis M. Vega ' .'. 28-3-1950 

Eustacio Márquez t "Angélica R. Gómez .!...... 27-3*1950 

. Osear A. Gnenero a María J. Arco de Codazzi . . . . ; .... 6-3-1950 ' 

Osear A. Gnenero a Carlos F. Codazzi Arce 0-3-1950 

Pedro J. Bonazzola a .Tuan Hondjek 24-12-1949 

Julio C. Bonazzola a Ramón N. Pérez' 24-12-1949, 

Carlos F. Bonazzola a Juan Nikitiuk . ... 24-12-1949 

Pedro Bonazzola a Andrés Mahur 24-12-1949' 

Osear Svatez a Esteban Krinvenuck .'. ".'.*„ 1?-12-1949 

" ' ■ 

Martín . Martínez Zumano a Rodolfo Stcgeer 10-4-3950 

y • • 

Juan M. O. de ATbeletcho a Juliana Arbeletche Caldáin 9-1-1950 

Juana M. C. de Arbeletche a Juliana Arbeletche Caldain 9-1-1950 

Ver Col. Ensanche Rawson, lote 7, legua c, secc. 3. 

Emilio Piñieiro Dojampo a Moisés Pavez Aguayo ... 10-4-1950 

Emilio Pjnicro Docainpo; a. Moisés Pavez Aguayo 1.. ........ ....." 10-4-1950 

Julián "San Juana Dqs Santos -..*.*.*. ' 5-4-1950 

Juan J., Williams y' Mateo Beltráu ...".!."!!!! 11-4-1950 

Alberto Th'ouias a 'Elena de Sundblad ..........".* 11-4-1950 

Tomás Antón Ayuso a Hermenegildo L. P. Ferretti .....*. 10-4-1950 

S. A. The Port Madryn Argentina C. L. a Adino G. Fratesi 10-4-1950 

José Ojeda a Juan Crótta 11-4.-1950 

Felisa R. de Rosales a Atilio O. Viglione '... 11-4-1950 

Ernesto H. Parodi K Antonio Guerra h 1O4-1950 

Efcilia J. O. do Rauch á Calixto González Rodríguez .'.........[ ' 11-4-1950 

Fidel Manara .a José Herrada Fernández ^. v 11-4-1950 

Jorge, Clotilde, Rolando I. Hertelendi y Maraña a Juan A. Mansur 10-4-1950 

Héctor I). Veseio a Robal Costa 10-4-1950 

Helia F. de Ovied-j a Jesús Alvarez Frera !.!.'.!-.! J0-4-1950 

Suc. Emilia M. de Beminca a Tomás Cecotto 10-4-1950- 

Carmen F. F. A. de Pedroso a Juan Díaz 10-4-3950 

Bamacio Olmedo -i Nilda B. Moncalvo - ~ 10-4-1950 

Clementina T. de Silva' a Cosme A. Guillaume '. ■ 10-4-1950 

Wenceslao Teminsky a Juan C. Rocabert 10-4-1950 

j Eyarista Alvarenga a José Mucke • ; -. 10-4-1950 

Esteban Scheuerlein a José Mucke ; '. . 10-4-1950 

Esteban Scheuerlein a Evarista Alvarenga • 10-4-1950 

Ernesto Bárbaro a Santiago Chemes 11-4-1950 

Generoso Núñez a Rosalina Roballo 11-4-1950 

José M. Ansin a Petrona Z. de Terlecki 11-4-1950 

Guillermo Ruf f a Otto A. Mesiger . . . .*■ 11-4-1950 

Augusto A. Péttersson a Carlos B. Valenzuela 11-4-1950 

Adán Unfuhrer Schnarz Welder a Carlos R. Linsdstrom ' 11-4-1950 

Sétimo Sartori a Ricardo R. Prieto ..; _¿ ' 10-4-1950 

Elisa Glinka a Francisco Zubreski " ., 10-4-1950 

Ver Colonia San José, frac. C. y d, loto 42 . . .' K ., 10-4-1950. 

Edmundo Muckenheim a Simón, O Fuglistaler ¿ „. v . ...... 10-4-1950 

Cándido R. Cortes a Envald J. Be'ulke JO-4-1959 

Ver: P. Hipólito Yiigoy'en, lote 15, ruta 12 . I 

Dionisio Blanes a aurora R. J. de Llamosas .-. . '.. ...... ' M-4-1950 

e.26|4-N« 1.970 s}p.p.-v.26(4¡50 
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SECCIÓN BALANCES 



:. BALANCE DEL > *-** 

BANCO CENTRAL DÉ LA REPÚBLICA ARGENTINA "' 

ESTADO AL 15 DE MARZO DE 1950 
Año del Libertador General San Martín 



A C T I.V O 



I. Oro y Divisa» 
Oro ..i 



. Divisas: 
Con ga. 

Tan tía 

oro-.. 1.376.304.619.20 
Otras . 549.84S.340.58 



656. 132.470.97 



1.926.152.059.78 2.582.285.430.75 



II. Valores del Gobierno Naeional: • 

Bono de Garan tía / . 350 . 794 . 893, 61} 

Bonos Consolidados del . 

Tesoro Nacional 382. 913. 675. Si 

Obligaciones Ley 12.817 94.766.405.01 

C. A. I. y otros 1.030.684.591.12 



1,859.159.568.65 



211. Movilizaciones de Fondos en Otras Entidades: 

Adelantos con Garantías 
Hipotecarias 4.238.042.633.40 

Préstamos con Caución . 7.826.515.069.94 

Préstamos con Garantías 

Diversas v. -25.096.306.48 

Redescuentos y Adelantos 
robre Cuentas Deudoras 18.238.509.060.12 

Cuentas Bancarias / Ope- 
raciones - Ley 12.962, 
Seeeión II 2. 923. 066. 945.: Í0 . 29.251.330.020.24 



IV. Otros Valores del Activo 



137.716.035.17' 



33.830.491.054.81 



-I 



P A-S I V O 



I. Circulación Monetaria 8.333.396.996.17 

II. Moneda para Circulación en Oíros 
Bancos 

III. Corresponsales en el Exterior|Diyi3as 

IV. Obligaciones a la Vista: 

Depósitos 556.245.322.40 

Otras Obligacio- 

a la Vista 10.075.896.51 



1.794.018.420.56 

585.752.288.44 



566.321.218.91 
362.984.200.- 



V. Bonos Hipotecarios B. C. R. A 

"VI. Depósitos a cargo del B. C. R. A. en 

> otras Entidades 20.892.809.546.80 

Vil. Otros Valores del Pasivo 331.267.567.13 



PATRIMONIO NETO 

Capital 

Reservas y Provisiones 
Reserva Ge- 
neral 103.910.660.91 

Otras Reser- 
vas 632.125.406.95 

' - P r o visiones 

■ Especiales . 61.49S.317.04 



100.000.000.— 



Cuenta de Resultado 



797.534.384.90 
66.406.^431.90 




963.940.816.80 



Alfredo Gómez Morales, presidente. — Manuel Santos, gerente - contador general. — 
• 0\ian Honorio Bosio, gerente general. 
• ' e.26|4-N» 742-v.26|4¡50 



"L'UNION" 
Compañía de Seguros Contra Incendio, Accidentes y Riesgos Diversos 

País de origen: Francia 
Sarmiento 412 — Buenos Aires 

Ramón que 'explota:' Incendió, Automóviles, Cristales y Robo. 
Autorizada por el Superior Gobierno en: 30 de Septiembre de 1896. 
Inscripta en el Registro Público de 'Comereio'en: 13 de Junio de 1898» 

Capital Totalmente integrado de: Francos- 50.000.000. — 
Depósito en Garantía en el Banco de la Nación en cumplimiento a la 
Ley 11.582: $ 480.000. — Curso Legal. 
; •' ' ' Capital asignado a esta Agencia: No tiene. 

BALANCE DE SALDOS DEL 1er. TRIMESTRE AL 31 DE MARZO DE 1947. 
: ' 61» EJERCICIO 



ACTIVO 



— v_ -i-' i — 

Baneo <t« la Nación Argentina, Títulos en Garantía, Ley 
11.582 $ 480.000.— Nom. Créd. Argentino Int. 3 o'o 

1946 Serie G a su valor de adquisición 

Títulos Públicos de Renta: 

Títulos Públicos a o¡conjunta " con Superintendencia de 
Seguros $ 183.600.;— Nom. Créd ..' Argentino Int 
3 o\<y 1946 Serie G; * su valor de adquisición 

Libres * 29.800: — Nom; Créd. Argentino Int. 3 o¡o 
1946 Serie G, a su valor de adquisición 



Caja y Bancos 

Deudoreí por Premios 
Diversos Deudores . . . . 



138.681.57 
22.809.26 



368.638.95 



1*1.490.83 

518.808.79 
271.346.55 
231.584.54 



ACTIVO 



' ' l'' t» l/\/r' J •' 



\ .... -i .í 



,.. . .-, ,<>.;•- •; i 



Depósito* Judiciales ... ,'¿,\ ...*.¡:.'¡ '.'."..'i.. 

Muebles y Útiles .(Neto de amortizaciones)"* ... ,' .'.""". ;..".. 
Compañías' ÍJeáseguradóras: ' '"'. '\'" " ' " ." . . 

Reservas. .Retenidas '. .'..'..,...'.'.. u ..,.,. . ; 

Cuentas Corrientes 



. 13.686.32 
.'6.910.54 



4.8*0.— 
l;«33.— 



20.596.86 



1.578.949.56 



PASIVO 



Casa Matriz: 

Cuenta Corriente 

Cuenta de Inversiones 



140.507.38 
260.717.05 



Casa Matriz, Títulos en Garantía, Ley 11.582 

Reservas para Riesgos en Curso 

Reservas para Siniestros Pendientes 

Reservas para Castos de Explotación 

Reserva para fluctuación de . Titulas. PnbKeos 
Diversos Aere clores • . . , 



Compañías Reaseguradoras: I 

Reservas Retenidas , '..... 1/ 163.459.39 

Cuentas Corrientes I 23.014.48 



Beneficios en Suspenso 
Saldo de Explotación . 



CUENTAS DE GANANCIAS Y PERDIDAS 



DEBE 



HABER 



Primas 

Derechos de Pólizas 
Otras Utilidades . . . 



Sección Administración: >' 

Gastos Generales 

Impuesto 1 ! y Contribuciones 

Saldo de Explotación 



HABER 



Saldo transferido de la Sección Incendio .' 

Saldo transferido de la Seeeión Accidentes Materiales 



.401.224.43 : 



368.688.93 
19Sr.966.07 , 

'6i:«.u:94 

ÍÓO.460.73 

30.650,10 

. 23.509.67 



136.473.37 



156.453.46 
54.694.34. 



1.578. «49. 56 



1 




Sección Incendio: 


9.327,44 
4 168 52 






13.747.13 
36 240.45 


Impuestos y Contribuciones 

Saldo que se transfiere a la Sec . Administración 


. 149.888.67 

.19.398.03 

42. 598. 98, 








274, f«9. 22 







228.507.19 

♦.372.32 

36.799.71 



874.769.23 



DEBE 

¡t'ecciÓH. Accidentes Materiales: 

Anulaciones 

Comisiones y Descuentos 

Gastos GeneraieB 

Siniestrps Pagados . . . '. 

Reaseguros Pasivos ..'...' 

Impuestos y Contribuciones 

Saldo que se transfiere a la Sec. Administración 

HABER 

Primas 

Derechos de Pcüzas 

Otras Utilidades 



DEBE 



.1 

.30' 
4 

2Í 
J. 
8 

15 



.829.52 

.671.44 , 

.45243,.; 

.553/65 

.362,96 

.865.34 

.118.35 




2.722.99 

300.— 

54.694.34 



57.717.3* 



42.598.98 
15.118.35 

57:717.33 



p. p. L 'Unión, Compañía de Seguros Contra Ineendios, Accidentes y 
Riesgos Diverscíj. t-. Santiago L. Pradel, Contador Público Nacional, F» 6B, T» IIT. 

" i.2tí!4-Ní 431 s:p.p.-v.28|4150 



■•» « 



ARO DEL JJBBRTAHOR OÉJSTBfeAi. SAN MARTIN 
BOLETÍN OFICIAL — Mineóles 20 do 'abril de J»50 



«r 



: ; ■ "L'UNION" 
Compañía de Seguros Contra Incendio, Accidentes y Riesgos Diversos 

l ( _ 'País de origen: Francia: ■ 

" ' ' Sarmiento '412 — Buenos Aires 

Ramos que explota: Incendio, Automóviles, Cristales y Robo. 
Autorizada por el Superior Gobierno en: 30 de Setiembre de JS96.' 
• Inscripta en el Registro Público do Comercio' en: 33 de Junio de 1893. 
Capital Totalmente integrado de: Francos 50.000.000. — . 
Depósito en Garantía en el Banco ~de la Nación en cumplimiento de la 
■• " " Ley 11 582; $ 480.000.— Curso Legal. 

Capital asignado a esta Agencia. lío tiene. 
tALANCE DE SALDOS DEL 2? TRIMESTRE AL 30 DE JUNIO DE Í947, 

51? EJERCICIO 






DEBE 



Secpión ídininistración: 

Gastos Generaos 

Impuesto^, y C'jutrihueJones . 
Saldo de Explotación 



. 8.174.50 

740.30 

128.602.03 



137.516.83 



HABER 



ACTIVO 



$ 



- Intereses 

Saldo transfcr.do de la Sección Incendio , 

Saldo transferido de la Sección Accidentes Materiales 



Banco de la ilación Argentina, Títu'os en Garantía, 
¡ Ley 11.582, i 430.000. — Nom. Créd Argentino Int 

I 3 o|o 1946, Serie G, a su valor de adquisición 

.Titules Públicos de Renta: 

Títulos Públicos a ojcoujunta con Superintendencia de 

Seguros, $ 133.600 — Nom. Créd. Argentino Int. 3 o¡o 

1946, Serie G. a su valor de adquisición 

Libres: $ 29.S0O. — Nom Créd. Argentino Int. 3 o¡o¡ 
1946, Serie G, a su valor de adquisición 



Caja y Báñeos '. 

Deudores por Premios ■ 

Diversos Dcudoi es 

Depósitos Judiciales 

Muebles y Uti'e-s (Neto de amortizaciones) 
Compañías Reaseguradoras: 

"Reservas retenidas ■ 

• Ouentas Corrientes . .'. 



13S.68.1.57 
82.809.20 



36S.6SS.93 



161.490.S3 

401.010.82 

373.122.S4 

232.119.67 

4.300.— 

1.633. — 



. 8.754.79! 
107.500.89j 116.253.08 



1.059.127.79 



PASIVO 



$ ' 



Cusa Matriz: 

Cuenta Corriente 

Cuenta' de Inversiones 

• ■ # 

Casa Matriz, Títulos en Garantía, Ley 11.582 

Reservas para Riesgos en Curso 

•Reservas para ¡Siniestros Pendientes 

Reservas para Gastos de Explotación 

■Reserva para Fluctuación de Títulos Públicos . 

Diversos Acreedores 

Compañías Reaseguradoras: 

Reservas Retenidas 

Cuentas Corrientes 

Beneficios en Suspenso : 

Saldo de Explotación 



CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS 



140. 507. 3S 1 

260. 717.0o! 401.224.43 





363.0SS.95 




■195.066.07 




61.637.91 




120.701.33 




30.Ü50.10 




24.993.17 


160.225.73 




4.824.53 


163.050.31 




156.453.46 




123.602.03 




1.639.127.79 



DEBE 



Sección Incendio: 

Anulaciones . . .'. : . • 

Comisiones y Descuentos 

Gastos Generales 

Siniestros Pagados , 

Reaseguros Pasivos .1 

Impuestos y Contribuciones 

Saldo que se transfiere a la Sección Administración 



23. 1S0. 43 
6o.24S.Srt 
27.509,30 
55. 695. Jj 7 



276.255. 
39.053. 



S1.163.J9 



56S.172.90 



HA BER 



Primas 4 

Derechos de Póüzas 



550.53S.40 
17.631.50 



568.1 72. S'.¡ 



DEBE 



Sección Accidentes Materiales: 

Anulaciones 

Comisiones y Descuentos 

Gastos Generales ' 

Siniestros Pagados ' • 

Reaseguros. Pasivos 

Impuestos y Contribuciones 

Saldo que se tiansfiere a la Sección Administración 



7.390.46 
73.139.41 

8. 875. 83 
59.045.45 

6.627.40 
16.716.21 
4S.610.71 



225.405.47 



HABE1 



Primas 

Derechos- de Pojizas 



219.159.35 
6.245.62 



I ' 



7.742.93 
81.163 19 
48.610.71 



137.516.83 



p. p. L'UniJn, Compañía de Seguros Contia Incendios, Accidentes y Riesgos 
Diversos. — Santiago Ij. Pradel, Contador Público Nacional, F» 616, T» JT1 . 

e.24]4-N« 432 sjp.r.-v.26¡4'60 



"L'UNION" 

Compañía de Seguros Contra Incendio, Accidentes y Riesgos Diversos 

País de origen: Prunela 
, Sarmiento 412 — Buenos Aires 

Ramos que oxplota-- Incendio, Automóviles, Cristales y Robo 

Autorizada por ol Superior Gobierno en: 30 de Septiembre de 1898 

Inscripta cu cl Registro Público do Comercio en: 13 de Junio de 1898. 

Capital totalmente integrado de: Francos 50.000.000 

Depósito de. Garantía en et Banco de Ja Nación en Títulos Nacionales: 

$ 4S0.000 curso legal, Ley 11.582' 

Capital asignado a esta Agencia: No tiene 

BALANCE DE SALDOS DEL 1er. TRIMESTRE AL 31. DE MARZO DE 1948 

52» Ejercicio > ■ ■• 



A C T- IV O 



Jico, de la Nación Argentina Títulos en Garantía - Ley 11.5S2 i 

•$ 600.000.— i nom. Crédito Argentino Int. 3% 1946,' a su valor de 

adquisición 

Títulos Públicos de Rentas - ' 

Títulos Públicos a o|conjunta con ^Superintendencia de Seguros 

$ 183.000. — nom. Crédito Argentino Int. 3 % 1946, a su valor do 

adquisición , . 

Caja y Bancos 

UeKlores por Preuíios 

Diversos Deudoras ; ' ; 

lJepositos Judiciales ' 

.Muebles y Útiles (Neto de amortizaciones) 

Compañías Reasegurartoras 

' Reservas Retenidas ' 8.754,79 

Cuentas Corrientes 5.699.77 



475.474.41' 



138.681 


57, 


31S.995 


78 


632.23! 


18 


30S.407 


74. 


4.S00 


— 


1.313 


— 



14.451.56 



,1,924.355.20 
I 



PASIVO 



I 



Ca«a Matriz • ' | 

Cuenta Corriente 20.204.08Í 

Cuenta Inversiones 260.717.03; "2S6.981.13 

Oía Matriz - Títulos en Garantía, Ley 11.5S2 | 475 

Reservas para Riesgos en Curso .t. 846, 

.•¡•servas para Siniestros Pendientes 

Keser\ as para Gastos do Explptación 247 

Bescrva para Fluctuación de Títulos Públicos 33 

Diversos Acreedores / • ■ 21 

Oon.pañins Reaseguradoras 

Reservas Retenidas . 257.372.18 

Cuentas Corrientes 112.548.50 



Rencfi<';os en Suspenso . 

Saldo de JOxplotación 



CUENTAS DE GANANCIAS Y PERDIDAS 
Sección Incendio 



474.1J. 
32S . 81 
975.^8 
734. «8 
301.— 
418.07 



' 309. 920.74 

55.012.86 
15.215.32 



1.924.353.20 



DEBE 



Anulaciones '.....'". 

Comisiones y Descuentos 

Oxí-tos Generales 

Siniestros Pagados '. 

Reaseguros Pasivos ": ._ 

ínipuestos y Contribuciones ' 

Saldo quo so transfiere a la Sección Administración 



8 
25 
15 
18 
225 
48 
27 



.809.63 
.109.37 
.108.29 
.770.34 
.SS9.82 
.900.50 
.303.72 



369.891.67 



HABER 



* ' 



225.405.47 



Primas I 336.006.20, 

JJereelios de Pólizas » • | 33.885.4T 

j 369. 891, 6T 

• ■ • i r — 



88 

■ ííí 



ARO DEL LIBERTADOR «ENERA! SAN MARTIN 
BQEETIN 'OFICIAL **iSIUrcOleB .26 do ABril'. de I35& 

ÍIHI 1 l| '. I -- 1 --* ' ". JW ■■ ■ ' ■f ' . » ' i " ' " ' ' *" " ' l» 1 '' i ' J)': r ' 



Sección Accidentes Materiales 



D E B E- 



Anuíaciones 

Camisones y Descuentos ... 

Gastos Genérale» .." 

Siniestros Pagados 

Reaseguros Pasivos 

Impuestos y Contribuciones 



8. 787'.p5 
7S.255..9i> 

5.447.76 
70.276.07 
17.040.49 
36.532.20 



217.341.06 



H A B E B 



PASIVO 



Compañías tteasegaradoras 


' '- < t ■■ , 


—f ■ 

183.821.76 
. ;; 29. 089,73 




Cuentas Corrientes * ¡. . 


...... -H-i » t ^* t •«• * 


-.'ai>i*ií.49 






! 


156.453. 46 
^37.095.42 








1.724.310.42 




. i : i 



CUENTAS DE GANANCIAS Y PEBDIDA& 
SECCIÓN INCENDIO 



Primas 

Derechos de Pólizas • 

< baldo que fie transfiere a la Sección Administración 



Sección Administración 



193.645.97 

14.406.68 

$.288 .41 



217.341.06 



D E-B.E 



6a<tos' Generales ..•'.' ..'.....:..".'. 

¡Impuestos y Contribuciones > 

Saldo transferido de la Sección Accidentes Materiales 
Saldo de Explotación 



2.499.99 

300.— 

9.288.41 

15.215.32 



27.303.72 



H A B E B 



DEBE 

Anulaciones ■ 

Comisiones y Descuentos 

Gastos Generales 

Siniestros Pagados ' 

Reaseguros Pasivos 

Impuestos y Contribuciones 

Saldo que se transfiere á la Sección Administración 



j*. — 
$ 



41.802.72 
S0.5U4.SV 
44.556.28 
78.169.79 
487.223.20 
60.609.45 
T9.553.08 



878; 733. 03 



BABEE 



Primas 

Derechos de Pólizas » 



832 .«34. 81 
45.W3.21 



878.738.02 



Baldo transferido de la Sección Incendio 



27.303.72 



27.303.72 



p. p L 'Unión, Compañía de Seguros contra Incendios, Accidentes y Riesgos Diversos. 

Director, para la Bepublica Argentina. — Santiago Ii. Pradel, Contador Público 

.Nacional, Polio 616 - Tomo III 

«.2414-N» 436 s]p.p.-V.26i4|50 



SECCIÓN ACCIDENTES MATERIALES 



DEBE 



Anulaciones 

Comisiones y Descuentos 

Gastos Generales 

Siniestros Pagados , , • 

Beaseguros Pasivos • 

Impuestos y Contribuciones < 

Saldo que se transfiere a la Sección Administración 



"L'UNION" 

Compañía de Seguros Contra Incendio, Accidentes y Riesgos Diversos 

País de origen: Francia 

Sarmiento 412 — Buenos Aire* 

Ramos que explota: Incendio, Automóviles, Cristales y Bobo 

. ' Autorizada por el Superior Gobierno en: 30 de Septiembre de 1896 

Inscripta en el Registro Público do Comercio en: 13 de Junio de 1898 

Capital Totalmente integrado de: Francos 50.000. 000. — 

Depósito en Garantía en el Banco de la Nación en cumplimiento de la Ley 11.582: 

$ 480.000. — Corso Legal 

Capital Asignado a esta Agencia: No 'Tiene 

BALANCE DE SALDOS DEL 3er. TBIMESTBE AL 30 DE SEPTIEMBBE DE 1947 

51» Ejercicio 



ACTIVO 



1 



¡Bco. de la Nación Argentina - Títulos en Garantía - Ley 

. Íl.682 

$ 480.000.— nom. Créd. Argentino'lnt. 3 % 1946, 
Serie G, a su valor de adquisición .....' '." 

{Títulos Públicos de Benta 
Títulos Públicos a ojeonjunta con Superintendencia de 
Seguros 
S> 183.600. — nom. Créd. Argentino Int. 3'% 1946, 

Serie G, a «u valor de adquisición • • 

Libres 

$ 29.800. — nom. Créd. Argentino Int. 3 % 1940, 

Serie G, a su valor de adquisición 



Caja y Bancos 

Deudores por Premios 

Diversos Deudores 

Depósitos Judiciales 

Muebles y Útiles (Neto de amortizaciones) 
Compañías Reaseguradoras 

Reservas Retenidas 

Cuentas Corrientes 



138.631.57 



22.809.26 



8.754.79 
6.449.51 



368.688.95 



161.490.83 

432. 001. 6;i 
438.267.96 
302.223.77 
4. SOC- 
IOS.— 



15.204.30 



1.724.310.42 



PASIVO 



Casa Matriz 

Cuenta Corriente 

Cuenta de Inversiones 



Casa Matriz - Títulos en Garantía - Ley 11.582 

Reservas para 'Riesgos en Curso ■.'.'..'. .'..'. 

Reserva? para Siniestros Pendientes 

Reservas para Gastos de Explotación 

Reserva para Fluctuación de Títulos Públicos .. 
Diversos Acreedores 



140.507.38 
260.717.05 



401.224.43 

368.688.95 

195.066.07 

61.637.94 

139.769.98 

30.650.10 

20.812.58 



11.196.86 
149.959.31 
15.972.2J» 
120.272.01 
11.306.87 
27.553.07 
59.590.SS 



396.251.29 



HABER 



.'■.)■' «5 f ,r¡it, 

-t-;í> -c--i"..i. 



Primas 

Derechos de Pólizas 



378.054 : .*8 
' "i$".Í98. 33 



■396. 25i:29 



SECCIÓN ADMINISTRACIÓN 



DEBE 



Gastos Generales '• •, • • 

Impuestos y Contribuciones i- • • 

Saldo de Explotación 



11.274.49 

740.50 

137:"095.45S 



149.110.21 



. - . f 

HABER 



Iptereses ' 

Saldo transferido de la Sección Incendio 

Saldo transferido de la Sección Accidentes Materiales 



p.p. L'Union, Compañía de Seguros contra Incendios, Accidentes y Bies'gos"I>iver¿os 
- Director, para la República Argentina. — Santiago L. Pradel, cóntador'púbheo 

nacional. Folio 616 - Tomo III «»-•'.• 

e.24|4-N« 433 s]p.p.-v.26J4l60 



3.966.25 
79.553.08 
59.590.88 


149TllO.il' 



"L'UNION" 
Compañía de Seguros Contra Incendio, Accidentes y Riesgos Diversos 

País de origen: Francia 
Sarmiento 412 — Buenos Aires 

Ramos que explota: Dieendio, Automóviles, Cristales y Robo 
Autorizada por el Superior Gobierno en: 30 de Septiembre de 1896 ""'" 
Inscripta en el Registro Público de Comercio en: 13 de Junio de 1898'' 

Capital totalmente integrado de: Francos 50.000.000. — ' •' ' "'*' ' .. 
Depósito de Garantía en el Banco de la Nación en Títulos Nacionales: $ 600.000. — 

curso legal, Ley 11.582 
1 Capital asignado a esta Agencia: No tiene 

BALANCE DE SALDOS DEL 3» TRIMESTRE AL 30 DE SEPTIEMBBE DE 1948 

52» Ejercicio 



ACTIVO 



Banco de la Nación Argentina Títulos en Garantía, Ley 11.582 | ■',■;',;.„.,,[ , 

$ 600.000.— nom. Crédito Argentino Interno 3% 1946 a su va,lor¡ -^„;' ,.,...., 

de adquisición ..'.'....'..' '..í,. ... ...-■{ 475.474.41 

Títulos Públicos de Sectas 



w 
V 



* > 



ASO DEL LIBEBTADOB GENERA!, SAN MARTIN 
BOLETÍN • OFICIAL — Miéreóles-26 de abril* de 1950 



ACTIVO 



• Títulos Públieos a o|conjuuta con Superintendencia de seguros 
♦ 316.S00. — nom. Crédito Arg. Interno 3% "1946, a su valor de 

' "adquisición '. '. .'.... 

Caja y Bancos ..'...' ;: ? . .". ; ;:...."-.. 

3>eudores por Premios 

Diversos Deudores • , 

Depósitos Judiciales C . 

Muebles y Útiles (neto do amortización) , 

Compañías Reasegura doras ' , 

Koservas retenidas $ 8.754.79Í- 

Cucntas Corrientes ,, 1.990.361 



261.6U.07 
382.833.98 
534.109.67 
331.051.56 
4.800.— 
1.313. -i 



10.745.15 




Baldo de Explotación '. „. . 55.460.S5 



2.107.407.69 



. P A S I V,0 



Casa Matriz 

Cuentas Corrientes 

í'uontas Inversiones 

Casa Matriz - Títulos en Garantía - Ley 11.5S2 

Reservas para-. Riesgos en Curso 

,Jíe«ervas para Siniestros Pendientes 

Reservas para Gastos de Explotación 

Reserva para Fluctuación de Títulos Públieos 

Diversos Acreedores ". 

Lompañías Reafcguradoras 

Reservas Retenidas 

Ouontas Corrientes 

Bon-oficlos en Suspenso* ¡ 

CUENTAS DE GANANCIAS Y PEBDIDAS 
^ Sección Incendio 





25.709.13 




260.717.05 








280.426.23 
475.474.41 




346 323.81 




72.975.83 


- 


219.536.67 




33. SOL- 




IOS. 551 .47 


$ 190.962.49 
„ 321.837.87 


512.800.36 




55.Ó12.S6 








2.107.407.69 



Intereses 14.041. Í4 

Suido transferido de la Sección Incendio .,....'....; 56.231 26 

Saldo de Explotación ".!!!*.!!'! 55Í460Í85 

I 125.733.25 

' ' - » 

p. p. L'Unión, Compauía de Segaros contra, Incendios, Accidentes y Riesgos 1 Diversos 

Director, para la República Argentina. — Santiago L. Pradel, Contador Público 

Nacional, Polio 616 - Tomo ni t \ 

"'■;',. ' " P- 2 4|4-N»438s|p.p.-v.2C|4!60 



"L'UNION" 

Compañía de Seguros Contra Incendio, Accidentes y Riesgos Diversos 

. País de origen:' Francia 

Sarmiento 412 — Buenos Aires 

Ramos que explota: Incendio, Automóviles, Cristales y Robo 

Autorizada por el Superior Gobierno en: 30 de Septiembre de 1896 

Inscripta en el Registro Público de Comercio e¿: 13" do Junio de 1898 

Capital totalmento integrado de: Francos 50.000.000. 

Depósito de Garantía en el Banco de la Nación en Títulos Nacionales: * 600 000 — 

curso legal, Ley 11.582 ' ' 

fc Capital asignado a esta Agencia: No tiene 

BALANCE DE SALDOS DEL 4* TRIMESTRE AL 31 DE DICIEMBBE DE 1948 

52» Ejercicio 



ACTIVO 



BEBE 



Anulaciones ". 

Comisiones y Descuentos 

Gastos Generales 

Siniestros Pagados 

. Reaseguros Pasivos „ 

Impuestos y Contribuciones 

■Muido que so transfiere a la Sección Administración 



63.364.54 
107.734.35 

59.203.33 

38.212.72 
768.443.17 
243.761.95 

56.231.26 



1.336.951.32 



HABER 



Primas .....' .'• > . ; . . ... 

Derochoa de Pólizas , 



Sección Accidentes Materiales 



1.151.873.72 
1S5.077.60 



1.336.951.32 



DEBE 



Anulaciones, '. 

Comisiones y Descuentos . 

Gastos Generales 

Siniestros Pagados 

I?eaireguros Pasivos" 

Impuestos y. Contribuciones 



38.299.76 
269.456.69 

20.430.09 
301.391.26 

45.793.97 
144.673.01 



Bancc de la Nación Argentina Títulos en Garantía, Ley 11.5S2 

$ 600.000.— nom. Crédito Argentino Interno 3 % 1946 a su valor 

de adquisición ;» - 

Títulos Públicos de Rentas ' ," 

Títulos Públicos a o|conjunta con Superintendencia de seguros 
$ 316.500.— nom. Crédito Argentino Interno 3 % 1946 a su valor 
de adquisición '. • 

Caja y Bancos !!!! !!!!!!-!!!.* ! 

Deudores por Premios " 

Diversos Deudores '.....i!!!!!?!.!!!!*! 

Depósitos Judiciales -; ','.'.". '"' 

-Muebles y Útiles (neto de amortizaciones) ...... !.!!!!!.*!.'!!.'! 

Compañías Reaseguradoras • • • •- 

Reservas Retenidas $ g 754 7 g 

Cuentas Corrientes !..!!!!!!!! „ l!99o!36 



Saldo de Explotación 



475.474.41 



201.614.07 
266.754.48 
621.507.52 
401.713.14 
4.800.— 
1.313.— 



10.745.15 
66.752.26 



2.110.674.03 



PASIVO 



Casa Matriz " ; . .' ' 

Cuenta "Corriente .' $ 260.717.05 

. Cuenta Inversiones 27 530 44 



Casa Matriz, Títulos en Garantía, Ley 11.582 

Reservas para Riesgos en Curso !!!!!"" 

Reservas para Siniestros Pendientes !!.!!!!!!!!'! 

Reservas para Gastos de Explotación ....• .'!!!'!!!!!!.'.'!!!'! 

Reserva para Fluctuación de Títulos Públicos .!..".!!! !!!!¿ü. '. ... 

Diversos Acreedores :...'.'..'....'.' 

Compañías Reaseguradoras / ........ 

Reservas Retenidas $ 142 . 690 59 



Cuentas 
Beneficios 



Corrientes ...... ;".... '..'..'..... „ 246.171.10 

en Suspenso . . i * "^ 



820.044.78 



HABER 



Priman , 

Dercdtieg de Pólizas 

Saldo que se transfiere a la Sección Administración 



Sección Administración 



624.583.98 

79.315.08 

116.145.72 



820.044.78 



D E BE 



Glasto* Generales ,.... 

Impuetfíoe y Contribuciones . . , .' 

Baldo transferido de la Sección Aooidentes Materiales 



8.649.97 
, 937.56 
116.145.72 



125.733.25 



CUENTAS DE GANANCIAS Y PEBDIDAS 
Sección Incendio 



28S.253.49 



475 
346, 
, 72, 
240, 
33, 
209. 



383. 
55, 



474.41 
328. SL 
975.88 
533.62 
301.— 
932.27 



S61.69 
012.86 



2.110.674.03 



DEBE* 



Anulaciones .. A 

Comisiones y Descuentos „. 

Gastos Generales , . , 

Siniestros Pagados .. -. , 

Reaseguros Pasivos 

Impuestos y Contribuciones 

S,'tido -que se transfiere a la Sección Administración 



82.365.10 
165.432.42 

S2.243.60 

71.473.18 

1.129.206.77 

300.891.02 

66.079.86 



1.S97.692.01 



HABER 



Primas • • • 1.665.136.07 



Dei«enos de Póliza 



232.555.94 



1.897.692.01 
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Sección Accidentes Materiales 



DEBE 



.*.= , 



CUENTAS DE GANANCIAS Y PERDIDAS 



Sección Incendio: 



Anulaciones 

Comisiones y ' Descuentos . . 

Gasto? Generales 

S.i.iestros Pagados 

Reaseguros Pasivos 

Impuestos y Contribuciones 



V 


61.4¿6\28 




361. 813. 58 




27.331.73 




416.460.95 




76.132.20, 




175.083.45 


.. 




. 


1. 118. 288. 49 



HABER 



Primas • 

D> roches de Pólizas - 

Saldo (pie se transfiere a la Seeeión Administración 



875.187.71 

95.906.72 

147.194.06 



1.118. 288. 49 



Sección Administración 



DEBE 



I 



Gas) ar Genérate» .-..-I "*I *'« 

Impuestos j Contribuciones I . n t 

Baldo transferido de la Seeeión Accidentes 1 Materiarcs | 147.194.06 



160.620.76 



HABER 



¡Intereses 

JBtJdo transferido de la Seieióa Ineendio 
.Saldo de Explotación 



27.788.64 
66.079.86 
66.752.26 

160.620.76 

Í% LTJnión, Compañía de Seguros contra Incendios, Accidentes y Riesgos Diversos, 
ireetor, para la República Argentina. — Santiago L. Pradei, Contador Público 
Nacional, Folio 616 - Tomo IH 

e.24|4-N» 43» 8|n.p.-v.2»|4|5 




AnnTaeíones 

Comisiones y- Descuentos 

Gastos Generales 

Siniestros Pagados 

Reaseguros Pasivos 

Impuestos y Contribuciones 

Saldo que se transfiere a la Seeeión Administración 



55.821.95 

8t. 593.8a 

53.285.91 

í II. 398. 33 

835.334.36 

lf 0.56$. 72 

3». 809^9 



1. «83. 666. 37 



HABER 



Primas 

Derechos efe PéV'tzas 



Sección Accidentes' Materiales; 



1.174.230.45 
199.435.9-2 



J. 283. 666. 3?. 



DEBE 



"L'UNION" 
<ComDañía de Seguros Contra Ineendio, Accidentes y Riesgos Diversos 

País de origen: Francia. 
Sarmiento 412 — Buenos Aires 

Ramos que explota: Incendio, Automóviles. Cristales y Robo. 
Autorizada por el Superior ' Gobierno en:' 30 de Septiembre- de 1896. 
Inscripta en el Registro Público de Comercio en: 13 de Junio de 1898. • 
, Capital' Totalmente integrado dé: Francos 50.600.000i 

^Depósito en Garantía en el Banco de la Nación en cumplimiento de la Ley 11.582; 
* $ 480.000.— Curso Legal. 

Capital Asignado a esta Agencia: No Tiene. 

BALANCE DE SALDOS* DEL 4? TRIMESTRE AL 31 DE DICIBMBRE 
DE 1947, 61» EJERCICIO 




Gastos Generales 

Impuestos y Contribuciones 
Saldo de Explotación 



ACTIVO 



I. 



Banco de la Nación Argentina, Títulos en Garantía, Ley} 
• 11.582 * 480.000. — Nom. Crédito Argentino Int. 3 o|ol 

1946, Serie G, a su valor de adquisición .1 

Títulos Públicos de Renta»: f 

■Títulos Púbfieoí» •» o¡eon junta con - Superintendencia del 
. Seguros $ 183.6Q0.-~- Non». Crédito Argentino Int. 'I 

' 3 o|o 1946, Serie. G, a su ¡valor de adquisición .1 138.681.57 

Libres $ 29.800.-^. Nom. Crédito Argentino Int. 3 o|of 

, 1946 Serie G, a su valor de adquisición 22.809.26 



Caja y Bancos 

Deudores por Premios 

Diversos Deudores 

Depósitos Judiciales 

Muebles y TJtilts (Neto de amortizaciones) 
Compañías Reaseguradoras 

Reservas Retenidas • 

•Cuentas Corrientes '• . 



8.754.79 
6.689.33 



368.688.95 



161.490.83 

424.671.15 
530.770.77 
305.839.96 
4. SOC- 
IOS.— 



15.444.12 



1.813.338.78 



Anulaciones 

Comisiones y Descuentos ' •. ' 

Gastos Generales 

Siniestros Pagados .' 

Reaseguros Pai»vos 

Impuestos' y Cbntribueione» 

Salde que se transfiere a la Sección Administración 



19\041.2O 
843. 873. 05 
24.412.39 
205. 252. J5 
2Í.893.— 
65.760.60 
77.882.31 



^659.120.50 



HABER 



Primas 

Dereenos de Pólizas 



622.542.09 
¡W. 578. 41 



659. 12». 50 



Sección Administración: 



14.174.48 

1.333.15 

116,551.22 



132.058.85 



HABER 





1" 2t.367.25 




32. 869". 29 




T7.882.31 






" 


. 132.058.85 



PASIVO 



Casa Matriz:' 

Cuenta Corriente 

Cuenta de Inversiones 



.Casa Matriz, Títulos en" Garantía, Ley 11.582 

iteíervas para Riesgos en Curso 

Reservas para Siniestros Pendientes 

Reservas para Gastos de Explotación 

Reserva para Fluctuación de Títulos Públicos .. 

Diversos Acreedores .• 

Compañía? Seaseguradoras: 

e servas Retenidas 
entas Corrientes . 



140.763.89 
260.717.05 



235.427.80 
56.780.81 



Beneficios «n Suspenso J 

JUde .*• Karittatiott » 



401.080.94 

363.683.95 

195.066.07 

61.637.94 

165.540.50 

30.650.10 

25.460.99 



292.203.61 

156.453.46 
116. 551. 2€ 



1.813.338.78 



p. p. L 'TJnión, Compañía dé Seguros Contra Incendios, Accidentes y Riesgos 
Diversos. — r Santiago L. Pradel. Contador Público Nacional, F« 616, T? III. 

e.24|4-N* 434 s¡p.p.-v.26|4|B0 

_: . : r - n 

ROYAL INSURANCE COMPANY LIMITED 

País de Origen: Inglaterra — Doral cüio: Bartolomé Mitre 478 • ' 
Fecna de autorización del Poder Ejecutivo : Noviembre 8 de 1886. " 
Inscripta en el Registro Público. de Comercio: Agosto 25 de 1SS3. 
Ramos que explota: Incendio, Vida, Marítimo, Automóviles, Accidentes Personales 
y Accidentes Materiales (Cñeiales, Robo e Infortunioa* 

CASA MATRIZ: CAPITAL v 

Autorizado ' £ 6.000.000.— 

Suscripto „ 5.599.930.— 

Realizado. : „ 5.599.936. — 

' » 

Depósito en Garantía en el Banco de la Nación Argentina en cumplimiento 
de Ley 11.582 en títulos públicos de renta $ 840.000. — v¡n. 

Esta Sucursal no tiene capital asignado. ' 

BALANCE DE SALDOS AL 30 DE SETIEMBRE DE 1947 (3» TRIMESTRE), 



ACTIVO 

* 



PASIVO 



Caja y Baneo» 

Propiedades Inmueble* .' - - 

Títulos de Renti Depositadas Banco Nación (i-ey 11.582) 
Titule t Pftbfieos de Renta a orden conjunta con la Su- 
perintendencia de Seguros „*. , 



6IS.101.87f 
948.866.4: 

737.352.8 



5. 409. 270. 1Í 



- * 



ASO DEL LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN 
BOLETÍN OFICIAL — Atiérrales 26 de «bril ^e 1950 



41 



VI R • 



ACTIVO 



PASIVO 



Préstamos «obra Polkas Vida ...» 

Depósito en Garantía sobre Reaseguros aceptados . , 

Deudores Varios 

Casa Matriz: :• Cuenta Corriente ' 

Casa Matriz: Títulos Depositados Ley 11.582 

Reserva- rata Beneficios Asegurados Vida 

íieserva Matemática, Sección Vida 

Reserva para Riesgos en Curso 

Eéíerva para Siniestros Ptndientes 

Reserva para Impuestos a Pagar 

íieserva para Ley 11 . 729 

Reserva para Fluctuación dt Cambios - . 

Reserva para PJnctBaeión de Títulos Públicos 

Cías . Reaseguradoras por Depósitos es Garantía — 
Cias. Beaseguradoxas por Siniestros Pendi e n te s .. 

Acreedores - Varios 

Cuenta Administración año 1946 < 

Saldo de .Explotación. 



481.612. 
221.313 
585.228 
530.140. 



15 
25 
57 
43 



45 



737.352. 
170.156 
.576.609. 
566.268, 
371.461 
103.000 

76.392, 
125.000 
601.437 
173.856 
214.716. 

30.916. 
226.602. 
532. 1S0. 



t 



526. 148.23» .526. 148. 23 



«" 



DETALLE DE LAS CUENTAS DE EXPLOTACIÓN ENTRE ^. 
1» ENERO Y 30 DE SEPTIEMBRE DE 1947. 



1 



DEBE 



HABER 

9 



Sección Vida: 
Siniestros y Pólizas Vencidas Pagadas 

Paliza» ««acatadas .' ■ 

Bonos ••'. 

Comisiones • 

Gastos de Eirlotación 

Impuestos y Contribuciones .'.... 

Reaseguros- Cedidos 

Ajuriaeñmes 

Premios 

Intereses ... — .. , - 

Derechos de. Púliza 

Salda transferido & Admiaisiración .. 



Sección Incendio: 

Siniestros pagpdos - 

Corrotajes y Comisiones 

Gastos do SJxp'utación 

IrupUBSloii y- Contritroeáones 

Reaseguras Cedidos • 

AnuJacíOf'.es ..... T ' 

Premios ■ '. 

Derechos ¿8 Póliza •' •' 

Saldo transferido a Administración 



133.136. 

53.663. 

29.135. 

32 .519 

6.600. 

27.139. 

474. 

2.395. 



253 .367 .í 



I 



DEBE 



HABER 



- 


32.287.91 


241.021.83 




140.396.63 






699.90 


283.20 




552.180.11 




■1.028. 237. 60 


1.028.237.60 



Intereses 

Castos Generales 

Impuestos y Contribuciones 

Honorarios Marítimos 

Gastos de Adquisición de Títulos 
Saldo de Explotación 

r \ 



NOTA: En el presente balaace no se incluyen las operaciones de reaseguros 
ea el exterior desde el 1' de Julio hasta el 30 de Septiembre de 1947, por care- 
eerse^de los datos correspondientes en. la fecha de su confección. 
Buenos Aires, Octubre 30 de 1947. Boyal Insurance Company Limited, Gerente Local. 

A los señores Presidente y Directores de Royal Insurance Company Limited. 

El precedente balance trimestral de saldos de Royal InsuTance Company Lii 
mited al 30 de Septiembre de 1947 concuerda con los saldos según los libros de conta* 
biiidad de la Compañía a esa fecha. — Buenos Aires, 30 de septiembre de 1948. t 
— Price, Wsierhouse, Peat & C». — E. H. Fleteher, (Socio), Chartered Accountant,' 
C. P. G. B. de la Cap. Ped., Registro de No Graduados, Art. 13», Acap. B, ine. 
b), c) y d), excepto apart. 5», 10» y 13» del inc. b), Tomo 1, Folio 2. 

1 e.24|4-N*109s¡p.p.-v.2í|4|60 



¡ "L'UNION" 

Compañía de Seguros Contra Incendio, Accidentes y Riesgos Diverso* 

y País de origen: Francia. 

Sarmiento 412 — Buenos Aires 

Samas jquo explota: Incendio, Automóviles. Cristales y Robo. 

Autorizada por el Superior Gobierno en: 30 de Septiembre do 1896 

Inscripta en el Registro Público de Comercio en: 13 de Junio do 1898. 

Capital Totalmente integrado de: Francos 50.000.000. 

Depósito de Garantía en el Banco de la Nación en Títulos Nacionales: 

$ 480.000.— Curso Legal, Ley U.S82. 

Capital Asignado a esta' Agencia: No Tiene. 

BALANCE GENERAL DESDE EL 1» DE ENERO AL SI DE DICIEMBRE 

' DE 1947, 519 EJERCICIO 



ACTIVO 



\ « 1 



SIS. 392. 54 
22.4156.06 
|\ 1.973.01 



I 



538.331. 



538.331.64 



1- 

208.685.351 

267.751.40' 

10.457.* 

65. 850. S 

344.615 .«3j 

63.556.49J 

» 41 

444.360.321 



400.415.35 
4 4. «62. 76 



1 .445.278.6111 .445. 278. 61 



DEBE 



HABER 
t 



Sección Marítima: 



Siniestros Pagados •. 

Coiretajes y Comisiones 

Gastos de Explotación 

Impuestos y Contribuciones 

Reaseguros Cedidos 

Anulaciones ' .; •„••"• •••- 

Premios. - 

Derechos Ae Pólisa 

Saldo transferido a Administración « .....,...' 



Sección Accidentes: 



68.388.^11 

5. 147 .171 

9,1»2.48| 

616.88 

• 556.171 



21.ÍS2.67Í 



113.671.3d 
11 .590.21 



123. 261. 60] 125 .861. 00 



Banco de la Nación Argentina, Títulos' en Garantía, tiey 
11.582 é 480. U00.— Nom. Crédito Argentino Djt. 3 ojo 
3946, Serte tí,' a su valor de adquisición ..........Y.. 

Palor de Plaza * 444.480.— | 

Títulos Públicos de Rentas: 
Títulos Púbticob a «^conjunta con Superintendencia di 
Seguros $ 183. 600. — Nom. Crédito Argentino Int.f- 
3 ojo 1946, Seiie G, a su valor de adquisición I 138.681.57 



368. 688.91 



Valor de Plaza $ 170.013,60. '- '{ 

Libres $ 29.800.— Nom. Crédito Argentino Int. 3 ojo] 
1946, Serie G, a su valor de adquisieíín ' •..'. ."*..!' 



22 .«09. 



Valor de Plaza $ 27.594,80. 

Caja y Bancos: 

Caja I 1.548.20 

Bancos :: I 423.122.95 



Deudores por Premios ....'....'.'.'..."."..'.'.'.. .'.'.'.'.'. 

Diversos' Deudores '. '....'. :'.'..'...'.'.'.. 

Deposites Judiciales : .'...', 

Muebles y "0 UHs .'....'.'.. I '. '. í ..;!.'..":..'.". . 

Menos amort ilaciones anteriores' .".'..'.'.'..'.'... ' 1 .567 . — 
Menos amortización de esté ejercicio '.':.;.'..' .' "" ' '320 



} 



3.200.— 

1.887.— 



Compañía» Reaseguradoras 

Reservas Retenidas ^ ". 

Cuentas Oorrieates .'. . 



«.754.79, 
6.689.33] 



Salde de Explotación 



161. 490. 61 



424 .«71. IB 



530. 770. TT 

305.839.98 

4.800.— 



1.313.— 



15.444.13 



101.440.60 



1.9141459.38 



Siniestros ' Pagados — - ; 

Corretajes y Comisiones ..."..' 

Gastos de Explotación 

Impuestos y Contribuciones 

Reaseguras Cedidos _• • 

Anulaciores •' 

Premios '. 

Derechos de Póliza ,•• •»• 

Saldo transferido a Administración 



64. 
72 

3 
27 
34 

8 



127 



.478. ?5J 

.336.37? 

.179.83 

.222.24 

.578 .«9} 

.458.71 



.ui.m 



357.416.65 



332.147.10 
25.269.55 



357.416.63 



Qnenta Administración: 

Saldo transferido de: Sección 1 Vida .T77 

Saldo transferido de: Sección Incendio 

Saldo transferido de:' Sección Marítima' Y.'. .'..'. ..".'.'.' 
Saldo transferido de: Sección Accidentes ............ 

Edifici», AlqnLeres , 

Edificio, Gastos^ de Mantenimienio v ..."..."....' 

Edifici*, Impuestos ,y Contribuciones 



55.U7.75 
39.238.08/ 



253.867.02 
444:360.32 
21.692.87 
127.162.66 
148.766.92 



PASIVO 



* I * 



Casa Matriz: v 

Cuenta Corriente - | 140.363.69 

Cuenta de ln\ersiones 260.717.05 



Casa Matriz, Títulos en Garantía, Ley 11.582 

Reservas para Riesgos en Curso: 
Sección Incend.o .' 



114.035.65] 
Sección Automóviles ....| . 227.098.66 



Seceíón Cristales - . 
Sección Robo 



Reservas para Siniestros Pendientes: 

Sección Incendio -. 

Sección Automóviles 

Sección Cristales (No hay) 

Sección Robo (No hay) ......._. 



4.356.32 

788.16 



15 .023. 67 
57.952.21 



401.080.94 



368.638.35 



346. 318 .«1 



7.2. 975. 8* 



♦i 
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V. A s i v o 



I- "I 




.Reservas para Gasto» de Explotación: 

Sección Incendio .................... 

Sección Automóviles • • • 

Sección Cristales ' . . : 

Sección Robo ...•• •• 



111.S9S.80I 
105.199.03] 

994. 40| 

168.421 217.960.74 



Reserva para Fluctuación de Títulos Públicos 
Diversos Acreedores 



J 33.301.— 
I 25.46Q.99 



Compañías Reaseguradoras: 

Reservas Retenidas 

Cuentas Corrientes . . . . 



Beneficios en Suspenso 



235.427.80 
56.780.81 



292.208.61 



156.453.46 



-1.914.459.33 



CUENTAS DE GANANCIAS Y PERDIDAS 

Sección Incendio: 



DEBE 



Anulaciones 

Comisiones y Descuentos ; ... 

Gastos Generaks 

Siniestros Pagados 

Reaseguros Pasivos | 

Impuestos y Contribuciones .'....". : J 

Reserva para Riesgos en Curso ' 

Reserva para Siniestros Pendientes 

Reserva para Gastos de Explotación .' .' 

Saldo que sé transfiere a la Sección Administración 



55 

81. 

58 
111 
833 
110 
114. 

15. 

38. 

29. 



621.95 
593. S2 
2S5.91 
396.32 
.394.36 
564.72 
0S5.65 
023.67 
605.43 
795.79 



1.448.367.62 



HABER 




I I 

Primas • • • • . 

Derechos de. Palizas .' '.'....' 

Reserva para Riesgos en Curso (Ejercicio anterjor) 

Reserva para Siniestros Pendientes (Ejeicício anterior) 
Reserva para Gastos de Explotación (Ejercicio anterior) . . , 



Sección Automóviles:' 



.174.230.45 

109.435.92 

118.433.87 

32.910,19 

13.357.19 



11.448.367.62 



DEBE 



Anulaciones 

Comisiones y Descuentos ...../... t ; 

Gastos Generales 

Siniestros Pagados '. 

Reaseguros Pasivos 

Impuestos y Contribuciones 

Reserva para Riesgos en Curso . . . . 
Reserva para Siniestros Pendientes 
Reserva para Gastos de Explotación 



18 

238 

23 

200 

16 

63 

227. 

57 

34 



.020.94 
.272.85 
.636.44 
.773.80 
.571.84 
.859. SO 
.09S.66 
.952.21 
.924.23 



881.110.76 



HABER 



Primas • : .. 

Derechos de Pólizas i 

Reserva para Rieágos en Curso (Ejercicio anterior) 

Reserva para Siniestros Pendientes, (Ejercicio anterior) 
Reserva para Gastos de Explotación (Ejercicio anterior) . 
Saldo que ge transfiere a la Sección Administración 



Sección Cristales: 



602.339.44 

34.969.69 

73.014.51 

27.807.75 

7.918.73 

135.060.59 



881.110.76 



DBBE 



Anulaciones 

Comisiones y Descuentos 

Gastos Generales ¿1 •£...« 

Siniestros Pagados .n-.j.. 

Impuestos y Contribuciones 

Reserva para Riesgos en Curso u. 

Reserva para Siniestros Pendientes (No hay) ........ 

Reserva para Gastos de Explotación 

Saldo oüe se ttansfiere a la Sección Administración 



131.10 
4.626.12 

440.55 
4.478.25 
1.200.97 
4.356.32 

- 273.72 
462.31 



15.969.34 



Primas '. 

Derechos do Pólizas 

Reserva para Riesgos en Curso (Ejercicio anterior) „ 

'Reserva para Siniestros Pendientes (Ejercicio anterior) . . 
Reserva para tlastos de Explotación (Ejercicio anterior) 



Sección Robo: 



11.021.89 

574.58 

3.336.99 

920.— 

115.89 



15.9C9.34 



DEBE 



-r 



Anulaciones • . ' 

Comisiones y. Descuentos • 

Gastos Gcnerali-s "••••. 

Reaseguros Pasi vos ' 

Impuestos y Contribuciones 

Reserva para Riesgos en Cursq ' '. 

Reserva para Siniestros Pendientes (No hay) 

Reserva para Gastos de Explotación 

Saldo que ge transfiere a la Sección Administración 



889.19 
979. 9S 
' 335.40 
6.321.16 
699.83 
788.13 

72.13 
473.17 



10,559.06 



HABER 



Primas " 

Derechos de Fclizas .' 

Reserva para riesgos en Curso (Ejercicio anterior) t . . . 

Reserva para Siniestros Pendientes (Ejercicio anterior), (No hay) 
Reserva para Gastos de Explotación (Ejercicio anterior) 



9.180.7H 

1.-034.14 

280.70 

- 63.46' 



10. 559. Oí 



DEBE 



I 



Gastos Generales ' 

Impuestos y Contribuciones 

Reserva para fluctuación de Títulos' Públicos . . , . 

Amortización do Muebles y Útiles 

Saldo que se transfiere de- la Sección Automóviles 



14.174.48 

1.333.15 

2.650.90 

320.— 

135,060.59 



I 153.539.12 



HABER 



Intereses » 

Saldo que se transfiere de la Sección Incendio 

BjAdo que se transfiere do la Sección Cristales .-. 

Saldo que se transfiero de la Sección Robo 

Saldo de Explotación .' • 



21.367.25 

29.795.79 

462.31 

473.17 

101.440.60 



153.539.13 



p. p. L 'Unión, Compañía do Seguros Contra Incendios, Accidentes "y Riesgos 
Diversos. — Santiago L. Pradol, (socio), Contador Público Nacional, 
Cons. Prof. C. .Íleon. C. Vea., T» 5o, Polio 85. * 

Nota; Con posterioridad al ci..rro del ejercicio, la, entidad ha procedido a 
regularizar sus inversiones para completar la cobertura de las jeservas. técnicas 
de este balence, salvándose así la observación formulada por la Superintendencia ■ 
de Seguros de la Nación. '» ."''_" 

c.24|4-X9 435 s|p.p.-v.26]4¡50' 



NORW1CH UNION LIFE INSURANCE SOCIETY 



Domicilio: Sarmiento N? 378 



Buenos Aires. 



País de' origen, Inglaterra: Establecida' en 1S08. 
Fecha de autorización del P. E., 30 de Mayo de 1910. 
Fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio, 4 de Agosto de 1910. 
Ramo quo explota: Vida solamente. 

Casa Matriz: 

Capital autorizado: Ninguno. Capital suscripto: Ninguno". 
• Capital realizado: Ninguno. 

Capital asignado a esta Sucursal: Sociedad Mutual sin Accionistas ni capital social. 

BALANCE TRIMESTRAL DE SALDQS. PRIMER TRIMESTRE 

PERTENECIENTE AL EJERCICIO N» 39 AL 31 DE MARZO DE. 1948. 

Depósito en Garantía: Banco de la Nación Argentina en cumplimiento Ley 11.582 
en Titúlete Públicos de Renta $ 194.048.73 c|l. 



ACTIVO 



Títulos Públicos de Renta (Depoositados en el Banco de 

,"!a Nación Argentina, Ley 11.082) 

Títulos Públicos de Renta (Orden conjunta Superinten' 

dencia de Seguros) 

Títulos Públicos de Renta (Libres) 

Valores Diversos (Orden conjunta Superintendencia de| 

Seguros) 

Valores Diveraos- (Libres) 

Caja y Banco (Londres y América .del Sud) ; 

Deudores: Primas a Cobrar. ,...,.., 

Menos: Couu a juagar ,.,...._ 



100.818.66 
8S9.5f 



194.048.73 

20.936.406.92 
7.615.964.30 

99 .".000. — 

1.822.559.— 

254.461.62. 
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*a* 



ACTIVO 



•M-iM! 



t,y 6 {;. t Agentes .... : , ....,,., ,»:,-• • 
1 *'„; ' ; Int. a Oob.t.P. Pól 

yl , ' E. Plata Trust • 

,. ,'.':,, ' D. Gen. Impositiva 

r ;J ' ' Imp. Sellos Pól 

Mobiliario y Material (Menos depree. $ 5.217) 

Préstamos Hipotecarios 

Prestamos Sobra Pólizas 

Propiedades Inmuebles y ■ 

Betencioi.es y Anticipos de Eéditos • 

•V f:t¡ i , 



99.929.ll 
. 10.3$.7'q 

;, j"7 414.55 

,¡1.597.41 

' 13.'962.'82 

188.319.50 

1.— 



í i ATLAS ASSURANCE COMPANY LIMITED 

t País de Origen: tnglatena, 92 Cheapside, Londres 

I - ■ • - Domicilio en la República Argentina: Calle Balcarce -336, Buenos Aires 
Recitas de inscripción ea el Registro Público .de, Comercio: ll % de Octubre de. 190» 
í *,.,i. ... 'y * í» Septiembre' dé" 1927 '" ' ' ,t¡ ° ' ' , . . . y 

i Pechas de. autorización del P. E.: 31 de Mayo de 1898 y 7 de Julio de 1921 , ! .. ; 

Ramos que explota: Seguros Contra Inecdio y Marítimos • ' (l ..-,' 

Casa Matriz: Capital Autorizado: & 2.200.000 

Capital Subscripto £ 2.200.008 ' '' 

Capital Realizado „ 550.000 

Depósito de Garantía en el Banco de la . -Nación. Argentina en Títulos Nacionales,, 
$ 480.000. — Curso^legal (Valor nominal), en cumplimiento Ley 11.. 582. 
Esta Agencia no tiene Capital Asignado 
Balance de Saldos (Trimestral) correspondiente al cuarto trimestre cerrado el 31 
de Diciembre de 1948 (51« ejercicio en el país). \ , . ■ ' 



-331.256.09 



4.121.50 
1.056.132.26 
2.730.253.89 
357.799.12 
51.181.89 



35.453.235.3a 



«;.7r 



PASIVO 



*v 



\ 



Casaí-Matrir (Títulos en Depósito]), Ley^J.582 



•:1 



Acreedores: 

-V? l>íi ir 



^Agentes •' £ 

~Ccb. adelantadas . . . 

Cuentas a Pagar . . . 
, Í>€t. de, Extensión. . 

Cuentas en Suspenso 



Casa Matriz: (Cuenta Corriente) 

Reservas Matemáticas 

yft'ndo -dé Beneficio de los Asegurados 

Reserva 'para ; Depreciación Propiedades 

ReServa para Plnctuaeión Tít. Públicos •...•..."'.':; i'.'..'. 
Reserva para Fluctuación de Cambió". ............. .'. 

Reserva para Empleados. (LeyN* 11.729)'.'...;...:; 

Reserva para Garantía de Reaseguros 

Reserva fiara Siniestros Pendientes 

Gansadas y Pérdida* 

Saldo de explotación 



3.414.80J; 

7.395.61 

16.812.05 

.' 7.926 

169.101.36 



I .194,048.73 



i 

DETALLE DE LAS CUENTA» DE EXPLOTACIÓN 



204. 649. 8S 



1.722.347.20 
28.924.650.— 
311.220.— 
195.83S.62 
1.142.271.65 
10.000.^ 
72.435.— 
1.292.829.— 
122.02S.86 
1.259.333.36 
1.582.99 



35.453.235.32 



A CT I V O 



DEBE 




• • "> Sec'éiÍH "Vida" • 

• Anulaeionss 

Gasto* ' dé>~ Explotación 

Impuestos y C'ntribneiones .... 

Pólizas Veneidaj , . . . 

Primas "de Reaseguros Cedidos 

Siniestros Pagado» • 

Póliza» y Utilidades Rescatadas 

,,..■< :■{-■ . i 



4.823.12 
85.552.73 
33.075.71 
84.198.49 
10.458.68 
104.984.— 
40.961.35 



564.053.99 



... >Nota: Se hace constar que las cifras que anteceden no incluyen las corres- 
pondientes a operaciones de reaseguros efectuadas por nuestra Casa Matriz desde 
e» l»de Enero de 1943, pues hasta la fecha carecemos de las datos respectivos. 

-•*"*"-" ■ HABER -'''"• 'i ', * 



,•4, í-, ,. ' ■ • ■ .-><•» - - ' > / 

Primas > ■ « •_ ■ • ; 

Intereses d« Préstameos sobre Pólizas .....'. .*. . . . 

Otras Tflüidades . . .' ". .'.'..'.' '. 

8a,ldo....transfer:do a la Sec._ "Administración" 



30l.3O5.91 
23.244.97 
17. 578. 95 
2T.&4.19 



364.053.99 



Nota se" hace constar que las cifras que anteceden n o ineiuyén"ias corres- 
pondientes a operaciones de reaseguros efectuados- por nuestra Casa Matriz des£í 
el 1» de Enero de 1948, pues hasta la fecha carecemos de los datos respectivos. 



' . - DEBE 

. V-"'. : ■ ■- • 

Seoeión "Administración" 
Gastos de Propiedades y Títulos . . . 

Impuesto- a toa Réditos ..:..' 

.Caja Nacional de Jubilaciones 

Ajuste a la par, Valores Diversos . . . 
Baldi "Transferido de Sección "Vida" 
PaWo de. Explq f ació.n ........... ... 



-10.820.03 
4.913.83 
4.376.74 
7.563.— 

21.924.16 
J.532.39 



51.1S0.85 



HABER 



' I 



Alquileres 

Intereses: Hipotecarios * 21.393.75 

SiTStulos ." • » 237.954,25 

Val. Diversos .' '. „ 15.993.— 



Menos: ?I¿t: "a Cobrar sjTítuIos 
Otras .Utilidades ...'.. 



$ 325.346.— 
„ 290.929.72 



15.362.72 



34.416:28 
"1.401.85 



51.180.85 



Bueno Aires, 30 de Abril de 1948. — (D. J. Jenñings)', Gerente! — • 

Carlos Eduardo Beckford, Contador Publico Nacional,' O. P.' de 
O. E. de la Capital Federal, T» I, Matríeula 145. 

e.24|4-No 446 slp.p.-v.26|4|50 



Banco de la Nac J ón Argentina (Cuenta Títulos en Depósito) - Ley 11. 
Títulos' Públieos ojeonjunta 'Superintendencia de Seguros Nación . 

Títulos PúbKeos de Renta - Libres 

Deudores por Premios Incendio •„•.;-•• ........y....... 

Deudores por Premios Marítimos ....'.' !'. ;...' .'...'....'.'.'.. 

Compañías Reasegtrradcras Marítimas 

Casa Matriz (Cuenta corriente) .- 

Agentes Geneiafes (Cuenta corriente) 

Erogaciones Decreto N» 8.312 >..' 

Compañías Reásegnradoras Incendio 



582 



416.Í79.5Í 

187.68S.6t 

263.792.33 

177.935.79 

8.942.03 

..12.261.14' 

171.435.63 

"235.154.74 

10.431.3S 

10.403.80 



1.499.950.2» 



PASIVO 



Casa Matriz (Cuenta Títulos ea Depósito) - Ley Nt 11.582 ....:.;... 

Casa Matriz (Cuenta Reaseguros Exterior> 

Reserva para Riesgos en Curso Incendio ...V. ..' .'. 

Reserva para Riesgos en Curso Marítimos .'.....• 

Reserva para Siniestros Pendientes .Incendie •. 

Reserva para Siniestros Pendientes Marítimos 

Reserva para Fluctuación de Cambios 

Reserva para Fluctuación de Titulas Públicos 

Reserva para gastos de Explotación. Incendio 

Reserva para gastoa de Explotación Marítimos .. — 

Aporte Asegurados Decreto Ley N* 23.632|44 .'."'...'. 

Reserva .Garantía Reaseguros Exterior Incendio 

Reserva Garantía Reaseguros Exterior Marítimos 7 

Compañías Reaseguradoras Marítimas - cuenta I. M. A. R 

Compañías Reaseguradoras Incendio - cocata 1. M. A. R 

•UtiEdad » 



416.879.5S 

339.847.61 

92.577.18 

3i. 610. 6» 

51.969.29 

16.506.60 

10. 00O.— 

90.447.39 

47.460.3S 

J.58S.6« 

1.013.4» 

137.207.89 

2.046.^7 

2.673.53 

12.304,9». 

243.816.97; 



1.499.950.29 



DETALLE DE LAS CUENTAS DE EXPLOTACIÓN DESDE EL 1» DE ENERO 

AL 31 DICIEMBRE 1948 



DEBE 



Incendio 



Marítimo 



A ti mi ni st. 



Anulaciones . '. 

Reaseguros Pasivos 1 

Reaseguros Pasivos (Cta. I. M. A. R.) 

Comisiones y Bonificaciones 

impuestos y Contribuciones 

Gastoa Generales 

Siniestros - Pagados » 

Gastos Cobranza Cupone.y 

Saldo transferid» a Administración 



* 


47.021.12 


* 


5.226.14 


— . — 




53.050.64 




3.502.13 


— . — 




17.791.50 


yt 


3.363.97 


— . — 




233.263.7a 




52.390.33 


— . — 




ia5.-S8S.29 




12.510.20 


— .— . 




1S2.944.65 




42.041.49 


— . — - 


1» 


175.291.60 


» 


112.661.83 


' — . — ' 


ít 


— . — 


n 


— •■■ — 


3.I3I.-7- 


V 


180.639.7ft 


>» 


33.564.47 


23.562. 8C 



HABER 



Incendio ' 



Marítimo \ Admínlst. 
I * 



$ 951.941.23 $ 265.265.61 | 26.693.80 

Primas .'. * 371.530.27 > 251.017.77 I — .— 

Derechos de Póliza „ 71.924.47 „ 13.552.40) — .— 

Derechos Reas. Pas. (cta. I. M. A. R.) „ 5.4?6.54 „ 695.44 ¡ — .— . 

Reata de Títulos „ -•- » — •— I 26.693.80 



$ 951.941.23 $ 265.265.61 



26.693.80 



p. p. Atlas Assurance Company LtéT., J. P. Alacadam & Cía., S. A. de Importaciones* 
Consignaciones y Mandatos. — M. Genijovich. ^' Lucinio Arnaiz Euiz, Contador, 
Público. Matr. 123 - Tomo II - Consejo Profesional de la Capital Federal. - 
' Nota: En este Balanee no se incluyen las operaciones de reaseguros en ' e* 
exterior dei presenta ejercicio, por carecer de los datos correspondientes. 

e.24|4-N» 7.693 s|p.p.-v.26l4|50 



NUEVOS 



EDICTOS DE SOCIEDADES DE 



LEY 11.645 



CODISA 
Sociedad de Responsabilidad Limitada 

Por disposición del seüor Juez de 
Comercio doctor Carlos A. Espiro, se- 
cretaría autorizante, se hace saber du- 
rante 7 etneo días el siguiente edicto: ••' 

En Buenos Aires, a los doce dias 
del mes de Abril de mil novecientos 
cincuenta, entre el señor Hugo Freytag, 
argentino, casado, domiciliado en la 



calle Córdoba N* 3005, y el señor Lu- 
cinio Arnaiz Rufz, argentino, soltero,' 
domiciliado en la calle Córdoba N» 679/ 
ambos domicilios de la ciudad de Bao-' 
nos Aires, y ambos mayores de edad' 
y bábiles para contratar, se formaliza' 
el siguiente convenio: Artículo 1« 
Constituyen una sociedad de responsa- 
bilidad limitada que gira bajo la ra- 
zón social de "CODISA", SOdBDAQ 
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DÉ RESPONSABILIDAD LIMITADA. 
— Artículo 2': La Sociedad tiene su do- 
micilio legal en la ciudad de Buenos Ai- 
ros. — Artículo 3»: La Sociedad tiene por 
objsto: fabrica;;, Importar, fraccionar, 
envasar, exportar, comprar y vender 
productos dietéticos y farmacéuticos en 
general', pudiendo extender tales acti- 
vidades a toda otra clase de productos, 
sean o no afines. — Articulo 4o: La 
duración de este contrato es por el tér- 
mino de cinco años a contar de la te- 
cha de su inscripción en el Registro 
Público de Comercio. En caso de que 
ninguno de los dos socios hiciese ma- 
nifestación escrita en contrario con seis 
meses de anticipación al vencimiento 
respectivo, el plazo de duración de la 
Sociedad quedará automáticamente pro- 
rrogado por otro período de cinco años, 
f asi sucesivamente por periodos de 
cinco años. Sin perjuicio de ello, !a 
Bcciedad podrá ser disuelta por cual- 
guiéra de los socios si se perdiera más 
del sesenta por ciento del capital so- 
cial. — Articulo 5o: El capital social 
es de Veinte mil pesos moneda legal, di- 
vidido en cuarenta cuotas de quinien- 
tos pesos cada una. Los socios integran 
la totalidad del capital suscripto, de- 
positándose el cincuenta por ciento en 
el Banco de la Nación Argentina. El 
señor Hugo Freytag suscribe treinta 
y ocho cuotas y el señor Lucinio Arnalz 
Ruiz dos cuotas. — Artículo 6»: El 
cargo de Gerente será desempeñado por 
«1 señor Hugo Freytag. — Artículo 
7o: El Gerente para el desempeño de 
pus funciones podrá efectuar todas las 
' operaciones inherentes a la administra- 
ción de la Sociedad. A este efecto pe- 
erá comprar, vender, importar y expor- 
tar mercaderías;, instalar laboratorios 
para la preparación, fraccionamiento y 
envase de los productos; concertar ope- 
raciones banearias con todo* los ban 
¡eos nacionales y extranjeros; represen- 
irr a la Sociedad ante todas las auto- 
ridades administrativas y judiciales con 
Íoda clase de facultades; otorgar po- 
eres generales o especiales ' irrevoca- 
bles. Las facultades enumeradas se con- 
sideran meramente enunoiativas, pues 
»1 Gerente podrá realizar todos aque- 
llos actos que . hagan al objeto de la 
Sociedad de acuerdo con la Ley 11.646. 

— Artículo 8»; El Gerente gozará del 
sueldo mensual que se conviene por do- 
cumento privado entre entre los socios, 
sueldo que se cargará a gastos genera- 
les. — Artículo 9p: Anualmente se 
practicará un balance general e inven- 
tario de las existencias, al treinta y uno 
de Diciembre de cada año y si hubiere 
ganancias se distribuirán en la siguien- 
te forma: a) Cinco por ciento para for- 
mar el fondo de reserva legal hasta al- 
canzar'el diez por ciento del capital so- 
cial, b) La remuneración que por con- 
genio privado se asigne ¿1 Gerente so- 
bre las ganancias, c) El resto se dis- 
tribuirá entre los socios en proporción 
al capital suscripto. — Artículo 10?: 
La Sociedad no se disolverá por muer- 
líe, interdicción o quiebra de algunos 
Se los socios, ni por remoción de los 
Gerentes designados en este contrato o 
posteriormente. Los sucesores del socio 
premuerto o incapacitado podrán, op- 
tar: a) por el reembolso del haber que 
correspondiere a ese socio de. acuerdo 
al ultimo balance aprobado, hasta en 
tres anualidades Iguales; b) por Incor- 
porarse a la Sociedad en el mismo ca- 

— Sigue en el papel sellado de $ 0.10 
-No 1.625.905 — Viene del papel se- 
llado de $ 0.10 No 1.625.904 — rácter 
con el consentimiento de los otros so- 
cios, y c) por ceder sus cuotas a al- 
guno de los socios o a terceros con '.á 
conformidad de los demás socios y de 
«cuerdo a la ley. — Articulo lio: Cual- 
quier divergencia que surgiere en U 
Interpretación del presente contrato o 
en los negocios que sean su lógica con- 
secuencia o durante la disolución o li- 
quidación, entre los socios, sus causa- 
habientes o representantes, es decir, 
todas las cuestiones que pudieran plan- 
tearse o llegar a suscitarse serán a .x- 
clusivamente resueltas por arbitros, 
arbitradores. amigables componedores, 
quienes antes de dictar el fallo que de- 
berá pronunciarse dentro de los 30 
días, designarán un tercero para el ca- 
60 de discordia. El fallo será inapela- 
ble, renunciando las partes desde ya "a 
recurrir a los tribunales, salvo el caso 
de pedir cumplimiento del laudo ar- 
bitral ojia efectividad de las condenas que 
el mismo imponga. — Artículo 12o: En 
caso de resolverse la liquidación de la 
Sociedad., ésta será realizada por la o 
las personas oue para ese efecto se de- 
tonarán por los socios por mayoría de 



las tres cuartas partes del capital: La 
misma asamblea de socios fijará • las 
bases de la liquidación asi como el pla- 
zo dentro del cual aquella deberá ter- 
minarse. — Artículo 13o: Todo Jo no 
previsto en este contrato se regirá por 
las disposiciones de la Ley No 11.645 
y el Código de Comercio. - — 'Bajo los 
13 artículos que preceden, las partes 
dejají constituida la presente Sociedad, 
a. cuyo fiel cumplimiento, se obligan 
conforme a derecho,. firmado en el pre- 
sente lugar y fecha ut-supra. — Firma- 
dos: L. Arnalz. — Hugo Freytag. — - 
Buenos Aires, abril 21 de 1950, Año 
del Libertador General San Martín. — 
Ricardo Williams, siecretario. 

- $ 190.— e.2G|4-N» 16X55-Y.2|5150 



PEDRO ARENAREZ Y CÍA. 
Sociedad de Responsabilidad Limitada 

Por disposición del señor Juez de Co- 
mercio de esta Oapital, doctor Juan L. 
Páez, se hace saber por cinco días, que 
por escritura otorgada el 24 de marzo 
último, ante el Escribano Juan Illa, el 
señor Pedro Arenares ha cedido a 
"Mendezca, Comercial y Financiera, So- 
ciedad Anónima" sus quince cuotas de 
capital equivalentes a mil quinientos 
pesos de la sociedad "PEDRO ARENA- 
REZ Y CÍA., SOCIEDAD DE RES- 
PONSABILIDAD LIMITADA", con' ca- 
pital de 150.000 $ y domicilio, en es- 
ta Ciudad, calle Sarmiento 378. '■ — Bue- 
nos Aires, 20 de abril de 1960, "Año 
del Libertador General San Martín". 
— Luis'H. Díaz, secretario. 

* 30.— e.86|4-N» 16.053-V.2J5150 



ITATJRO 
Sociedad de KeeponsaMHdad limitada 

Por disposición del señor Juoz de Co- 
mercio de la Capital^ de la República, 
doctor Juan L. Páez y secretarla del 
autorizante, se hace saber por cinco días, 
que por escritura de fecha 28 de marzo 
de 19*0, pasada por ante el escribano 
Moisés Vengsrow, don Pedrs Arturo 
Pasquariello, vende, cede y transfiere a 
favor de Rafael Loffredo y Rafael Lu- 
vrio, las 10 cuotas capital de $ 1 000. — 
cada una, que tiene y le corresponde en 
la soeiedad "ITAURO, SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA". 

Buenos Aires, 19 de abril de 1950, 
Año del Libertador General San Mar- 
tín. — Luis H. Díaz, secretario. 

í 30. — e.J6|4-N» l«.10A-v.2|6|60 



valente a 300 cuotas de * 500. — cada 
una, el capital social actual asciende a la 
snina total de $ 500.000 ni|n. (quinientos 
mil pesos m|n.). En prueba ae conformi- 
dad, se firman dos ejemplares de un mis- 
mo v tenor y a un solo efecto, un Buenos 
Aires, a los doce días del mes de Abril 
de mil novecientos cincuenta, Año del 
Libertador General San Martm.- • Firma- 
do: V. Salmún Feijoo. — Da-vid G. Sai- 
món Feijoo". ... 

Buenos Aires, Abril 21 (te 1950, Ano 
del Libertador General San Martin. — 
Ricardo Williams, secretario. 

í 60.— e.26|4.-N» 16.O4b\-v.2¡5¡50 

GEBMAN GOMPERTZ Y COMPASIA 

Sociedad 1 de Responsabilidad Limitada 

Por disposición del' señor Juez de 
Comercio de esta Capital de la Repú- 
blica doctor Juan L. Páez, secretaría 
del autorizante, se hace saber por cinco 
días que por escritura otorgada ante 
el escribano Carlos A. Blousson con 
fecha 30 de Enero de 1950, el señor 
Hellmut Gompertz, vende, cede y trans- 
fiere al señor don Germán . Gompertz, 
las diez cuotas que tiene . y le. corres- . 
ponde en la sociedad "GERMÁN GOM- 
PERTZ Y COMPAÑÍA, SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA. 

Buenos Aires, Abril 20 de 1950, Año 
del Libertador General San Martín. — 
SJraspado: 20, vale. — Isaac- Leff, secre- 
tario. - . 

$ 35. — e.26|4-No 16.037-v.2|6|60 



ELMAR . 
«Sociedad de Responsabilidad Limitada 

El Jueií de Comercio de la Capital de la 
República, Dr. Norberto Gowiand, secreta- 
ría del autorizante, se hace saber por cin- 
co días, que doña Elva Oses, cede y trans- 
fiere a favor del señor Francisco " Igle- 
sias • Mourelle, español, casado, mayor 
de edad, domiciliado en la calle Rodrí- 
guez Peña 191, la totalidad de las 125 
cuotas de capital a su valor nominal 
de $ 100 c/tína, que tiene y le perte- 
necen en "ELMAR", SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA, se- 
gún documento privado de fecha 23 de 
marzo del corriente año. 

Buenos Aires, Abril 21, Año del Li- 
bertador General San Martín, 1950. — 
José M. Caramés Ferro, secretario. 

$ 80. — e.26|4-No 16.046-v.2|5|60 



ESTABLECIMIENTOS TEXTILES 

SALMUN, S. B. L. (SALMUNTEX) 

Sociedad de Responsabilidad Limitada 

Por disposición del señor Juez de Co- 
mercio a cargo del Juzgado N* 4 de esta 
Capital, doctor Carlos Alberto Espiro 
(Secretaría N» 10), se hace saber por el 
término de cinco días el siguiente edicto: 

"Entre "los señores Valentín Salmún 
Feijoo, por una parte y David Guillermo 
Salmún Feijoo, por la otra, en su carác- 
ter de únicos integrantes de la sociedad 
de responsabilidad limitada "ESTABLE- 
CIMIENTOS TEXTILES SALMUN, . S. 
R. L. (Salmuntex), antes "Gabitex, S. 
R. L.", se ha convenido aumentar el 
capital social en la suma^de $ 150.000. — 
m¡7>. (Ciento cincuenta mil ' pesos m|n.), 
aportados en la siguiente forma: pesos 
68.000, equivalentes a 136 cuotas, por don 
Valentín Salmún Feijoo y $ 82.000, equi- 
valentes a 164 cuotas de $ 500 cada una, 
por don David Guillermo Salmún Feijoo, 
aportes que se realizan mediante la trans- 
ferencia de créditos que por igual valor 
tienen contra la sociedad. En consecuen- 1 
cía, con este aumento de $ 150.U0O, cqui- ] 



OITY INMOBILIARIA 

Sociedad de Responsabilidad Limitada 

Por disposición del señor Juez de Co- 
mercio de la Capital de la República, 
doctor 0'uan L. Páez y secretaría nume- 
re 7 a cargo del autorizante 1 , se hace sa- 
ber por cinco días, que por escritura de 
fecha 30 dé marzo de 1950 pasada por an- 
te el escribano Mario F. Asconchilo, do- 
ña Luba Korn de Halpern y don Tomás 
Slech, ceden y transfieren a favor de los 
doctores Mauricio Lis y Samuel Schere, 
Sus veinte cuotas capital valor $ 1.000 
cada una, que cada uno de ellos tenía 
en la Sociedad "CITY INMOBILIARIA, 
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI- 
MITADA" • en ' la ' proporción de veinte 
cuotas para cada uno de los cesionarios. 
«— ,S¡raspado "City" ■ Vale. — Buenos 
Aires, 19 de Abril de 1950, Año del Li- 
bertador General San Martín. — Luis H. 
Díaz, secretario. 

$ 35.— e.2fl|4-No 16.091- v.2¡5¡50 

C1TRAL CORRENTINA 

Sociedad de Responsabilidad Limitada 

Por disposición del señor Juez de Co- 
mercio, Dr. Carlos J. Varangot, secreta- 
ría, del autorizante, se hace saber por el 
término de 5 días el siguiente edicto: 

Testimonio: En Buenos Aires, Capital 
de la República Argentina, a los catorce 
(14) días del mes de Febrero del "Año 
del Libertador General San Martín", mil 
novecientos cincuenta, reunidos los seño- 
res Abel Aníbal Zumárraga, argentino, 
soltero, domiciliado en la calle Céspedes 
N» 2454; Miguel José Sarli, argentino, 
soltero, domiciliado en la calle Agüero 
N» 2067; Alfredo Julio Mazzuchi, argen- 
tino, casado, domiciliado en la ciudad de 
Juárez, Pcia. de Buenos Aires; Basilio 
Serrano, argentino, casado, domiciliado 
en la Avda. Pte. Quintana N» 288; Ho- 
racio José Noboa, argentino, casado, do- 
miciliado en la calle Teodoro García 
N« 2448; Teodomiro A. Mauriño, español, 
naturalizado, casado, domiciliado en Ma- 
nantiales, Dp. de M.burucuyá, Pcia. de 
Corrientes; Roberto D. TJhart, argentino, 
casado, domiciliado en la calle Posadas 
N« 104$; Jorge A. Usandizaga, argentino, 
casado, domiciliado en la calle Gallo 
N» 1514; Carlos Felipe Mario Francisco 
Gutiérrez, argentino, soltero, domiciliado 
en la calle Belgrano N» 1270; Marcelino 
Felipe Gutiérrez, argentino, «asado, do- 
miciliado en la calle Solís N« 206 y Al- 
berto Fabián. Gutiérrez, argentino, casa- 
do, domiciliado en la calle éolís N« 206, 
todos mayores de edad y hábiles para 
obligarse, resolvieron celebrar un contra- 
to de Sociedad de Responsabilidad Limi- 
tada bajo las cláusulas y condiciones que 
a continuación se determinan: Primero: 
La razón social que se constituye se de- 
nominará: "OITRAL CORRENTINA, 
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA", y tendrá por objeto dedi- 
carse a explotaciones industriales, comer- 
ciales y|o agropecuarias, como así tam- 
bién a cualquier otro ramo, que de común 
acuerdo, resolvieran emprender. El asien- 



to principal de sus actividades, será la 
Pcia. de Corrientes, pudiendo, los, socios, 
no obstante ello, resolver el desenvplvi- 
raiento de las mismas en cualquier otra 
parte de la República. — Segundo: El 
domicilio de la Sociedad será la Capital 
Federal, actualmente' en la calle San! 
Martín' N» 66, Esc. 315, cuyo traslado, 
así como la instalación de sucursales en 
cualquier punto de la Bepública o del 
exterior podrá ser resuelta en cualquier- 
momento por la Sociedad. — Tercero: El' 
capUal social está constituido por la su- 
ma' de Cuatrocientos Veinticinco Mil Pe,- 
sns Moneda Nacional, dividido en cua- 
tiooienta» veintjcinco cuotas de Un Mil 
Pesos Moneda Nacional cada una e into: 
grado en bienes en especies y dinero* 
en efectivo, de acuerdo al siguiente de- 
talle: D. Abel Aníbal Zumárraga, vein- 
tiuna cuotas; D. Miguel José Sarli, vein- 
ticinco cuotas; D. Alfredo Julio Maz- 
zuchi, cincuenta cuotas; D. Basilio Se- 
rrano, diez y siete cuotas; D. .Horacid 
José Noboa, treinta y seis cuotas; D. 
Teodomiro A. Mauriño, catorce cuotas; 
D. ■ Roberto D. Uhart, cincuenta . cuotas; 
D. Jorge A. Usandizaga, cincuenta cuo- 
tas;- D. Carlos Felipe Mario Francisco 
Gutiérrez, sesenta y dos cuotas;' D. Mar- 
celino Felipe Gutiérrez, cincuenta cuotas 
y D. Alberto Fabián Gutiérrez, cincuenta 
cuotas. La totalidad de las cuotas corres- 
pondientes a los socios Zumárraga, &ar)i, 
Mazzuchi, Serrano, Noboa y Mauriño, así 
como doce de las cuotas correspondientes 
al socio Carlos F. M. F. Gutiérrez, están 
representadas por bienes inmuebles, ins- . 
talaciones, maquinarias, herramientas, úti- 
les de trabajo, automotores, etc., cuyo 
detalle se determina en el Invontario y 
valuación a que se refieren las planillas 
adjuntas, firmadas por todos los socios 
y, en lo relativo a los bienes, inmuebles 
en los respectivos títulos de dominio: 
todo }o cual se acompaña formando parte 
integrante del presente contrato. Los 
mencionados bienes físicos, integrantes 
del activo fijo de "Citral Correntina, 
Mauriño, Serrano y Oía., Sociedad Colecti- 
va", cuya disolución y liquidación a par- 
tir de la firma de este contrato queda 
resuelta, . se transfieren por el presente 
acto. 7 las demás formalidades legales 
que fueren menester, y a las' quo los 
mencionados socios desde ya so obligan, 
a ,1a Sociedad, que se constituye, la que 
adquiere el pleno dominio de los mismos, 
tomándolos desde este momento a. su car-, 
go. Las ciento cincuenta cuotas restantes, 
representan aportes en dinero efectivo. — a 
Cuarto: Queda entendido que los . socios 
podrán, cuando así lo consideren opor- 
tuno, suscribir hasta ciento setenta y . 
cinco cuotas más, pudiendo, en conse- 
cuencia, elevarse el capital social en la 
proporción correspondiente y hasta la 
suma máxima 7 de Seiscientos Mil Pesos 
Moneda Nacional. En tal caso se procu- 
rará que la distribución de' las nuevas 
cuotas Se realice entre los «¡ocios en forma 
inversamente proporcional a los aportes 
ya efectuados. Las cuotas que correspon- 
dieren a los socios que no optaren por 
aumentar sus respectivos aportes o por 
no hacerlo en la proporción que, de acuer- 
do al criterio de distribución' precedente-' 
mente indicado, tuvieran derecho, serán 
distribuidas entre los demás socio? de 
conformidad - a ese mismo criterio." — - 
Quinto: La duración de la Sociedad se 
fija en el término de diez años, contados^ 
a partir de la fecha del presente contra- 
to, prorrogable a su expiración por el 
tiempo que los socios oportunamente 
acuerden. — Sexto: La dirección y admi-< 
tistración de la Sociedad estará a cargo 
de los socios Abel Aníbal Zumárraga y 
Miguel José Sarli, a quienes, en este 
acto, se designan de común acuerdo, Ge* 
rente y Subgerente-Contador de la mis- 
ma, respectivamente, teniendo la facultad 
de hacer uso de la firma social en .forma 
conjunta, separada o alternativa, según 
convenga a la marcha y conducción de 
los negocios. En el desompeño de sus 
cargos tendrán las más amplias faculta* 
des, conforme al artículo y diez y seis 
de la Ley once mil seiscientos cuarenta 
y cinco, las del artículo mil ochocientos 
ochenta y uno del Código Civil, salvo las 
determinadas en sus incisos . quinto y 
sexto, las ,necesarias para realizar las 
operaciones a que se" refiere el artículo 
mil ochocientos ochenta y ocho de ese 
mismo Código, seiscientos ocho del Códi- 
go, de Comercio, y de las Leyes número' ■ 
ciento once y tres mil novecientos setenta 
y cinco, que en eu parte pertinente se 
tienen por reproducidas, como asimismo' 
cualesquiera otras que, directa o indirec- 
tamente, se vinculen a los negocios de la' 
Sociedad, aun cuando las leyes generales 
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tf especiales requieran ' mandato "expreso 
para' m 'ejereieio, 'pudiendo igualmente 
firmar eúairtoS ■ actos, esoriturss, con- 
tritos y *íeumeatos' públicos y privados 
fueren menester, asi tonto' realUár cual- 
quier clase ' de operaciones con el Ban- 
co de fe Nación Argentina, Baneo Cen- 
tral de J» República Argentina, Baneo 
Hipotecario Kaeional, Banco de Crédi- 
to Industrial Argentino, Banco de la 
Provincia- de Buenos Aires, Banco Se la 
Provincia de Corrientes y demás insti- 
tuciones oficiales o privadas, y repre- 
sentar a la Sociedad ante todas o ena- 
1 esquiera antoridad nacional, provincial 
b" municipal, de cualquier fuero o juris- 
dicción, ejercer representaciones y ad- 
ministraciones de toda índole, con am- 
plias y generales facultades para todo 
elld y. para cuantos más actos de dispo- 
sición censideren -necesarios o conve- 
nientes; debiendo considerarse esta enu- 
meración como simplemente enunciativa 
y no limitativa.' El Gerente y el Subge-, 
rente-Contador quedan igualmente exi- 
midos de Ja restricción del artículo ca- 
torce de la Ley oñee mil seiscientos 
cuarenta y' cinco. No obstaute la am- 
plitud de las facultades precedentemen- 
te mencionados, 661o «actuando conjunta- 
mente podría, en representación de la 
Sociedad: Constituir o integrar otras so- 
ciedades • empresas, proceder a eomprar 
o' vende» inmuebles y constituir gravá- 
menes hipotecarios sobre los mismos. — 
Séptimo: Fíjase el treinta y uno de 
enero de cada año la fecha' del cierre 
del ejercicio, ea ' cuya oportunidad se 
practicar* un balance general que aera 
sometido « la consideración y aproba- 
ción de lo* socios. Las utilidades o las 
perdidas aeran distribuidas o soportadas 
'por les socios 'ea proporción a sus res- 
pectivas motas sociales. Previamente a 
la dísirihrieión de las utilidades deberá 
precederse la separar el ciaeó por cíen- 
tó'. para fe formación del fondo de re- 
serva legal a que se refiere el artículo 
veinte de la ' Ley once mil seiscientos 
cuarenta y cinco, sin . perjuicio de las 
' amortiiaeiones y demás reservas pre- 
vistas « admitidas por las leyes o eua-' 
lesquiera otras que se creyere conve- 
niente «instituir. — Octavo ; Ningúa 
Socio podrá transferir' o ceder sus cuo- 
tas sociales' o paTte de ellas a persona 
extraña a la Sociedad sin el consenti- 
miento de tos demás, los ' que, en todo 
esto ' tesarán preferencia en igualdad 
de cosditíones, ,a su adquisición. En tal 
caso deberá' procederse de' conformidad 
al criterio consagrado en la eláusnla 
«harta del presente contrato y lo deter- 
i¡i jado por el articulo doce de la Ley 
once mil seiscientos cuarenta y cinco. — 
Noveno: Si durante la vigeaeia del con- 
trato se incapacitare ■ o falleciere algu- 
no de los socios, sus herederos o lega- 
tarios entrarán a formar parte de la So- 
ciedad en las mismas condiciones y con 
los 'mismos derechos que eí causante o 
iaeapaz,. pero ea caso de ser más de 
uno deberán unificar su personería y de- 
signar una sola persona quo los repre- 
"■pente a todos, la que ocupará el lugar 
del socio desaparecido. Sin embargo, Ja 
Sociedad" 'podrá en tales casos' hacerse 
directamente eargo do las «notas del so- 
cio incapaz o fallecido, liquidando la 
parte de* eapital social que le correspon- 
diere, saldos a sn favor, reservas, así 1 
cómo las utilidades o pérdidas en pro- 
porción a la fracción del año transcu- 
rrido basta la fecha de la incapacidad 
o faHeeimieBto, y siempre de eonformi- 
' dad a lea resultados arrojados por el 
ultime balance general aprobado, ha- 
ciéndese efectivo dicho pago contra ee- 
' sioa de las respectivas cuotas y demás 
derechos a la Sociedad. — Décimo: Si 
vencida el término de duración de la 
Sociedad, a que se refiere el artículo 
quinte, toa socios decidiesen' no prorro- 
garlo, tendrá Ingar la liquidación de k 
misma, precediéndose al .pago de los 
créditos contra la Sociedad y a la rea- 
lización total del activo social, consis- 
tente ea existencias y créditos a favor 
de la entidad, cuya denominación será 
usada en ese período con el aditameato 
de "ea liquidación", distribuyéndose el 
producid» en la misma forma que se ha 
establédde para la distribución de las 
utilidades o el cargo de las pérdidas. 
— Undécimo: Toda divergencia que sur- 
Ja entré les socios será resuelta por ar- 
bitros arKtradores, amigables compone- 
dores. Xttefca función será ejercida por 
» persona que, a tal efecto, sea desig- 
nada d* ceraán ' acuerdó por las partes 
4¿ disputa ' y en caso ' de discrepancia, 
por el 4rhüra que designe el señor Jaez 
de' Comercie en turno de la Capital Fe- 



deral. En prueba de conformidad con 
las ■ onee cláusulas que anteceden ' las 
partes firman : el presente contrato • en 
doce ' ejemplares de- nn' mismo tenor y a 
un solo efecto, uno para cada socio y 
el ' eriginal para la Sociedad que, de- 
bidamente habilitado conforme a la ley 
de sejlos en vigencia, deberá ser ins- 
cripto en el Begistro Públieo de Comer- 
cio. — Firmado: Abel Aníbal Zumarra- 
ga. — Miguel José Sarli. — Alfredo Ju- 
lio MaizuchL — Basilio Serrano - . — Ho- 
racio José Noboa. — Teodomiro A. Mau- 
riño. — Roberto D. Uhart. — Jorge A. 
TJsandizaga. — Carlos Felipe Mario 
Francisco Gutiérrez. — Marcelino Feli- 
pe Gutiérrez. — Alberto Fabián Gutié- 
rrez, -r Buenos Aires, Abril 21 de 1950. 
"Año del Libertador General San Mar- 
tín". — Luis C. Benítez Cruz, secreta- 

n °" • * 370.— e.2oj4-N» 16.135-v.2¡5[50 



J. GUIDO ROSKNBTjAT Y CÍA. 
godedad de Responsabilidad limitada 

For disposición del señor Juea de Co- 
mercio, Dt. Juan L. Páez, Secretaría 
del autorizante, ae hace «abe* por cin- 
co días eí siguiente edicto: 

Testimonio: Entre los 'señores' Taime 
Guido Rosenblat, por una.' parte, ar- 
gentino, casado, domiciliado en Araos 
422 y Jos* Vaena por la otra, turco, ca- 
sado, domiciliado en Velase© 987, ambos 
mayores de edad, de este .vecindario; en 
au calidad do único» integrante» de la 
sociedad J. GUIDO ROSENBLAT T 
CÍA., SOC. DE RESP. LTDA., inscrip- 
ta en el registro Publico de Comercio, 
con techa 23 de- junio de 1945, bajo «1 
N« 885, al íollo 225 del libro 3 de Con- 
tratos de Sociedades de ResponsaMUdad 
Limitada y modificación ulterior, inscrip- 
ta en «1 aludido Registro con fecha. 3 de 
mayo de 1948, bajo el N» »•» al folio 328 
del libro 14 de Iguale* Contrato», contie- 
nen de coman acuerdo elevar el capital 
de la soeiedad actualmente de Doscientos 
mil pesos m|l. a la cantidad de Treseteníos 
Cincuenta MU Pesca Moneda Legal, mo- 
dificando en consecuencia la clausula. 
sexta del contrato mencionado en la si- 
guiente forma: Sexta: Bl capital sodal 
se fija en la suma, de Treseteato» Cin- 
cuenta Mil Pesos Moneda Legal, dividi- 
do en tres mil quinientas cuota» a» den 
pesos cada una, suscripta» por ambes 
soeios por' partes iguales e integradas 
totalmente por cada socio en la siguien- 
te forma: J. Guido RosenVat: dea mil 
pesos mj!. con el capital que tiene ya 
aportado la sociedad y los restantes se- 
tenta y cinco mil pesos mJL lo íirtegra 
con el saldó a su favor de su cuenta es- 
pecial en la. sociedad al 31 de Diciembre- 
de 194Í por * ÍS.115.32 y «n dinero 
electivo el remanente de % S.S84.C8 as\l. 
Por «u parte el socio José Vaena In- 
tegra el capital suscripto: cien mil pe- 
sos mjl., con «1 capital que ya tiene apor- 
tado a la sociedad y h>* restantes seten- 
ta y cinco mil peso» mjl. W» integra con 
el saldo * su favor de su cuenta espe- 
cial en la soeiedad al 31 de diciembre 
de. 194» por 3 69. 939. 43 y en dinero 
efectivo, el remanente de 3 15.010.S4 
moneda legal. — La elevación . del ca- 
pital social se hace con efecto retroac- 
tivo al 1» de enero de 1950. — De Con- 
formidad se fuman dos ejemplares de 
un mismo tenor y a igual efecto, en Bue- 
nos Arres, a los ocho días del rae» de 
Abril' de' mil novecientos cincuenta. Año 
del Libertador General San Martín. — 
Fdo.: J. Guido Rosenblat. — i. Vaena. 
S]R. "suscripto — la sociedad al 31 de 
Di" __ vale. 

Buenos Aires, Abril 2» de 135», Año 
del Libertador General San Martin. — 
Guillermo MansTla, sec-etarto. . 

j jo.— e.!«|«-N« -l.*.«8«-v.ílS 5» 



inscripta en el Begistro Público de Co- 
mercio el veintiocho de enero del_ año 
míi novecientos cuarenta y seis, bajo el 
camero cincuenta y ochp, folio ciento se- 
tenta y tres del libro diez de sociedades 
do responsabilidad . limitada, y trans- 
ferida a los actuales integrantes con 
fecha trece de diciembre del año 
mil novecientos cuarenta y "nueve, ins- 
cripta bajo el. número dos mil tres- 
cientos noventa y tres, al folio tres- 
cientos cincuenta y cineo del libro trein- 
ta y nueve de transferencias de negocios, 
en la siguiente forma: Primera: A contar 
de la fecha y por un plazo de cinto años, 
que se establece como nuevo período de 
duración de la sociedad, la denominación 
social que actualmente es "Cadesu, Com- 
pañía Argentina do Suministros, Socie- 
dad de Besponsabilidad Limitada", será 
en lo sucesivo "BOAN, SOCIEDAD DE 
BESPONSABILIDAD LIMITADA", con 
¿omieilin en la calle San Martín numero 
trescientos sesenta y cineo, de esta Capi- 
tal, que podrá trasladar si lo consideran 
conveniente para la mareha de l° s nego- 
cios, pudiendo establecer sucursales o 
ageneias en cnalquer . parte de la Bepú- 
biiea o e» el exterior. — Segunda: Be 
agregan a ios objetivos sociales la de fabri- 
ear y. vender cualquier tipo de mercade- 
ría y la construcción y venta' de casas 
o edificios de cualquier tipo. — Tereera: 
El eapital social que era de reis mil pe- 
sos moneda nacional se eleva a la canti- 
dad de doscientos mil pesos de igual mo- 
neda. La diferencia que importa la suma 
de ciento noventa y cuatro mil pesos mo- 
neda nacional ha sido integrada por los 
socios con el. aporte de los diez y siete 
lotes, números dos, diez, onee, catorce 
y diez y ocho de la manzana FF, y núme- 
ros cuatro, óneo, siete, ocho, diez cator- 
ce, quince, diez y seis, diez y siete, diez 
y ocho, veinte y veintiuno de la manzana 
F. 1, da las cales Sin Nombre, Browa, 
Colon, Europa y Eduardo Costa, del Par- 
tido de Matanza, Paraje denominado "Vi- 
Ha Beban", Provincia de Buenos Aires, 
adquiridos .personalmente por los inte- 
grantes de la. sociedad. El capital a que 
se refiere esta cláusula se divide en cien- 
to noventa y cuatro cuotas de mil pesos 
moneda -nacional cada una, corespondien- 
do por mitades a cada uno de los so- 
cios. Extendido en Buenos Aires, a los 
veintisiete días del mes de marzo. Año 
dd libertador General San Martín, mil 
novecientos cincuenta. — Antonio Basilio. 
— Roberto Ángel Cartasegua. • — Buenos 
Aires, Abril 20, Año del Libertador Gene- 
ral Saa Martín ¿950, — Isaac Leff, secre- 
tario. 
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BOAN 
Sociedad de Responsabilidad Limit a da 

Por disposición del señor Juez de Co- 
mercio doctor Juan L. Páez,' *e hace sa- 
ber por cinco días el siguiente edicto: 

Entre los señores Antonio Basilio, ar- 
gentino, mayor de edad, con domicilio 
es la calle Wfcite un mil trescientos 
treinta y «inco, y don Roberto Ángel 
Cartasegua, argentino, mayor de edad", 
domiciliado en la' caOe Catamarea un mil 
seiscientos veintiocho, departamento ter- 
cero, han convenido modificar el contra- 
te social de la "Soeiedad de Besponsabili- 
dad Limitada, Cadesu, Compañía Argentina 
de Suministros", integrada anteriormente 
por los señores Alejandro Antenío María 
Rodríguez Lnbarry, Rodolfo Carlos Enri- 
que Lobel y Miguel Aagel Obrador Febrer, 



modificada j se practicará 'como Sigue 1 !: 
treinta y cisco por ciento al señor Simón ■ 
Litvac, treinta y' cinco por ciento 'al " 
Sr. Adolfo Gallperin y treinta por ciento 

al seSor Isaac Alenik. Cuarto:' Lb* 

socios Adolfo Gallperin e ' Isaac Alenik 
gozarán de una retribución mensual da ' 
cien pesos moneda nacional cada uno, 
con imputación a gastos generales^ pu- 
diendo cada uno de los citados retirar a 
cuenta de utilidades la suma de seiscien- 
tos pesos mensuales. — Quinto: El tér- 
mino de duración de la razón social "Su- 
damerican Dental, Soeiedad de Besponsa- 
bilidad Limitada" queda' prorrogado por 
voluntad unánime de los socios por el 
térmúo de' diez años, a contar del día 
primero de enero de mil novecientos cua- 
renta y nueve, a cuya fecha se retro- 
tiaen todas y cada una de las operaciones 
realizadas en nombre ' de la misma. — 
Sexto: El contrato de Sudamerican Den- 
tal, Sociedad de Besponsabilidad Limita- 
da, queda subsistente con las modifica' 
ciones que se introducen por el presente. 
De conformidad se firman tres ejempla- 
res de un mismo tenor y a un solo efeeto 1 
eá el lugar y fecha ut supra. Adolfo 
Gallperin. — Isaac Alenik. — Dora 
Epstein de Litvae. ' — Simón Litvac. 

Buenos Aires, Abril. 19 de 1950, Año 
del Libertador Gral. San Martin. — Fe- 
derico González del Solar, secretario. 
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EHTABLEXHLMIBNTOS TEXTILES 
SALBCUN (Salmun - Tcx) ■ 

Sociedad de Responsabilidad Limitada 

Por disposición del señor Juez de Co> 
mercio a cargo del Juzgado N' 4 de esta 
capital, doctor Carlos Alberto Espiro/ 
(Secretarla N» 10), s» hace saoer por 
el término de cinco días/" el siguiente 
edicto: 

. "Entre los señores Gabriel IssaKha- 
rouf, por una parte; Valentín Salmun' 
Keljoo, por otra y David Guillermo Sal- 
món Feijoo, por otra parte, loa dos prl« 
meros en su carácter de socios dd, "Ga- 
bitex 8.R.L.". constituida por documen- 
to privado del 10 de Enero de 1947, Ins- 
cripto en el Registro Publico de Comer; 
ció de esta Capital, bajo el N« 47, folio 
74, libro 12 de Contratos de Sociedades 
de Responsabilidad Limitada con fecha 
31 de Enero de 1947, declaran y con- 
vienen: Primero: Se deja constancia o.ue 
el contrato originario fue modificado 
por convenios privados del 19 de Julio 
de 1948, 7 de Septiembre de 1949 y 20 
de Diciembre de 1949 debidamente ins- 
criptos en el Registro Público ce comer- 
cio el 4 de Octubre de 194S, 14 de Mar- 
zo de 1950 y 4 de Febrero del mismo 
año, bajo los números' 1.559, Folio 86; 
270, Folio 337 y 133, Folio 234 de loa 
Libro» 1«, 17 y 13 de Contratos de So- 
ciedades de Responsabilidad Limitada. 
— Segundo: Por este acto, el señor Ga- 
briel Issakharouf, cuyo capital actual en 
la Sociedad asciende a % 130.300 m ó. 
(ciento treinta mil seiscientos pe- os ir.ó- 
neda nacional), equivalente a 261 cuotas 
sociales, y fraecidn de 3 100^-7 cede y 
transfiere a su censoeio.Don Valentín 
Salmun Feijoo . 3 cuotas sociales y la 
fracción de * 100.— equivalentes a pe- 
sos. i.SOO mjn. {un mil seiscientos pesos 
m[n.), por su valor nominal percibido- 
antes de ahora. — Asimismo cecte y 
transfiere a Don David Guillermo Sal- 
mun Feijoo el resto' de su capital ícela! 
que ascienda a 3 129.000 m|n. (ciento 
veintinueve mil pesos mjn.), equivalente 
a 238 cuotas, en la suma de $ 179.000 
m¡n. (ciento setenta y nueve mil pesos 
m|n.), pagadera como sigue: a) La can- 
tidad de 8 18.409 tnlri. (dieciocho mil 
cuatrocientos pesos m]n.), recibida antes 
de ahora, por la que se otorga carta de 
pago; b) La «unía de 8 «0.S09 mjn. (se- 



SUDAMERICAN DENTAL 
Sociedad de Responsabilidad Limitada 

* Por .disposición del' señor Juez" de Co- 
mercio, doctor Hugo D. Maciel, secretaría 
del doctor V. González del Solar, se haee 
saber por cinco días el siguiente edicto: 

' En Buenos Aires, a tres días del mes 
de octubrá de mil novecientos cuarenta 
y 'riueve, entre los señores Simón Litvac, 
rumano; Dora Epstein de Litvae, argen- 
tina,' ambos con 'domicilio real en la calle 
Independencia dos mil doscientos* ein- 
" cuenta y cinco; Adolfo Gallperin, argén-' 
tino, iomicüiado ea la calle .Carril nove- 
cientos Sesenta y siete e Isaae Alenik, 
argentino-, domiciliado en la calle 'Chile 
dos mil doseúntos treinta, todos de esta- 
do casado y mayores de edad, así eomo 
únicos componentes' de la Tazón social 
"SODAMEBICAN DENTAL, SOCIE- 
DAD DE RESPONSABILIDAD LIMI 
TADA", inscripta con. fecha veinte de 
mayo de mil novecientos cuarenta y sie- 
te, bajo el número quinientos sesenta y 
seis, al folio doscientos treinta, del libro 
doce de contratos da coeieoades de res- 
ponsabilidad limitada, reaselven: Prime- 
ro: la señora Dora Epstein do Litvae, 
que es titular de diecinueve cuotas de un 
mil pesos eada una, totalmente integra- 

das, «f"^^ 1 *»^ J 1 ^.^™"^ ^Jlento mil setecientos pesos m¡n.>, en un 

pagaré con vencimiento al 20 de Abril 
próximo; c) El saldo de 8 100.009 roja, 
(cien mil pesos mjn.), en dos pagarés do 
3 50.000 mjn. (cincuenta mil pesos m(n.>, 
cada uno, con vencimiento al 20 de Ju- 
nio y 20 de Agosto del corriente año, to- 
dos avalados por don José Salmón. — 
Tercero: Lo» Señares Valentín Salmun 
Feijoo y David Guillermo Salmun Fei- 
joo aceptan la cedón contemplada en la 
cláusula precedente y el primero, como 
socio de "Gabitex, S.R.L." presta su 
conformidad con la transferencia hecha 
al' secundo. — Cuarto: Las cesiones re- 
feridas precedentemente comprenden to- 
dos los derechos y acciones sociales co- 
rrespondientes ai cedente, Inclusive la» 
utilidades y créditos del mismo al día 
de la fecha. — Por otra parte los ceslo- 



cada, las vende, cede y transfiere a favj 
de los demás integrantes de la misma, 
en la siguiente proporción: a don Simón 
Litvac, ' siete euotas; a don Adolfo Gall- 
perin, seis euotas y a don Isaac Alenik, 
seis euotas, quedando incr ementa d o s los 
capitales de éstos en pesos euarenta y dos 
mil, once mil y siete mil, Tespeetivameh- 
te. — Segundo: El precio' de las cuotas 
es de un mil pesos cada una, importe que 
va ha recibido la eedenté de manos de. 
sus cesionarios, quedando incluidos en las 
euotas que se ceden, todos los saldos 
acreedores y deudores, la parte de reser- 
va de utilidades, muebles, útiles y cual- 
quier otro derecho p beneficio que a la 
eedente le correspondas en su carácter de 
tocia de "Snuamerican Dental, Sociedad 
de' Besponsabilidad limitada". — Ter- 
cero: Le/ disiribueiáB, de utilidades queda 
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narios se hacen cargo de las obligaciones 
y deudas que el cedente tuviere con res ; 
pecto y a favor de ía sociedad. — En 
virtud do este convenio, el senor^issakha- 
rouf se retira de la sociedad, quedando 
totalmente desligado de la misma. — El 
cedente y el señor Valentín Salmún Fei- 
joo, este último por sí y en representa- 
ción de la Sociedad, declaran que se ha- 
llan conceladas y saldadas todas las cuen- 
tas y todas las relaciones entre las par- 
tes, renunciando reciprocamente a toda 
acción o reclamación futura. — Quinto: 
El señor Valentín Salmún Feijoo y el 
señor David Guillermo Salmún- Feijoo 
que en este acto se Incorpora a la socie- 
dad, y como únicos integrantes de la mis- 
ma, resuelven modificar las' cláusulas 
primera, scgtmda, cuarta y sexta del 
contrato social, en los siguientes térmi- 
nos: Cláusula primera: Se cambia la ra- 
zón social "Gabitex S.R.L." por la de- 
nominación "ESTABLECÍ M I E N T O S 
TEXTILES SALMÚN S.R.L." (SAL- 
MUN-TEX). — Cláusula segunda: Pro- 
rrógase el plazo de duración de la So- 
ciedad en cinco años a partir del 18 de 
Julio Üe 1950 en que vence el contrato 
actual. — Vencido el plazo preindicado, 
el contrato quedara vigente por otro pe- 
ríodo igual de cinco años y asi sucesiva- 
mente, sin necesidad de. otorgar conve- 
ntos de prórroga nt inscripción en el Re- 
gistro de Comercio, si el contrato no fue- 
ra denunciado por alguno de los socios 
en los términos de la clausula novena. 

— Clausula cuarta: Se aumenta el oapl- 
tal social a la suma de $ 350.000 m|n. 
(trescientos cincuenta mil pesos m¡n.), 
dividido en 700 cuotas de. $ 500. — cada 
una, aportadas como sigue: Don Valen- 
tín Salmún Feijoo, 364 cuotas, equiva 
lentes a í 182.000 m|n. (ciento ochenta y 
dos mil pesos m]n.), las cuales quedan 
totalmente integradas con la cesión pre- 
cedente. — b) Don David Guillermo Sal- 
mún Feijoo, 336 cuotas, equivalentes a 
$' 168.(00 m|ni (ciento sesenta y ocho 
mil pesos m¡n.), de. los cuales' $ J129.000 
m|n. (ciento veintinueve mil pesos m]n.) 
han sido aportados en virtud de la ce- 
sión anterior y el saldo de $ 39.000 m|n. 
(treinta y nueve mil pesos m|n.) es inte- 
grado mediante la cesión y transferencia 
que don David Guillermo Salmún Feijoo 
realiza a favor de la Sociedad, de su par- 
ticipación en las utilidades de "Gabitex 
S.R.L." y créditos que posee contra la 
misma por igual valor. — Ningún socio 
podra ceder sus cuotas sin la conformi- 
dad de todos los socios. — Clausula sex- 
ta: Al 31 de Diciembre de cada año se 
practicara un balance general y las uti- 
lidades netas que de él resulten, una vez 
constituidos el fondo de reserva legal y 
los demás fondos que los socios resuel- 
van, o las pérdidas serán distribuidas o 
soportadas en proporción ai capital de 
cada socio. — En prueba de conformi- 
dad, las partes firman tres ' ejemplares 
de un mismo tenor y a un solo efecto, 
en Buenos Aires, a los 29 días del mes 
de Marzo de mil novecientos cincuenta, 
Año del Libertador General San Martín. 

— Firmados: V. Salmún Feijoo. — Da- 
vid G. Salmún Feijoo. — Gabriel Issa- 

Buenos Aires, Abril 21 de 1950, Año 
del Libertador General San Martín. — 
Ricardo Williams, secretarlo. 
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PELGOR 
Sociedad de Responsabilidad Limitada 

Por disposición del señor Juez do Co- 

'merclo de la Capital de la República, 

Dr. Norberto Gowland, se hace saber por 

• el término de cinco días el siguiente 

edicto: 

En Buenos Aires, a veintiocho días del 
mes de marzo de 1950, "Año Libertador 
General San Martín", entre el señor Zu- 
Bia Pelcman, polaco, casado, mayor de 
edad, domiciliado en Guevara 536 y el 
. tenor Ellas Gorban, argentino, casado, 
mayor de edad,' domiciliado en Yerbal 
2624, se han resuelto constituir una So- 
ciedad de Responsabilidad Limitada, que 
se regirá por la ley 11.645 y por las si- 
guientes cláusulas: Primera: La socie- 
dad girará bajo la razón social de PEL- 
GOR, SOCIEDAD DE RESPONSABI- 
LIDAD LIMITADA, con domicilio y 
asiento principal, en la calle '"Lavalle 
2168, sin perjuicio de las sucursales y 
filiales que poírán establecer los socios 
en el futuro, de común acuerdo,. " Se- 
gundo: El objeto «de esta sociedad será 
la Importación, Exportación, Ventas al 
por Mayor de Casimires y bus similares, 
y cualquier otra operación lícita que 



ambos socios, de común acuerdo, re- 
suelvan comercializar ó industrializar. — 
Tercero:. La duración de esta Sociedad 
es por el término de dos años, a con- 
tar desde la fecha, pudlendo prorrogar- 
se por un término Igual si ninguno de 
loe socios comunica la intención do di- 
solver la sociedad con una anticipación 
de noventa días por telegrama colacio- 
nado. — Cuarta: El Capital Social se 
fija en la suma de Ciento Veinte Mil 
pesos Moneda Nacional de Curso Le- 
gal, dividido en cuotas de un Mil Pe- 
sos cada una, suscripto e integrado 
por los socios, de acuerdo al balance que 
firman por separado y aportado en la 
siguiente proporción: Zusia Felcman: 
Cien cuotas y Elias Gorban Veinte- cuo- 
tas. — Quinta: La dirección y adminis- 
tración de la Sociedad estará a cargo de 
amitos socios, conjuntamente, quienes 
asumen el carácter de gerentes, debien- 
do dedicarse el señor Elias Gorban todo 
su tiempo y. conocimiento a los negocios 
sociales, no pudlendo dedicarse a ningu- 
na otra actividad, el señor Zusia Pelc- 
man "podrá hacerle cuando lo considere 
conveniente sin contraer por ello obli- 
gación alguna. — Sexta: El uso de la 
firma social estará a cargo de ambos 
socios conjuntamente, quienes utilizaran, 
sus firmas personales bajo. sello que di- 
ga "PELGOR, S. R. LTDA.", la firma 
sólo podrá obligarse con operaciones re- 
lacionadas con el giro social, incluso dar 
y tomar dinero en préstamo, en descu- 
bierto o con pagarés, contratando con 
particulares o bancos privados, mixtos 
y oficiales, siendo esta enumeración me- 
ramente enunciativa, quedándoles ter- 
minantemente prohibido otorgarla para 
fianzas o garantías a favor de terceros. 
— Séptima: El 28 de marzo de cada año 
se practicará un balance general de los 
negocios. — De las utilidades liquidas y 
realizadas de acuerdo al balance apro- 
bado por los socios, se llevará un cinco 
por ciento (5 %) para constituir el Fon- 
do de Reserva Legal, el resto de' los be- 
neficios será distribuido por partes igua- 
les. — Octava: Las utilidades que arro- 
jen los balances anuales, rio podrán ser 
retirados por ninguno de los dos so- 
cios. — Novena: En caso de disolución 
o liquidación, la misma será hecha por 
ambos socios, quienes deberán seguir el 
siguiente procedimiento: Con los prime- 
ros fondos extinguir el Pasivo social y 
si quedare extinguido el mismo, proce- 
der a la reintegración de Capitales en las 
proporciones que - corresponde a ¡ los 
saldos Particulares y cuentas. Capi- 
tales. — Décima: En . caso de fa- 
llecimiento ■> incapacidad legal de 
algunos de los socios, será facul- 
tativo del socio sobreviviente, si la so- 
ciedad continúa con un representante 
del socio fallecido o Incapaz, quien ac- 
tuará con las mismas obligaciones y de- 
rechos que su antecesor, resuelta la diso- 
lución deberá procederse bajo las mis- 
mas normas establecidas en la cláusula 
anterior. — Undécima: Cualquier des- 
avenencia entre los socios o sucesores 
de los mismos será resuelta por arbitros 
arbitrádores amigables componedores, 
nombrados uno por cada parte en dis- 
cordia.' — Los arbitros antes de consi- 
derar cualquier cuestión, designarán el 
tercero' que ha de resolver en definitiva, 
sin formar tribunal para el caso de dis- 
cordia entre ellos. — -' El laudo definiti- 
vo será inapelable. — Bajo lo estable- 
cido en las once cláusulas precedentes, 
los firmantes dejan formalizado el si- 
guiente contrato en lugar y fecha ut 
supra. — Firmado:' Z. Pelcmar. — E. 
Gorban. 

Buenos Aires, Abril 21 de Abril de 
1950, Año del Libertador General San 
Martín. — Mario Lassaga, secretarlo. 
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ANTÁRTIDA ARGENTINA 
Sociedad de Responsabilidad Limitada 

Por disposición del señor Juez de Co- 
mercio de esta Capital doctor Hugo Da- 
río Maciel, secretaría del autorizante, se 
hace saber por einco días el siguiente 
edicto: 

Testimonio. — Los que susoriben, don 
Atilio Ghioj don Ramón Duarte; don 
Guillermo Pedro Gitz; de estado casado; 
don Ginés Moreno y don Esteban Al- 
fredo Osear Vidal, de estado solteros, to- 
dos argentinos, mayores de edad, domi- 
ciliados en la calle Bolaños 157; Andal- 
galá 2045; Bragado 6420; Larraya 1913 
y Larraya 1927, respectivamente, en es- 
ta Capital, de mutuo y común acuerdo, 
íesuelyen constituir una sociedad de res- 



ponsabilidad- limitada de acuerdo a- las 
prescripciones do -la Ley N» 11.045 y a, 
jas- cláusulas siguientes: ., Primera: Bajo 
la denominación de '.'ANTÁRTIDA AR- 
GENTINA, SOCIEDAD DE RESPONSA- 
BILIDAD LIMITADA", queda constitui- 
da entre' los otorgantes una 'sociedad co- 
mercial, con sedo en esta. Capital, callé 
Cbasconiús N» 6016, pudiendo ser trasla- 
dado a cualquier otro punto' de esta Ca- 
pital Federal. — Seguida: La sociedad 
se dedicará a la' industrialización y' ela- 
boración de tripas en general y a la 
compra venta de las mismas. — Terce- 
ra: La duración do la sociedad será de 
tres años contados desde el primero de 
Enero del año en curso, a cuya fecha se 
retrotraen todos los negocios sociales, pu- 
diendo ser prorrogada indefinidamente 
por períodos de tres años, por la sim- 
ple manifestación de los- socios, expresa- 
da con dos meses de anticipación y por 
telegrama colacionado. — Cuarta: El ca- 
pital social se fija en la cantidad do 
treinta y cinco mil pesos moneda nacio- 
nal de ' curso legal; dividido en trescien- 
tas cincuenta cuotas de cien ' pesos cada 
unaí totalmente suscripto e integrado por 
los socios en dinero, efectivo y en la si- 
guiente proporción: trescientas diez cuo- 
tas por el socio don Atilio Ghio y las 
cuarenta cuotas restantes a razón do diez 
cuotas por cada uno de los" demás _ so- 
cios. — Quinta: La dirección y adminis- 
tración de ía sociedad será ejercida in- 
distintamente por los socios Ginés Moreno 
y Atilio Ghio, en su carácter de Geren- 
tes. '■ — La firma social estará_ a cargo 
exclusivamente y será usada indistinta- 
mente' por los socios Gerentes para to- 
das las operaciones y negocios de la socie- 
dad; pero para obligarla en. operaciones 
bañearias de cualquier naturaleza que 
fueren, deberá ser usada conjuntamente, 
no pudiendo 1 en ningún caso emplearla 
en asuntos extraños al giro social ni en 
garantía a' terceros. — Los socios geren- 
tes representan a la sociedad con la 
amplitud de facultades inherentes a sus 
cargos- y las estatuidas -por el art. 16 de 
la Ley 11.645. — Los socios señores Duar- 
te, Moreno, Vidal y Gitz, deberán dedicar 
sus actividades, aptitudes y tiempo, única 
y exclusivamente a la elaboración e in- 
dustrialización de las tripas, quienes ade- 
más del porcentaje de ganancias, perci- 
birán por el aporte de su trabajo perso- 
nal, una retribución mensual de setecien- 
tos peBos moneda nacional, cada uno. — 
Sexta:. Anualmente, el día treinta y uno 
do Diciembre, se practicará un balance 
e inventario general, sin perjuicio de los 
parciales de comprobación que se .resol- 
riere practicar periódicameníe. — Las 
ganancias' o pérdidas que arroje después 
de destinar el cinco por ciento para cons- 
tituir el fondo de reserva legal hasta que 
éste alcance el diez por ciento del capi- 
tal social -será distribuidos o soportado 
en la Siguiente proporción: quince por 
ciento para don Ramón Edmundo Duar- 
te; quince por ciento para don Guillormo 
Pedro Gitz; quince por ciento para don 
Ginés Moreno; quince por ciento para 
don Esteban Albredo Osear Vidal y el 
saldo restante para don Atilio Ghio. — 
Séptima: Si al expirar el plazo de du- 
ración de la sociedad, los socios no resol- 
vieran prorrogarlo, se procederá do in- 
mediato a su liquidación, previo balance 
e inventario genera), haciéndose cargo 'el 
socio don Atilio Gliio del activo y pasivo 
de la misma y pagando al contado a los 
socios salientes el capital por olios apor- 
tado con mas el porcentaje de utilida- 
des si las hubiere. — Octava: Cual- 
quiera de los socios podrá retirarse de 
la sociedad comunicando su -decisión con 
sesenta días de anticipación y por 
telegrama colacionado. — En este ca 
so percibirá de-, inmediato el importe 
de su capital aportado y como única 
retribución, el porcentaje de utilidades que 
le corresponda a la época de su retiro. — 
Novena: En caso de fallecimiento de 
cualquiera de los socios o de su inca- 
pacidad, se practicará un balance e in- 
ventario general de inmediato, haciéndose 
entrega a los causahabientes del falleci- 
do o representantes del incapacitado del 
capital aportado y de las ganancias que 
le correspondieren, en dinero efectivo y 
al contado. — Décima: Si resolvieran pro- 
seguir la sociedad con un socio menos, 
el porcentaje del quince por ciento del 
fallecido o incapacitado se prorrateará 
ontre los sobrevivientes en la proporción 
ostablecida en la cláusula sexta. — Un- 
décima: El soeio don Atilio Ghio en su 
carácter de antiguo industrial en plaza 
en el ramo social y en el de exportador, 
se reserva el • derecho de continuar sus 
actividades en el ramo del negocio do 
tripería u otras actividades .comerciales, 
podiendo en consecuencia organizar y 
aun formar parte de sociedades ya cons- 
tituidas para explotar la industrializa: 
ción, elaboración y compra venta de tri- 
pas u otros negocios que creyere conve- 
nientes, a euy-o efecto, los demás socios, 



le prestan su libre y oxpontáneo consen- 
timiento. — ' Duodécima: Cualquier 1 ' duda' 
o divergencia sobre la interpretación (íe 
este contrato, de su ejecución, disolución 
o liquidación, será dirimida por arbitros 
arbitrádores, con exclusión de la Ví»'judi< 
cía), siendo inapelable el laudo que se 
dicte. Bajo las cláusulas precedentes for- 
malizan esta sociedad a cuyo fiel cumpíi- 
miento se obligan con arreglo á derecho, 
firmándolo en dos sellos de dos, pesos 
números un millón cuatrocientos cincuenta 
y nueve mil ochocientos veinto y. nueve 
y el presente, en Buenos Aires a diez y 
siete de Enero de mil novecientos cin- 
cuenta, Año del Libertador General San' 
Martín. — Firmado: Atilio Ghio. — R. 
E. Duarte. — Guillermo Pedro Gitz. — 
Ginés Moreno. — Esteban Vidal. — Bue- ' 
noa Aires, Marzo 28 de 1930, Año del " 
Libertador General San Martín. -^ Pede-' 
rico González del Solar, secretario: 
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O. E. VITAL Y COMFASIA % 
Sociedad de Responsabilidad Limitada 

Por disposición del señor Juez de Co- 
mercio de esta Capital, Doctor Juan.L. 
Páez, Secretaría del autorizante, se hace 
saber por cinco días- el siguiente edieto: 

Escritura Número Sesenta y Seis. — -" 
Polio ciento cincuenta y cinco. ■ — Pri- 
mer Testimonio. — En la Ciudad de 
Buenos Aires, Capital de la República 
Argentina, a diecisiete de Marzo del - 
"Año del Libertador General San Mar- 
tín" mil novecientos cincuenta, ' ante 
mí. Escribano Público y testigos que se • 
expresarán, comparecen los señores Osear 
Enrique Vital, casado, argentino,- domi- 
ciliado en la calle Viel doscientos seten- 
ta y seis; don Adolfo Juan Bautista Vi- 
tal, casado, brasileño, domiciliado en la 
de Bogotá ciento once; don José Juan 
Calcagno, casado, argentino con • do- ' 
inicilio en la . de Rosario ochocientos 
setenta y seis; don Felipe Casáis, ca- 
sado, argentino, domiciliado en la callo 
La Nave novecientos cincuenta y cinco, 
y don Ótelo Juan Saibene, soltero, ar- 
gentino, domiciliado en la de Cangallo 
rail quinientos cuarenta y nueve, todos 
de este vecindario, mayores de edad, 
hábiles y da mi conocimiento, doy fo y 
exponen: Que han resuelto constituir 
una Sociedad de Responsabilidad Limi- 
tada conforme a las siguientes clánsu- ' 
las: Primera: Queda constituida una'' so- 
ciedad que girará bajo el rubro de " O. E, ' 
VITAL Y COMPAÑÍA, SOCIEDAD DE ' 
RESPONSABILIDAD LIMITADA ' >, con 
domicilio legal y actual en la calle Ri- 
vadavia mil novecientos sesenta y ocho 
y mil novecientos setenta de esta Ciu- 
dad. La sociedad que se constituye se 
hace cargo del activo y pasivo de la 
sociedad de .hecho, integrada por ios so- ■ 
ñores Osear Enrique Vital, Adolfo Juan 
Bautista Vital, y Ótelo Saibene, con ne- 
gocio en Rivadavia mil novecientos 
ochenta y dos, de la que es continua- 
dora! — Segunda: La ~ sociedad se a'odi-" 
cara a la compra-venta, construcción, 
importación, representación, transforma- 
ción y reparación de* aparatos e instru- , 
mentos de radiotelefonía, cinematogra- 
fía,, fotografía, televisión, electricidad, 
heladeras eléctricas/ como asimismo a la 
comercialización de discos, instrumentos 
musicales, artículos para regalos • y de- 
más actividades anexas y conexas,' pu- 
diendo además comprar, vender, ^permu- 
tar, bienes muebles e inmuebles, gravar- 
los, arrendarlos, constituir prendas e hi- ' 
potecas y aceptarlas a su favor y íoali- • 
zar toda clase de actos jurídicos y co- ■ 
merciales relacionados con su objeto 
que tiendan al cumplimiento do sus fi- 
nes, ya sea con particulares, instituciones - 
bancarias nacionales, provinciales o par- 
ticulares, inclusive el Banco Central de 
la República Argentina, Banco ae íá 
Nación Argentina, Banco de Crédito In- 
dustrial Argentino, Banco Hipotecario 
Nacional, Banco Municipal do la Ciudad 
de Buenos Aires. La sociedad » podrá es- 
tablecer sucursales, agencias y represen- , 
taciones en cualquier lugar del país o 
del extranjero y formar paTte o propi- 
ciar la formación de otras sociedades 
de carácter comercial o financiero. — 
Tercera: La sociedad tendrá una dura- ' • 
ción de diez años, a contar desde el pri- 
mero de noviembre de mil novecientos 
cuarenta y nueve, a cuya fecha se re-. • 
trotraen todos los efectos de este con- 
trato. Vencido dicho plazo, podrá ser 
prorrogado por períodos' sucesivos; de 
cinco años, mediando la conformidad de 
la mayoría de los socios; computados 
según sus cuotas de capital, debiendo 
ser formalizada la prórroga por escri- 
tura pública. En caso de que las pér- 
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.didá^'J d^. un ,e¡)ereicao.\¡Uegaran 
•W*t«>hpÍft\.cWt<> .. del .-.capital ■ ,;s<X}i«.l 
i»u|tlo,uÍBj| < ¡jsocie.. podrá pedir- la disolución: 
'4» ;lV.?s{teiedad. -En este- caso- 1os.j -demás < 
socios; estarán- obligados a proceder a' la 
liquidación' de la Sociedad o podrán pro- 
seguir: las * operaciones comerciales reem- 
bolsando al socio qtie se retire, el saldo 
Be capital que le corresponda de acuerdo 
;«on él balancé qué"sé practicará al efec- 
jto'. 'íjí 1 Cuarta: El capital social se fija 
bata suina. de' trescientos mil pesos mo- 
heda nacional divididos en' tres mil cuo- 
tas ' de "cien pesos moneda nacional cada 
on*- "suscriptas en »la ' siguiente forma: 
señor Osear . Enrique ' Vital setecientas 
«notas o sean setenta mil pesos;, señor 
(Adolfo ,,, Juan Bautista Vital, quinientas 
«tio^as o sean cincuenta mil, pesos; señor 
Ótelo Juan Saibene seiscientas cuotas o 
sean sesenta .mil. pesos; señor José Juan 
¡Oaleagno setecientas cuotas o sean se- 
jteata mil ..pesos; y don ..Felipe Casáis 
quinientas, cuotas o sean cincuenta mil 
pesos.'- üas ! cuotas suscriptas por los se- 
ñores Osear Enrique Vital, Adolfo Juan 
[Bautista' Vital. y Ótelo Juam Saibene, se 
¡hallan, integradas por el activo y pasivo 
jie jla?eoeiedad, de hecho formada por., 
dos misjnos según se expresa en *el ar- 
ikículo primero y conforme con el ba- 
tanee > firmado por todos 'los socios que 
•e agrega a la presente; las cuotas sus- 
criptas por los socios . José Juan Cal- 
jeagm»'-. y Felipe Casáis se hallan integra- 
idas - en dinero efectivo en la forma in- 
idieada tanibién en el mencionado balaa- 
«e-,rr- Quinta: La Sociedad será dirigida 
y , administrada por el señor Osear En- 
riele -Vital en calidad de gerente, quien 
suscribirá todos los documentos que emi- 
ta la.. sociedad, bajo la designación social 
"O.i.B.- Vital y Compañía,' Sociedad de 
^Responsabilidad Limitada". — Sexta: 
SH- Señor Osear Enrique Vital tiene am- 
jplias JEaeoltades para actuar, en repre- 
sentación, y nombre de la Sociedad, sien- 
do ,s«.. mandato por todo el tiempo que 
idure ja Sociedad, pudiendo designar apo- 
derados .fespeciales. para trámites judi- 
ciales- ©.administrativos en reparticiones 
.públicas, nacionales, provinciales o mu- 
•nieipalea. , El señor Osear Enrique Vital 
'•deberá-- ¡dedicar-' todo su tiempo y acti- 
vidad, al- servicio exclusivo de- la sociej- 
«adj'ino pudiendo formar parte -de otras 
%0ciedad.es que se - dediquen a. negocios 
jaimilares. • a los de la Sociedad. La re- 
Imuneración del Gerente . será ' asignada 
Ipor . la - mayoría de los socios, ■ la que 
^constará eá el libro de Acta» de la So- 
ciedad. — Séptima: En caso de ausencia 
.temporaria, enfermedad o\ impedimento, 
. '«1 señor. Osear Enrique Vital será retan- 
.plaiado en el cargo de Gerente por los 
'señores Adolfo Juan Bautista Vital y 
¡Felipe Casáis, quienes en forma conjun- 
i¡ta, tendrán el .uso de la firma social y 
¡podrán v suscribir todos . los ' documentos 
¡jbancariog o comerciales que se requieran, 
•mientras actúen, en. reemplazo üei Ue- 
¡(rente. Si ,1a ausencia fuera definitiva, 
ÍSos socios, por mayoría de votos, desig- 
narán- un nuevo gerente, con las mismas 
atribuciones . asignadas al. señor Osear 
Enrique .Vital. — Octava: -"El, Gerente 
podrá, por sí o por pedido de algún socio, 
«onvocar ,a los socios a reuniones ex- 
traordinarias para considerar puntos do 
'importancia, para la marcha de los negp- 
/ «ios ...sociales, debiéndose asentar en el 
Kbn>,,de- Aetas, las resoluciones que se 
tomen en. dichas reuniones, las que de- 
berán ser firmadas por los socios pre- 
sentes. Los socios podrán adoptar toda 
'clase .dé resoluciones aunque no se re- 
fieran ■ a asuntos incluidos en la convo- 
, eatoria.' Una vez por mes se realizarán 
i reuniones .de socios para tratar los asuntos 
que ; informe el Gerente respecto a la mar- 
: «ha de. los negocios. — Novena : Los socios 
. tendrás el ' derecho de fiscalizar en eual- 
[ iq'uier momento la marcha de la' sociedad, 
[pudiendo .ejercer- medidas de revisión de 
'la contabilidad y documentos del negocio 
( por si o < por persona autorizada debida- 
I mentó, «iendo de su cargo los gastos, que 
I se originen. — r Décima: Cada. socio ten- 
óVrávn- número de votos proporcional a 
'las Cuotas de Capital que posea, tomán- 
dose como base un voto por cada cuota. 
»-t Undécima: Los socios no podrán ven- 
adero .ceder sus cuotas de Capital en. la 
rSociedad,.- sin conformidad unánime, de 
■ los demás socios. La Sociedad tendrá 
r siempre opción y privilegio para adqui- 
f rir las cuotas en iguales condicione.3 que 
' las ¡.pfrecidas por terceros. — Duodé- 
, cima:. -Todo cambio de objeto de la So- 
eiedad,'- modificación del contrato social, 
¡ disminución de capital o modificación que 
l imponga a . los .socios* mayor responsabi- 
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Décima Tercfera: El ¡día treinta y uno 
de óctubfce de cada año sé practicará : un 
balance>"gene'ral, el ' que será sorbido. 
para*; va. aprobación a la '. consideración 
de todos kte socios quienes deberán for- 
mular eds : observaciones r antes de -los 
treinta días para las aclaraciotít» _ res- 
pectivas. Aprobado el balance, recibirá 
cada socio una copia firmada por el Ge- 
rente, la que será transcripta el libro 
de Inventario y firmada por todos los 
socios' en diehó libro. — Décimo Cuarta: 
Previa las amortizaciones sobré activo 
fijo, reservas para leyes sociales,' fondo 
de reserva legal, del cinco por ciento 
hasta totalizar el diez por ciento del ca- 
pital, bonificaciones a empleados y de- 
más previsiones que los socios Tesueivan, 
se establecerá la utilidad líquida de ca- 
da ejercicio, de la que se deducirá el 
diez por ciento para bonificación al Ge- 
rente y el resto so- distribuirá entre- los 
socios - en" proporción • a sus aportes do 
capital. Las pérdidas si las hubiere, se-, 
rán soporta'das por- los socios en la mis- 
ma proporción. — ' Décimo Quinta: .El 
señor 'Osear Enrique Vital, cede gra-*' 
tuitanientq a la Sociedad por totto el 
tiempo do sil duración, ¿1 uso de la en : 
seña comercial "Vital's" que tienere- 
gistrada a su nombre. — Décimo Sesta: 
La Sociedad ne/.se disolverá por falle- 
cimiento y¡o incapacidad de uno o n\ás 
socios. Producida la situación los socios 
sobrevivientes y|o eapaees incorpoiarán 
a los herederos y¡o • representantes del 
socio fallecido- o declarado . incapaz, 
quienes deberán unificar la representa- 
ción al únieo efecto de la vigilancia de 
sus intereses. Los cargos de- Gerente o 
Directores no se transmiten. Si los he- 
rederos optaran por liquidar la parte del 
socio fallecido o declarado incapaz, el 
importé que íe corresponda, conforme al 
balance que deberá practicarse, por la 
porción de capital social, futilidades, 
cuenta particular y reserva legal, será 
abonado por la Sociedad en seis cuotas 
trimestrales con más un interés del cua- 
tro por ciento anual sobre los saldos. — 
Décimo Séptima: En caso de que un so- 
eio deseare retirarse dé la Sociedad, de- 
berá comunicarlo con anticipación de 
seis meses por telegrama colacionado, 
liquidándosele su porción de capital y 
utilidades, hasta la fecha de su decisión, 
cuenta particular y reserva legal en la 
misma forma establecida en el articulo 
anterior. No tendrá derecho a reclamar 
ningún otro importo que los especifica- 
dos, en él párrafo anterior. — Décimo 
Sexta: Para el caso de practicarse la 
liquidación o disolución de la Sociedad, 
ésta será realizada por una o más per- 
sonas, designadas por mayoría de vo- 
tos, según las cuotas de capital aporta- 
do. — - Décimo Novena: Cualquier di- 
vergencia quo se suscitare entre los so- 
cios y]o herederos durante la vigencia 
de este' contrato, o en el periodo de di- 
solución de- ia Soeiedad, será sometida 
a la decisión de arbitros, amigables com- 
ponedores nombrados uno por eada par- 
te, quienes - nombrarán un tercero para 
el caso' de 'discordia. El fallo de' los ar- 
bitros será inapelable' y sin recurso ju- 
dicial alguno. Bajo las cláusulas especi- 
ficadas y comprometiéndose los. contra- 
tantes a someterse a la jurisdicción de 
los Tribunales' Ordinarios de la 'Capital 
Federal, con renuncia expresa .'a cual- 
quier ' otro ' fuero, ' queda formalizada, la 
sociedad '"'O. É. Vital, y Compañía, So-, 
ciedad de Besporisabilidad Limitada". 
Leída que les fué se Tatifican y firman 
con los testigos don Juan Sánchez y don 
Alfonso Diodati, vecinos, hábiles y de 
mi conocimiento, todo por ante mí de 
que doy fe. — O. E. Vital. — Adolfo J. 
B. Vital. — J. J. Calcagno. — F. ' Ca- 
sáis — O. J. Saibene. — Tgo.: Juas 
Sánchez. — Tgo.: Alfonso Diodati. — 
Está mi sello. Ante mí: Jorge A. Lid- 
dle. v — Concuerda con su matriz que 
pasó ante mí en* el Eegistrb números die- 
ciséis a 'mi cargo, doy fe. — Para la 
sociedad expido el presente testimonio 
en cuatro sello3 de actuación números 
un millón novecientos veintinueve mil 
doscientos treinta y. dos al presento que 
sello y firmo en el lugar y fecha de su 
otorgamiento. — Enmendado: a — de 
revisión — Decimoctava — someterse. 
— Entre líneas: y conexas — Juan — 

por. — Todo Vale. Honorarios Ley- 

12.997 $ 1.932 m¡n. — Jorge A. Liddle. 
-~ Hay «n sello. — Buenos Aires, Abril 
19 de 1950. Año del Libertador General 
San Martín.' — S'N: "Abril" vale. — 
Guillermo MansiÓa, secretario. 
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- XiA CAPITAL . , . . 
Compañía Angto - Argentina de Ahorro 
'." y Capitalización, S. A. " ' ' 

"La Capital" Compañía' Anglo-Argent- 
tina de Ahorro y' Capitalización, 3. A. 
San Martín 68, Capital Federal. Visto el 
extracto de la Lotería de Beneficencia 
Nacional correspondiente a la se'günda 
Jugada, quo tuvo lugar el día veinte y 
uno de abril del año mil novecientos cin- 
cuenta, habiendo- sido favorecidos con el 
primer premio el número dos ocho ocho 
tres dos (28832) y con el segundo pre- 
mto el número tres seis cero dos seis 
< 36026) les corresponden a loa títulos 
que llevan el i número dos 'seis tres dos 
(2633) ia amortización anticipada. Pro- 
babilidades 1 sobro" 2500. Ea copla fiel 
del Ubro de actas" rubricado en fecha 22 
do abril do 1940 balo N» 9T96, folio nú- 
mero 61. El titulo amo'rtizaao es el si- 
guiente: ' '-. „ ' -* " 

Plan "A 1 ' N». 08654 de t 1.250.^ m|n. 
v[n abril 1942 a la señorita Silvia María 
C. Rodríguez, Avda. Roque Sáenz Pe- 
ña 825, piso 8«, capital.' — La Capital, 
Compañía Anglo - Argentina de Ahorro 
y Capitalización, S. A. — Director. 

* 7. — e.26l4-N»16.056-v.26|4|50 
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el 12 de abril a.c, el dividendo del 20 % >¡ 
correspondiente al séptimo ejercicio . So- . > 
eial cerrado el 31 de diciembre de 1949 ,, 
a las acciones ordinarias' de iaS series 
A-B-C-D-K-L-M se abonará en .dinero 
efectivo por intermedio de Industria,' 
S. A. de Financiación y Mandatos, Re- 
conquista 165, 3er. piso, escritorio 330, ' 
á partir del 28 de abril de 1950, contra .' 
presentación de las respectivas acciones ' 
para ser selladas. — El Directorio. 

$ 18.— 6.25J4-N' 15.853-v.27J4|50 



COMPASIA QUÍMICA PLATENSE 

Industria Químico Agrícola S. A. 

. Se informa a los señores accionista! 
que el dividendo correspondiente a' 
5» ejercicio social será abonado en la . 
sede social, calle Pichincha -1245, a- par- 
tir del día 28 del corriente mes, de 15,30 
a 17 horas. • > 

Buenos -Aires, -24 de abril de 1950...— ' 
El Directorio. ■■- t . ■'. .-,<. ■.■■■/■■> 

$ 12.— e.24j4-N» 15.SG9-v.26¡4|50' 



Año de| Libertador General San Martín 
, MARMOLES RIO DE LA PLATA 
Sociedad Anónima 

Comercial e Industrial 
Producción, Importación, Exportación 
Buenos Aires, abril 18 de 1950.' 
' El Directorio de Mármoles Río de la 
Plata, Sociedad Anónima Comercial e 
Industrial ha resuelto emitir y elevar a 
escritura pública la emisión de las se- 
rio "E" y "F" de acciones ordinarias al 
portador por valor de 'm$n. 145.000. — 
cada una. 

$ 9 e.26|4-N» 16.051-v.28¡4J50 



ÁNGEL VELAZ & CÍA. LTDA. 

S. A. Comercial, Ganadera y Agrícola ¡ 

Se avisa a los accionistas de esta so- 
ciedad, que a partir del 24 del corriente, ' 
se abonará el dividendo provisional de 
3 % a cuenta de las utilidades de) ejer- 
cicio 1949¡50, en nuestras oficinas, Sar- 
miento 456, nonjuntamente con el canje 
de las acciones dispuesto •en la Asamblea 
General " Ordinaria de Accionistas cele- 
brada el 21 de septiembre de 1949. . ' . 

Buenos Aires, 21- de abril de 195&. 

* 12.— e.24|4-N« 15.8S5-v.26¡4[5ff 



S. 



DR. LAZAR & CÍA. 
A. Química e Industrial 



Dr. Lazar Se Cía. S. A. Química e In- 
dustrial, comunica a los señores accio- 
nistas de las series F, G, H, I, J, que 
se deja sin efeeto el aviso para el pago 
del 1 % faltante del dividendo prefe- 
rido de esas acciones publicado en el 
Boletín Oficial a partir del 20 del mes 
en curso, hasta que la comisión de va- 
lores haya resuelto al respecto. — El Di- 
rectorio. . . ' 

$ 9.— e.25|4-N» 15.956- v.27|4|50 



BAMON CHOZAS 

Comercial, Industrial y 



S. A, 
Financiera 



El Directorio de la Sociedad "Ramón 
Chozas S. A. Comercial, Industrial y Fi- 
nanciera", resolvió en su sesión de fe- 
cha 7 de diciembre de 1949, de acuerdo 
a las facultades .que le confiere el ar- 
tículo décimo de tos estatutos soeiales, 
aumentar el capital autorizado de pesos 
siete millones a la cantidad de diez mi- 
llones de pesos en acciones ordinarias y 
al portador, Series N, S, O, P, Q, B, 
de quinientos mil pesos valor nominal 
cada una de dichas seis series. El Direc- 
torio resolvió igualmente en su sesión 
del día 10 de abril de 1950, abrir la 
suscripción referente al precitado au- 
mento de tres millones de pesos en ac- 
ciones ordinarias al portador a su valor 
1 nominal y correspondientes a las men- 
cionadas series lo que se pone en cono- 
cimiento de los señores accionistas de 
conformidad con lo quo disponen los es- 
tatutos sociales, a los efectos del ejer- 
cicio del dereeho de opción (art. 9 esta- 
tutos). — El Directorio. 

$ 14.— e.25|4-N» 16.007- V.26Í4JS» 



BROMBERG & CÍA. S. A. O. ' ( 
Moreno N» 970 . ". 1 
Buenos Aires " ' 

Se pone en conocimiento de los .seño-, 
res accionistas que por resolución del 
Directorio de fecha 19 del corriente, s,e 
ha dispuesto la emisión de las seríes 
N» 201 a 250 de acciones ordinarias y 
301 a 350 de acciones preferidas 'por 
$ 2.500.000.— mln. en cada categoría. 

En consecuencia, de conformidad con 
el art. 5» del estatuto social, los señores 
accionistas hasta dentro de los 10 (dtez) 
días de la última • publicación del presen- 
te aviso, podrán hacer uso del derecho 
de preferencia que les corresponde en 
la suscripción, de acuerdo a sus tenén< 
cias de acciones de igual categoría que 
se emitan. 

A >ial . efecto, dentro del plazo indica- 
do, deberán hacer llegar a nuestros es- 
critorios comerciales, Moreno N* 970, 
los - compromisos de suscripción respec- 
tivos. — Buenos Aires, Abril 20 de 1950. 
— Bromberg & Cía. S. A. C. 

$ 40.— e.25]4-N« 15.933-v.29]4¡50 



SOMMARIVA, DE CARLI Y CÍA., S. A. 

Constructora, Comercial e Industrial 

Avda. Belgrano 3252 - Bs. Aires 

EMISIÓN DE ACCIONES "' "'' 

Pénese en conocimiento de los Sre^s. 
accionistas, de acuerdo a lo establecido 
en el articulo 6? de los estatutos, que el 
Directorio en sesión de fecha 19 de abr.il 
de 1950, ha resuelto emitir Una Serie de 
Acciones Ordinarias y Quince Series de 
Acciones ^Preferidas por un monto totat, 
de m$n. 1.600.000. — (un millón , seis- 
cientos mil pesos moneda nacional). - L r 
Buenos Aires, 19 de abril de 1950, Año 
del Libertador General San Martín. — 
El Directorio. 

Con tal motivo, saludo a Vd. muy atte. 
— Sommariva, De Carli & Cía., S. A. 
'Constructora, Comercial e Industrial. — • 
Ernesto T, López,' Director-Gerente^ 

'$ 18.— e.24[4-N« 15.8SO-v.26|4|50 



Dr. 



LAZAR & CÍA.,- S. A. 
Química e Industrial 



Se avisa a loa señores accionistas que,, 
de aenerdo con la resolución adoptada 
por la Asamblea General Ordinaria del 



GRLBT, S. A. L C. 

Se hace •saber a los accionistas da 
Griet, S. A. I. C., por cinco días, que el 
Directorio ha resuelto emitir veinte mjl 



$ -335.— e.26¡4-X» 16.048- v.2¡5;50 ' 16 de marzo de 1950 y por el Directorio acciones ordinarias de la sociedad, ce- 



/ / - 



/«* 



ASO DEL LIBERTADOR GENERAL 8AN MARTIN - 
f BOLETÍN. OFICIAL ~ Miércoles 26.de abrií de 1950 i 



arándose la suscripción el cinco de mayo 
próximo. 

Buenos Aires, abril 18 de 1950. — Ano 
¿el Libertador General- San Martín. — 
El Directorio. 

$ 30.— e.24|4-N» 15.873-v.28|4¡50 



S. 



A. INDUSTRIA SÉRICA 
ARGENTINA 
S. A. I. 8. A. 

PAGO DE DIVIDENDOS 

ñe comunica a los' señores accionis- 
ta que a partir del día' 2 de mayo 
príulmo, se hará efectivo el pago del 
¡40 % de dividendos de Acciones Pre- 
(er'das y Ordinarias, correspondiente 
al ejercicio terminado el 31 de. diciem- 
bre de 1949, cupón N» 23, en el domi 
«illo de la sociedad, Cangallo 2437, de 
0.4 y 30 a 17 horas y sábados de 9 a 



LEY 11.867. 



REMATES 



/,. 



\ 



horas. — El Directorio 

% 20.— e.24|4-N» 16.591-v.28|4|50 



1950, 



'Año del Libertador General 
San Martín" 
"OUMAS" 

f Sociedad Anónima Comercial 
Inmobiliaria y Financiera 

PAGO DE DIVIDENDO. 
' Se comunica a los señorea tenedores 
¡de acciones preferidas del 7 % de di- 
(videndo anual y acumulativo y de ac- 
ieionea preferidas del 7 % de dividendo 
lanual y 'acumulativo con participación 
edicional en las utilidades que de acuer- 
ido a lo dispuesto por la 2» Asamblea 
General Ordinaria de N accionistas cele- 
brada el día 10 de abril del corriente 
fano, se abonará en la sede social de la 
jealle Lavalle 1759, piso 6», todos los 
Hías hábiles' de 15 a 17 horas, a partir 
(del día 2 de mayo próximo el dividendo 
.-■correspondiente «1 ejercicio económico 
¡terrado el 31 de diciembre de 1948 con- 
jura presentación del cupón N» 1 y el di- 
videndo correspondiente al ejercicio eco- 
nómico cerrado el 31 de diciembre de 
13949 contra- presentación del cupón nú- 
jnero 2. — El Directorio. 

'$ 24.— e.24|4-Ne 15.923-v.2e¡4|50 



Manuel Perro, martiliero público, ofi- 
cinas Pichincha 563, avisa: El 21 abril 
1950, remató a las '15 horas, todas las 
existencias que constituyen lencería y 
bebés, PAZ SOLDÁN 4888, orden Car- 
los A. Galliani, domiciliado allí. 

$ 10.— e.25|4-N» 15.951- v.29|4!|50 

Año del Libertador General San Martin 
De Noia Hnos.,, martilieros públicos, 
con oficinas Talcahuano 287, T. E. 
35-2446, avisan que el día 10 de mayo 
de 1950, a las 14 hs., rematarán las ma- 
quinarias y . existencias del estableci- 



miento mecánico, calle DIRECTORIO 
5443, por orden de José Peduzzi, con 
domicilio allí. Reclamos término de ley 
en nuestras oficinas. 

$ 15.— e.25|4-N» 1S.967-Y.29|4¡50 
' ~~"~ ~~ — " 

Rosario Scovotti y Cía., martiliero pú- 
blico, oficina Rivadavia 3204, avisa: 
Remató el 20 abril la despensa ALE- 
JANDRO M. CERVANTES 4868, de Jo- 
sé A. Romanello, domic. Virgilio 783. 
Reclamaciones ley. 

$ 10.— e.25|4-N» 15.975-v.29|4|50 



'O' 



i-j.f. :;-j; 



asociación Propietarios Carniceros <*•' 
kt Capital, hace' saber que! Pedro Gor¿' 
zálezj' vende a José Amadeo Bo', su neV 
go'cio de' carnicería, cálle'CABRÉRA nüV 
mero 4048. Domicilio contratantes "y reV„ 
clamacionee: Junín' N» 364.' ' 

$ 10.^'e.26|4-N«16.107-v.2l5|50' 



■NUEVAS. 



TRANSFERENCIAS 

— '- -, LEY^ No. 11.867. 



CAPITAL FEDERAL 



i 



MINISTERIO DE FINANZAS 

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA 

ARGENTINA 

Agente Financiero del Gobierno Nacional 
Se comunica, de acuerdo con lo dispues- 
to por el artículo 754 del Código de Co- 
mercio, y según actas labradas ante el 
je&cribano de esta Capital, señor Sajva- 
¡idor Eulogio Almanza, con fechas 6 de ju- 
lio y 5 de octubre de 1949, que han deja- 
ndo provisionalmente de tener efectos le- 
¡Cales los títulos Nros. 1.847|53, con cu- 
¡pon 111, Vto. 1» de octubre de 1937 y 
'«¡(mientes adheridos y Nros. 1.854|66, 
T&.2&¡f\G0, 8.668|73, 9.674 y 10.589, cor. 
«upón 110, Vto. 1* de julio de 1937 y si- 
jguientes adheridos, de o$s. 100 cada uno. 
del Empréstito Exterior 5 % oro 1909 de 
la Provincia de San Juan. 

e.5|4-N» 14.437-v.l2|5|50 



Año del libertador General San Martín 

Al comercio: Cerisola &. Alemán, co- 
rredores y martilieros públicos matricu- 
lados, con oficinas en esta capital, calle 
Méjico 1220, T. E. 87-4529; avisan que 
con su intervención Juan P'érez y An- 
drés Morante venden al señor Venancio 
Fanjul el negocio de despacho de comes- 
tibles al por menor y venta de bebidas 
envasadas, sito en esta capital, callo 
AVENIDA LAS HERAS N» 2101 esqui- 
na JOSÉ EVARISTO URIBURU, domi- 
cilio de las partee contratantes. Recla- 
mos término do ley efectuarlos en nues- 
tras oficinas. 

í 20. — e.26|4-N« 16.06-5-v.2|5|60 



Félix TJriburu N» 4436). Domicilio par- 
tes y reclamos ley: Juníir-364. 

$ 10.— e,26¡4-N» Í6.1Ó2-v.2|5!50 



BANCO DE ITALIA Y 
DE LA PLATA 

Títulos Perdidos 



BIO 



, El Banco de Italia y Río de la Pía* 
Hcomunica que en virtud de denuncia que 
Be < ha sido formulada de conformidad con 
(leí art. 754 del Código de Comercio, se- 
Hgún escritura pública de fecha veinti- 
laueve de 'marzo de mil novecientos ciu- 
Icuenta, Año de) Libertador General San 
«Martín, ante el escribano Alberto Hóeff- 
[kier, han quedado suspendidos los efec- 
tos ordinarios de los títulos, emitidos 
,j>or el Banco de Italia y Rio de la 
•Plata, que se detallan a continuación: 
/Títulos de una acción de cien pesos oro 
Bailado cada uno: números tres mil qui- 
nientos cuarenta y uno, tres mil qui- 
nientos cuarenta y dos, tres mil quinien- 
tos cuarenta y tres, tres mil quinientos 
ieuarenta y cuatro, tres mil quinientos, 
euarenta y ci-Jco, tres mil quinientos cua- 



Año del Libertador General San Martín 

Al comercio: Cerisola & Alemán, co- 
rredores y martilieros públicos, matricu- 
lados, con oficinas en esta capital, ca- 
lle Méjico 1220, T. E. 37-4529; avisan 
que ha, quedado, sin efecto la venta del 
negocio do despacho de pan, sito en esta 
capital, AVENIDA EMILIO CASTRO nú- 
mero 5684, que Adelfa Domínguez efec- 
tuara a Antonio Gregori. Reclamos ley 
y domicilio partes en nuestras oficinas. 
% lí. — e.26|4-N» 16.068-v.2|5|50 



Aágela Scillone de Cassano, domici- 
liada en Chilabert 1596, y Carlos Luc- 
chetta, Chilabert 1617, disuelven la so- 
cieda de hecho que explotaba la casa de 
fotografías "Foto Eva", AVDA. CRUZ 
1506, haciéndose cargo del pasivo y eon- 
tipuando con el giro 'del negocio dicha 
señora. Interviene Dr. Costa. 

$ 10.— e.26¡4-N« 16.098-v.2¡5¡50 



Se hace saber que el señor David 
R-echt domiciliado en Alvarez Jonte 5176 
vende a los señores Jacobo Kulawicz y 
David Vaisman, domiciliados en Gaona 
1308, el negocio do su propiedad de ar- 
tículos para bebés sito en ALVAREZ 
JONTE 5218¡20 de esta Capital, libre de 
pasivo y gravámenes. Reclamaciones por 
el término de ley en Estudio Goldstein. 
Víamonte 1528, 2» p. 

í 16. — e.26|4-N»16.072-v.2¡5|60 



M. Árdáiz y Cía., balanceadores, oficinas 
Uruguay 251, T. E. 38-0372 y 4536, avisan 
que Ramón ' Navarro vende a José An- 
tonio García el negocio de despensa, sito 
en la calle AVENIDA JUAN DE GARAY 
N»-8831 esquina 'PASAJE PEREYRA 
Capital, domicilio do ambas partes, 
Reclamos ley, en nuestras oficinas. Abril 
22 "Año del Libertador General San 
Martín, 1950". . . 

$ 15.— e.26|4.-N« 16.062.-v.2[5|50 



Avisan: Sánchez, Mourente & Vilar, 
corredores y martilieros públicos, oficina 
Avda. de Mayo 1365, 1er. piso, que con 
su intervención el señor José Fernández 
González, transfiere libre de todo gra- 
vamen al señor Antonio Buceta Alvarez, 
la parte mitad indivisa del negocio de 
despensa de comestibles y bebidas en 
vásadas, ubicado en la calle ARENA 
LES '3199 osq. BILLINGHURST, que 
ambos explotaban en sociedad. Domici- 
lio vendedor Billingtiurst 2073, compra- 
dor mismo negocio, reclamaciones ley 
njoficinas. 

t 15.— e.26|4-N? 16.076- v.2¡5¡50 



Avisan: Sánchez, Mourente' & Vilar, 
corredores y martilieros públicos, ofi- 
cinas Avda. de Mayo ' 1365, 1er. piso, 
que con su intervención los señores Án- 
gel Besteiro, José Domínguez, Modesto 
Quintas y Jorge Besteiro transfieren, 
libre, de todo gravamen a los señores 
Eugenio Duque, Serafín Medina, Jesús 
Arena y Juan González Moure, el ne- 
gocio de café, bar y venta de helados, 
ubicado, en la calle AVDA'. SANTA 
FE 4650. Domicilio vendedores Monte 
1424, compradores mismo negocio, recla- 
maciones ley njoficinas. 

£«...,. .* 20 -— e.26|4-N» 16.078-v.2|5¡50 



So hace saber por cinco días que don 
Victorio Casillo y don Pedro Julián Som- 
ma Paladino, componentes de la So- 
ciedad "Somma y Casillo, Farmacia 
I Santa Lucía", venden la farmacia "San- 
ta Lucía", calle ALVARE55. JONTE nú- 
mero 2501, a don Pablo Silvano Baby, 



Avisan: Sánchez, Mourente & Vilar, 
corredores y martilieros públicos, . ofi- 
cinas Avda. de Mayo 1365, 1er. piso, 
que con su intervención, los señores Per- 
fecto Docampo, Modesto Alvarez y José 
Casal transfieren libre de todo grava- 
men a lps señores Luis Rodríguez, Juan 
Mosquera y Florentino Pérez, el "negocio 
de despensa de comestibles y bebidas 
envasadas, ubicado en la calle JUAN 
BAUTISTA ALBERDI 902 esq. CENTE- 
NERA, 315. Domicilio vendedores Juan 
Bautista Alberdi 901, compradores mis- 
mo' negocio, reclamaciones ley n¡oficinas¡ 
% 15.— e.26¡4-N» 16.083-v,2¡9|50 



M. Ardáiz y Oía., balanceadores, ofi j 
ciñas Uruguay* 251, T. E. 38-0372 y 4536, 
avisan que el Sr. Abelardo ■ González 
vende a los Sros. Joan Meirifio, Aurelio ■ 
González y Antonio Domínguez, ■ quienes 
se hacen cargo del activo y pasivo, su 
parte en el negocio de restaurante que 
conjuntamente con éstos tenían, en la" 
calle CANGALLO N» 1245, Capital, do- • 
micilio de ambas partes. Reclamos ley en 
el mismo negocio. Abril 22 "Año del 
Libertador General San Martín, 1950".. 
_ ■ $ 20.— c.26|4.-N» 16.063.-v.2|5j50;' 
' ' - V 

Asociación Propietarios Carniceros de 
la Capital, hace saber que: Pedro Uon- 7 
zález, yende a José Domingo Sar, su 
negocio carnicería, calle CABRERA nú'' 
mero 8799. Domicilio contratantes y re/' 
clamaciones: Junín 364. 

$ 10.— e.26|4-N» 16.101-v.2¡5|50 

Ana Rosa Cosaeow de Bustos, con- do- 
micHio en la- calle Montañeses 1891, 
2» piso H, informa que ha comp"rado libre 
de todo gravamen a María CÍOduh u« 
Closas, el negocio de modas y lencpría 
denominado Modas Marysel, sito en la 
calle CERRITO 1160, Capital, domicilio 
de la vendedora. Oposiciones en término 
de ley: Montañeses 1891, 2» piso H. 

$ 15.— e.26¡4-N» 10.Ó97-v.a[5|50' 

Avisan: Sánchez, Mourente &• "Vi/ar,- 
corredores y martilieros públicos, ofi- 
cinas Avda. de Mayo, 1365,' 1er. pisó, ÍV 
que con su intervención el señor Rodolfo 
Pizzella, transfiere libre de todo gra- 
vamen al señor Benito Feraández Mén- 
dez, el negocio de frutería, ubicado en 
la calle CÓRDOBA 3993. Domicilio ven- 
dedor Soler 4120, comprador mismo ne- 
gocio, reclamaciones ley nloficina?. .• 

$ 15.— e.26|4-N« 16.Q83-v ? 2¡§¡50' 



Avisan: Sánchez, Móuroñto" & Vilar, 
corredores y martilieros públicos, ofi- 
cinas Avda. de Mayo 1365, 1er. 1 piso) 
que con su intervención los' señores Ra- 
món Arsenio Rosal, José Ramón Fer- 
nández Méndez, y Alfredo Rosal Fer- 
nández transfieren libre de todo grava- 
men a los señores Maximino' Pérez Gar- 
v cía, Rogelio Lorenzo, Ángel García, Mel- 
chor Girneno, Ramón Quintas, Vicente 
Domínguez, y Basilio' Alvarez, el negocio 
de bar, parrilla y billares, ubicado en 
la calle DÍAZ VELEZ 5001 esq. CAM- ' 
PIOHUELO. Domicilio ' vendedores i 'Lu- ' 
gones • 1419, compradores mismo negó- '. . 
ció, reclamaciones ley njoficinas. > ' „" 
$ 20.— e.26|4-N9l6.081-v.3|5¡50,' 



'E' 



y* ocho, tres mil quinientos cuarenta y 
nueve y tres mil quinientos- cincuenta. 
Títulos de cinco acciones de cien pesos 
loro sellado por acción: números cinco 
mil ochocientos quince y cinco mil ocho- 
cientos diez y seis; lo que hace un total de 
,,veinte acciones de cien pesos oro sellado 
«ada una con cupón adherido número cna- 
jienta y siete y siguientes. — Buenos Ai- 
*cs, 31 de marzo de 1950, Año del Li- 
bertador General San Martín. — Banco 
¡Be Italia y Río de la Plata. 

e-5!4-N» 14.505- v,12|5|50 



acto que se formalizará por ante el es- 
cribano Francisco S. Tepedino D'Elía, 
con oficina en Diagonal Roque Sáenz 
Peña N» 933,' domicilio que las partes 
dejan constituido a los efectos de las re- 
clamaciones de la Ley 11.867. 

' $ 15.— e.26|4.-N« 16.043.-v.2|5|50 

Asociación Propietarios Carniceros "de 
la Capital, hacer saber que: Vicente Iezzi, 
vende a Roque Iezzi, su negocio carni- 
cería, calle AVENIDA LIBERTADOR 
SAN MARTN N« 8334 (antes Gral. José 



'B' 



Comunícase por el término de ley que 
el señor Pablo Abrahamotvsky, , trans- 
fiere el activo y pasivo de la sociedad 
disuelta Productos Unolite, S. E. L., Fáv 
brica de Artículos de Bakelite, ^ cuyos 
componentes eran Pablo Abrahamówsky^ 
y Clara ' Lewinski de Abrahamowsky, 
con domicilio en ESTOMBA 447, a Ja 
Productos Unolite S. R. L. en constitu- 
ción cuyos componentes son Pablo Abra- 
hamowsky y José Gutman, con domicilio 
en Estomba 4471 Reclamos de ley : Es- 
tomba 447. 

. $ 20.— e.26|4-N« 16.Ó92-v.2|5|50 

Rafael Domínguez Radente, constitu- 
yendo domicilio en Esmeralda 877, hace 
saber por el término de ley, que ha com- 



— — xv . — vv . w — w «„ . VJ , ^«„ M » uvufc 
prado a Ana Rosa Cosaeow de Bustos, 
, v „ ^ ,„„., con domicilio en la calle Montañeses 



corredores y martilieros públicos, oix- 
cinas Avda. do Mayo 1365, 1er. piso, 
que con .su intervención el señor Jesús 
Hernando Perosan, transfiere libre de 
todo gravamen al señor José Lorenzo 
Malvar, el negocio de despensa de co- 
mestibles y vinos y cervezas envasadas, 
ubicado en la calle JOSÉ BONIFACIO 
602 esq. RIGLOS. Domicilio vendedor* 
Lacarra 118, comprador mismo negocio, 
reclamaciones ley njoficinas. 

$ 15.— e.26|4-N» 16.082- v.2¡5¡50 



1891, 2*" piso H, el negocio de peluquería 
de señoras, sito en ESMERALDA 877.- 
Reclamos en término de ley: Esmeral- 
da- 877, domicilio del comprador. 

$ 15.— e.26|4-N» 16.099-y.2|5|50 



'G' 



Año del Libertador G<"nerai San Martín 

Al comercio: Cerisola & AUmSn, co- 
rredores y martilieros públicos matricu- 
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lados, con oficinas en esta capital, calle 
Méjico 1220, T. E. 37-4529; avisan que 
con eu Intervención Gumersindo Gó,mez 
■vende a. la 'señora Irm a Nélida dejaeono 
ej negocia de, despacho de pan, síto eñ 
«sta capital, calle JUAN .AGUSTÍN GAR- 
CÍA N» 2895 domicilio de, las panes con- 
tratantes. Reclamos término de ley efec- 
tuarlos en nuestras oficinas. 

$ 20. — e.20|4-N«Í6.067-v.2Í6l60 

Se hace saber por cinco días que don 
Fernando Pedro Juan Gaetani vende el 
despacho de pan, comestibles y helados, 
calle TIMOTEO GORDILLO N» 1522, a 
don. Jorge Domingo Casillo, acto que se 
formalizará por ante el escribano fran- 
cisco S. Tcpcdino D'Elía, con oficina en 
Diagonal Boque Sáenz Peña N' 933, do- 
micilio que las partes dejan constituido 
a los efectos de las reclamaciones de la 
Ley 11.867. 

•' $ 15.— e.2C14.-K« 16.04B.-v.2¡5¡50 

Año del Libertador General San Martín 
Avisa Emilio García García, martilie- 
ro y balanceador público, que por .mi 
intermedio Alejandro Sassaroli .vende su 
negocio de quiosco venta de cigarrillos 
y "golosinas' sito en esta . Capital, calle 
GENERAL MOSCÓN! N« £480, a José 
Pérez y Francisco Fernández, domicilio 
partes, reclamos ley, mis oficinas calle 
Córdoba' N» 5S70, T. E. 54-8373. 

$ 15.— e.26¡4.-N» 16.031.-v.2|5¡50 

- "H" T~i 



• M. Fernández, ' martiliero público,- ofic. 
Entre Bíos 730, T. E. 3S-7565-1474, avisa 
que José Aira Corral vendp a José López 
su cafó y bar sito MORENO 2402. Sus 
domicilios Teclamos de ley ais ofic. 

* 10.— e.26[4-N« 16.100-v.2¡5¡50 



,."N" 

1 . ' ■- 

Fernández, Lorenzo & Stéfano, balan- 
ceadores, Rodríguez Peña N» 09, 1er. 
piso, T. E. 35-5330, avisan: Samuel Bo- 
zas, Amador Bozas , y Evaristo Bozas 
venden a José Antonio Díaz y Alfredo 
Eosendo, que girarán "Díaz & Rosen- 
do", su negocio venta comestibles y des- 
pacho bebidas alcohólicas, denominado 
"La Aurora", NAZCA 428S¡96|300 es- 
quina HABANA, domicilio ambas partes. 
Hedamos ley nloficina. 

$ 15.— e.26|4-N» l6.096-v.2|5¡50 



Afio del Libertador General San Martín 
■ Avisa: Guillermo P. ; Míguez, balan- 
ceador y martiliero público, oficinas 
Larrea 24, 47-5661, ■ que con su intcrven- 
- eión véndese almacén ' de comestibles 
y despaeho' de bebidas alcohólicas, es- 
tablecido en calle HEEBEHA 1294 esq. 
,LAMADRID de esta Capital. Vendedor 
Juan Bautista Catullo con domicilio en 
Larrea 24. Comprador Demetrio Rodrí- 
guez, domiciliado en negocio. 
* $ 20.— e.26¡4-N» 16.090-v.2|5¡50 



i«p»> 

^¿sociac.i,.. propietarios Chi ,..-..—> d» 
la Capital, hace saber que: Ello Cittlg- 
nani, vende a Bernardino Pedro CIchitti, 
su negocio de carnicería, establecido 
Puestos 116 y 117 del Mercado "Buenos 
Aires" sito PICHINCHA esquina ALSI- 
NÁ. Domicilio contratantes y reclama- 
ciones: Junln N« 364. (Este aviso anula 
al anterior.) 

% 10. — e.,26¡4-N»16.104-v.2|5|50 



ÍITII 
^ , ... 

. Se hace saber que Balbina Casal de 
iámardo'y Marta Iglesias viuda de Ri- 
-veira, venden a Susana Angélica Garcés 
de Ladera, su negocio de cigarrería-li- 
brerla-mercería sito en JUNIN 1008, do- 
micilio de las partes. Reclamos de ley 
en el estudio del Dr. Edgar B. O. Fonta- 
na, Charcas 2181. 
; ' % Í0.— e.26l4-N« 16.073-V.215150 



«<T >» 



Asociación Propietarios Carniceros de 
la Capital, hace saber que: Daniel Her- 
mida, vende a Alfredo Felipe Capacho, 
su mitad Indivisa del negocio de carni- 
cería, oalle PASAJE GUILLERMO HUD- 
SON-N» 4151. Domicilio contratantes' y 
reclamaciones: Junfn N» 364. 

% 10. — e.26¡4-N»16.108-v.2^|50 



Asociación Propietarios Carniceros de 
la Capital, hace saber que: Juan jóse 
Garret y Luis Alberto Garret, venden a 
Nunzio Tartaglione su ^egoclo cíe carni- 
cería, oalle' PILAR N« 3249. Domicilio 
contratantes y reclamaciones: JÜnín nú- 
mero 364. 

í 10. — e.26|4-N»16.105-v.2|5r6« 



Afio del Libertador General San Martín 
Avisa Emilio García García, martiliero 
■y balanceador público, que por. mi intef- 
'medio Andrés Mpatsios vende su nego- 
cio de quiosco venta de cigarrillos y go- 
losinas sito en esta Capital calle LAS 
HEBAS-N» 2601, a Antonio Diez y iran- 
cisco'Huarte, domicilio partes y I? 1 *** * 
ley, mis oficinas, calle Córdoba N« 58,0, 
T. E. 54-8373. _ * 

■ T $ 15.— e.26¡4.-N« 16.030.-v.2|5¡50 

Por "Bolsa Mercantil", García y Fer- 
nández, corredores y martilieros públicos 
matriculados, con oficinas "n la calle 
Bivadavia 2617, Capital, donde constitu- 
yen domicilio las partes, el señor Marcos 
Mariano- Moreno vende el negocio de 
venta de masas, caramelos, bombones, 
helados y fábrica de masas y empareda- 
dos, a los señores Francisco Fulleri y 
Carlos Francisco Hipólito Granieri, sito 
en la calle LABREA números 838¡40, 
reclamaciones ley, nuestras oficinas. 

$,15.— e.26¡4.-N» 1 6.038.- v.2|5|50 



Asociación Propietarios Carnlcsros de 
la Capital, hace saber que: Emilio Yo- 
rio Feretto, vendeja Domingo Siciliano, 
su negocio carnicería, calle MELIN- 
CUB N» s 3631. Domicilio contratantes y 
reclamaciones: Junín N» 364'. 

j '10 e.26¡4-N'16.103-v.2¡5l50 



Díaz, Curto y Campos, martilieros pú- 
blicos oficinas Ramón L. Falcón núme- 
ro 2755, T. E. 63-3417 avisan que bajo 
su intervención Pablo Dottl y Pedro An- 
tonio Lammic venden a Ángel Borgee su 
negocio de despacho de comestibles al 
por menor y venta de bebidas envasa- 
das en general, sito Capital, calle PABA- 
GUAY N«. 3418. Domlc." de las partes. 
Reclamos ley n¡oficinas. 

$ 15. — e.26|4-N'16.066-v.2|5|50 



Jorge Emilio Marini y Osvaldo Raúl 
Invernatti, venden, ceden y transfieren 
a Francisco Francescato, la explotación 
y maquinarias del cine "Ateneo", ubica- 
do en -la calle PIEDRAS 646, de esta 
Capital Federal. Reclamaciones de ley, 
escribanía Ricardo -MoreÜo ^González, 
Diagonal Roque Sáenz Peña 917, 5» piso 
J., Buenos Aires, abril 21 de 1950,'"Año 
del Libertador General San Martín". 

$ 15. — é.26¡4-N« 16.071-v.2|5|50 

José V. Creus, martiliero público, Al- 
sina 1844, T. E. 38-5721, avisa que Bal- 
domero Peña vendió al señor Francisco 
Bautista Garrido' el • negocio de hotel 
(hospedaje), sito en POZOS 1247. Re- 
clamos de ley, Alsina 1844. Domicilio de 
las partes, Pozos 1247. 

* 15.— e.26|4-N» 16.064-v.2|5150 



He RODRÍGUEZ PEÑA N* 2036. Domi- 
cilio ' éohtratahtes y reclamaciones: Ju- 
nln 364. 

{ r's f 10.— e.26 r 4-N» 16.106-v.2|6|60 

Avisan: Sánchez, Mourente & Vilar, 
corredores y martilieros públicos, ofici- 
nas Avda. de Mayo 1365, 1er. piso; que 
con su Intervención los señores Antonio 
Torres Troitiño y José María Nieto Vá- 
rela, transfieren libre de todo gravamen 
a los señores Francisco Moscoso Losada, 
Baltasar Díaz Cabarcos, Francisco Lo- 
renzo Rodríguez, Manuel Poceiro Fon- 
tán, Celestino Fernández y Manuel Ló- 
pez, el negocio de bar, restaurante, ro- 
tisería y fiambrería," ubicado en la calle 
RIVADAVIA í 8 00 esq. LACARRA. Do- 
micilio vendedores Ramón Falcón 5408; 
compradores mismo negocio, reclama- 
ciones ley n|oficinas. 

$ 20.— e.26|4-N« 16.074-v.2|6|50 

Se hace saber por cinco días que don 
Daniel Timoteo Prado, vende la mitad 
de la. farmacia "Prado",- calle RIVA-' 
DAVIAN» 10500,' a doña Martha Sara 
Zaidner, acto que se formalizará por 
ante el escribano Francisco S. Tepedino 
D'B^ía, con oficina en Diagonal Roque 
Sáenz Peña N» 933, domicilio que las 
partes dejan constituido a los efectos 
de las reclamaciones de la Ley 11.867. 
$ 15.— e.26|4.-N» 16.041.-v.2|5¡50 

Afio del Libertador General San Martín 
Avisa Emilio García García, martilie- 
ro y balanceador público, que por mi 
intermedio Blas Sueco vende su negocio 
de despensa, venta al por menor, sito en 
esta Capital, calle ROSETÍ N' 1599, a 
Félix Alei-Edine, domicilio partes, recla- 
mos ley, mis oficinas calle Córdoba nú- 
mero 5870,* T. E. 54-8373. 

$ 10.— e.26]4.-N» 16.032.-v.2¡5¡50 

Julio Calviño, balanceador y martilie- 
ro público, oon oficina en la calle Sar- 
miento 2507, 2do. piso, oficina 6, .Capi- 
tal, al comercio avisa: que Francisco 
Gardín y Carlos Garbín venden al señor 
Ermenegildo Gallego el negocio de pa- 
nadería y venta de helados, sito en la 
calle BIVADAVIA 9350|52, Capital. Re- 
clamaciones de ley y domicilio de las 
partes, 'en mis oficinas. 

* 15.— e.26|4.-N» 16.044.-v.2|5|50 

Avisan: Sánchez, Mourente & Vilar, 
corredores y martilieros públicos, ofi- 
cinas Avda. . de Mayo 1365, 1er. piso, 
que con su intervención los señores Agus- 
tín Bernardo, Mariano Martínez y Cesá- 
reo González . transfieren libre de todo 
gravamen a los señores Juan Castellucci 
y Manuel Carrio, el negocio de restau- 
rante, * rotisería, fiambrería y bar, ubi- 
cado en la calle ROSARIO 899 esq. 
CENTENERA IB. Domicilio vendedores 
Charcas 1269, compradores, mismo ne- 
gocio; reclamaciones ley n¡oficinas. 

- ' * 15. — e.26j4-N« 16.085-v.2]5¡50 



Año del Libertador General. San Martín 
Enrique Sartorio,' martiliero público, 
oficinas Cerrito 888, piso 6», T." E. 35-594S 
y 6900, avisa que los' señores José .\icc-. 
jas Cicchini y Alfonso. D'Alesandro ven- 
den libre todo gravamen a su socio Juan 
Fernández Moldes, la parte mitad indi- 
visa que lo corresponde en el negocio dé 
garage de alquiler "Cervantes" sito en 
la calle. TALCAHUANO N« 1066, Capi- 
tal, y que explotaban bajo .el rubro dé 
Fernández Moldes, Cicchini y D'Alesan; 
dro, sociedad de hecho que por esta 
venta deciden , disolver. Reclamos de ley 
y domicilio de las partes, en mis oficinas. 
' $ 20.— -_e.26j4.-N» 16.049.- v.2|5|50 



Avisan: Sánchez, Mourente & Vilarj 
corredores y martilieros públicos, ofi- 
cinas Avda. do Mayo 1365, 1er. piso, 
que con su intervención el señor Manuel 
Pérez Manselle, transfiere libro de todo 
gravamen . al señor Lnisr Curotto, el ne- . 
gocio de despensa de. comestibles^ y be-i 
bidas envasadas; ubicado en ' la calle 
TALCAHUANO .836. "Domicilio vende-' 
dor Salvigni 1230, comprador, mismo ne- 
gocio; reclamaciones ley n¡oficinas. 

$ l 15.— e.26|4-N« 16.077-v.2|5',50 ; 



'U' 



Avisa Cayetano Pécora, balanceador," 
Rivadavia 2052, T. E. 4.8-741 B, que Re-', 
mo Vannoni y Ello Signorini venden &- 
Alfredo Alonso .y Luis Domingucx 1»* 
cuarta parte indivisa que tienen y les" 
corresponde en el Hotel Caribe sito 
URUGUAY 266. Domicilio compradores 
mismo negocio; domicilio - venledores ( 
Rivadavia 2052. Reclamos ley a mi ofi- 
cina. - 

$ 15. — e.26|4-N« 16,070-v.2|5|50' 



<<i 



Avisan: Sánchez," Mourente & Vilai, 
corredores y martilieros públicos, ofi- 
cinas Avda. de Mayo 1365,' 1er. piso, 
que con su intervención los señores Mar- 
cial Bíos Bosende, Ignacio Docampo y 
Antonio Sánchez, transfieren libre de 
todo gravamen a los señorea Manuel 
Teijo Barcia y Juan M. Prada Bodrio 
guez, el negocio de bar, casa de lunch' 
y venta de helados, ubicado en la calle 
VIAMONTE 891. Domicilio partes añs-^ 
mo negocio, reclamaciones ley ntoficinas.' 
$ 15.— e.2£¡4-N« 16.Q80-v.2i5[5O 



Se hace saber por cinco días que el 
Sr. José María Becayte " vende y trans- 
fiere la mitad de la parte indivisa de 
'su negocio de peluquería y anexos, sita 
en- la calle MARMOL N« 240, al Sr. Fé- 
lir García. Reclamos de ley, domicilio de 
las partes, Mármol N» 240, Capital. 

$ 10.— e.2tí[4.-N« 16.054.-v.2[5|50 



Avisan: Sánchez, Mourente & Vilar, 
corredores y martilieros públicos, ofi- 
cinas Avda. de Mnyo 1365, 1er. piso, 
que con su intervención los señores Gui- 
llermo Rodríguez y Constantino Quín- 
tela, transfieren libre de todo gravamen 
al señor Juan Kucharski, el negocio de 
bar y restaurante, ubicado en la calle 
LIDORO J. QUINTEROS 1097 esq. PA- 
BLO RICHIERI. Domicilio vendedores 
Fitz Boy 1753, comprador, mismo ne- 
gocio; reclamaciones ley n|oficinas. 

$ 15.— e.26|4-N»16.084-v.2|5|50 



"S" " 

- 

Abasólo Tomás V., martiliero público, 
oficinas Loria 534, avisa que el señor 
Francisco García, domiciliado San José 
N» 1858|60, vende a los señores José Bon- 
dad y Mario Francisco Rolando, domici- 
liados Loria 534, el negocio de panadería 
mecánica y repartos, sito calle SAN JO- 
SÉ N» 1858160. Reclamos en mis oficinas. 
$ JO— e.26|4.-N* 16.033.-v.2|5|50 

Manuel Chausovsky, domiciliado en la 
calle Solís N' 719, transfiere a "Moto 
Bic, Sociedad de Besponsabilidad Limi- 
tada", en formación, su negocio de im- 
portación ubicado en SOLIS N' 719,. do- 
micilio de las parteB. Sedarnos: Feld- 

man. Uruguay 560. 

$ HO.:- e .26|4-NP 16.089-v.2|5l50 



Avisan: Sánchez, Mourente & Vilar, 
corredores y martilieros públicos, ofick 
ñas Avda. de Mayo 1365, lér. piso; qu^ 
con su intervención los Sres. Joeé Blaní 
co y Esteban Deograclas Serrano, tran»-. 
fieren libre de todo gravamen a los se- 
ñores José Calvo, Jesús Cambón y Lean- ( 
dro Cambón, el negocio de café y bar, 
denominado "Bolívar" ubicado en la ca-t 
lie HIPÓLITO YRIGOYEN 600. Domici- 
lio vendedores Gascón 955, compradores; 
mismo negocio, reclamaciones ley núes-, 

tras oficinas. "• 

j 15. e.26|4-N»16.075-v.2|5l5«. 



Se avisa por cinco días que el señor 
Salvador Pepe, transfiere su. negocio del 
"importación, exportación, fabricación y, 
venta de tejidos y sus afines" sito en 
Hipólito Yrigoyen N« 1137, a la' nueva 
sociedad ''Salvador Pepe y Cía.", qu« 
con igual domicilio proseguirá 'las ope* 
raciones haciéndose cargo del activo y 
pasivo. Reclamaciones y domicilio de la» 
partes, Hipólito Yrigoyen N«, 1137. 

$ 15.— e.26¡4.-N» 16.039.-v.2[5!6O 



TERRITORIOS NACIONALES 



' COMODORO RIVADAVIA 



'R' 



Asociación Propietarios Carniceros de 
la Capital, hace saber que: Ángel Cus- 
todio Marín y José Marín, venden a Os- 
ear Cangiano, su negocio carnicería, ca- 



Ernesto Voltapetti, vende a Francisco 
Juan Nogal, su comercio de hotel deno- 
minado "Hotel Italia", sito en 25 DE 
MATO 866, COMODORO RIVADAVIA, 
Zona Militar.. Eeclamaciones ante escri- 
bano Salso. Oficina de calle Moreno 972, 
ComodoTO Rivadavia, Zona Militar, domi- 
cilio especial constituido por las partes. 

$ 10.— e.26|4.-N« 16.057.-v.2[5¡50 



Joaquín Sebastián, José Julio Sebas- 
tián y Julio Suárez, venden a sociedad 
colectiva a constituirse "Cuestas Her-' 
manos", su comorcip de hotel denomi- 
nado "Hotel La Pampa" sito en la 
BUTA NACIONAL. NUMERO TRES,, 
PAMPA SALAMANCA, ZONA MILITAR 
DE COMODORO RIVADAVIA. Reclama-- 
ciones ante escribano Salso. Oficina de 
calle Moreno 972, Comodoro Rivadavia, 
Zona Militar, domicilio especial constituí- 
do por las partes. ' - 
$ 15.-^ e.26[4.-N' 16.058.-v.2[5{o<l|. 
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l mayor -de comestibles y bebidas alcohó- 
igicas envasadas,' sito en ' esta , Crfpital, 
rtsalle AVENIDA DE LOS INCAS número 
[■289191. Vendado?: Hirsch Rochlin, domi- 
[ filiado en la calle San Blas 2796, Capi- 
Ijal. Compradores: Pedro Medcl y Luis 
(¡falles García, domiciliados en el ne- 
[ tocio. Reclamos de ley, en nuestras ofi- 
'kinas. Buenos Aires, SI dé abril rte 1950. 
$ 20.— e.35)4.-N* 15.964-v.29|4|50 

i '¿ño del Libertador General San Martin 

i Al comercio: Hijos de Aragón "V alera 

fr C£a'.í de, la Asociación de Balanceadores 

¡r Martilieros. Públieos, oficinas Cangallo 

Jl73, ,T. E. 35-1158-2238, avisan que:' 

Be vendió el negocia de despacho al por 

'jen esta Capital Pedral, AVENIDA OE- 

CjbTEBAL PAZ N» 10704. Reclamos ley y 

tyomicüios partes mi .oficina. ' 

! . .-* 15.— el25]4, : N»,15.976.-y.29¡4¡50 

¡' Di Cufia y Brandorin; balanceadores y 
Jnartillerds públicos; oficinas Hipólito 
[(Trigoyen 1970, " 48-5825, avilen que An- 
hionio Pillado, Antohid Balseiro' e Ignacio 
González venden a Manuel Suárez, José 
(Buárez y Maximino Suárez su negocio de 
¿restaurante, bar y billares, sito AVDA. 

■ ■DEL TBABAJO N» 5501, Capital. D(.mi- 
'¡eilio de las partes, reclamo* en termine 

¡legal en nuestras oficinas. 

i $ 15.— e.25j4.-N» 1 6.021.- v.29|4;50 

( Vicente Panlucci, martiliero público, 

■ Ipficina Bivadavia 10801, C. Fedsral, Te- 
[ ¿áfono del Estado -Liniers .4837, avisa: 
tíque Saúl Ventura Márquez, Carlos Atilio 
(¿Márquez y Ornar Ogando Márquez, ven- 
ijdes libre ' de" gravamen • a - Ornar Ogando 
¡íjíárquez, Baúl Bomero, José jíaggio y 
¿(Ángel Pascua), su negocio de fiambrería, 
•.¡quesería y vinos envasados, etc , ubicado 
, .Al comercio: Con intervención de Bo- 
.¡dríguez Amoedo y Cía., martilieros pú- 
;¡blicoa y corredores matriculados, con ofi- 
i '«inas esta , Capital, calle Sojas 1285/ se 
} ¡rende,; el negocio del ramo de panadería 
f mecánica y fábrica de Masas, éstable- 
►Jrido en esta Capital, calle ALVABEZ 
raONTE números^ 2865171. Reclamaciones 
(Jan términos de ley, oficinas intermedia- 
|íioá. Vendedores: Manuel Martínez y Lo- 
| lanzo Larramendi, Alvárez Junte 2865.- 
!, Compradores: Francisco Rodríguez, Ma- 
nuel Rodríguez, Ángel Butti y Fernando 

^Cabrera, Rojas 1285 .■ ~ 

1 $ 20.— e.25¡4.-Nt 15.982.-v.2í)¡4|50 



íner.o 799, Beelamos ley y .domicilio de 

las paries en njotícina. , 

,. $ 15.— «¿4j4 : N»,í5.902-vÍ814]50 

' Ituel, Sociedad Comercial e Indus- 
trial, Botando Hánglin y Cía., sociedad 
colectiva integrada por los señores Ro- 
lando B. Hanglin y Vieente íPraffcisco 
Añel, con domicilio en AV. B. S. PESA 
636, • hace saber por' e! término de ley, 
que transfiere su activo y pasivo, a 
Ituel, Sociedad Comercial e Industrial 
de Responsabilidad Limitada (en for- 
mación). Las reclamaciones respectivas 
deben dirigirse al domicilio' de la <eoe1e- 
ñad transieren te. 

$ 15.— ■ e.24j4-N« 15.920-v.28|4|50 

Avisan: Oficinas Cayo 7 Cía., balan- 
ceadores, Salta 489, 37-1908 y 8233, que 
Mateo Gatto, vendió a Antonio Cinao y 
Baúl Bodríguez, negocio bar-cancha de 
bochas, calle DONATO ALVAEEZ 3288.! 
Domicilio partes mismo negoció. Beela- 
mos términos ley nuestras oficinas. ■ 

$ 10.— e.24]4-N» 15.917-v.28j4|50 

Año del Iiibertador General San Martín 

Al comercio avisa: Alejandro Chernl- 
coff que vende a Santiago Martinl su 
negocio de artículos para bebés "Mari- 
sa" sito en la AV; FEDERICO LACRO- 
ze N» 3855. Domicilio de las partes y 
reclamos de ley en el mismo negocio. . 
1 10.— e-2214-N» 15.778-V.27H150 

■ Avisa: Miguel M. Navarro, Santa Ft> 
N» 4S78, T. E. 71-3945; AraeUa Clara Pi- 
casso do Bellak, vende a Manuela Marta 
Sorlano de Candido, pensión, JUAN B. 
ALBERDI N« 1517, domicilio de las par- 
tes. Reclamaciones de ley, mis oficinas. 
$ 16.— e.22|4-N» 15.788-V.2714150 
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, 'José Synowlec, tóartiHeró pftbHco tu* fhl. '^ende a', María . J>eUa LotÚo.'domici-, '.',[ 
(alado con oftelrms en la'calte'Loite de *•-■-—' - --— - •*- ■> -^ '-' - l 



Vega N» 3«92; capital, avisa al comercio 
que la iseñora Arcangela Greco de-'SOHi- 
|»an soda del negocio de fiambrería, 
i-enta de bebidas blancas, virios y 'cerve- 
zas, ubicado en la AVENIDA FRANCIS- 
CO BEIRO N» 6Tfl« capital, denominado 
*n plaza ■'» Hermauas^, ; vena e-.su- parte 
a las tóelas Josefina Greco de -Oliva y 
Epifanía Greco, Ubre, de todo gravamen. 
Reclamos de' loy en mis oflcmas. ' • 

$ 26.— e.21j4-N» lS.7»9-v.26}4|50 



•Saja Pasaje, Epecuén 4975,. Capital rFe'de-.;f 
(alj'-anj .negocio x de.ar«cules,vp^Ta bebé*,-,.. 
denomjnadti "Marilinda'.^ establecido en 
fe calle BLANCO ENCALAD A. 4980, Ca-,, 
piial Federal, escritúrase ante; el esejfit. .' 
bañe Juan La Bocea, con oficinas ea.Be-,.,' 
conquista 144, Capital Federal, al que. de-.,. 
bceformuiaríe reclamas -de ley» . 

$ 15.— 6-.21t4-Ní 15.751-v.26|4|50 



S. García Poüedo & Cía., balanceado- 
res, martilieros públicos nacionales y 
provinciales con oficinas en la calle Mo- 
reno 18S6, T. E. 87-2618, avisan: Don 



'CV 



' Avisa <Mareo9 Arras que transfiere ne-,-^ 
gocio-jle tienda y mercería de calle CA- ; 
BBANZA N» 1950, Capital, a "M. Laya.,., 
Ss QíBl."j libre dé -toda denda y. grava-,, 

Manuel Rodrigo vende af ,Sr. Antonio I mea. Beelamos término de lny en la «elle, ; 

Costa Glovanolo, Ubre de toda deuda y Tapeyú N» 51, donde- las partes «msti- 



Jaüne Castilla, ata.it. corredor, oficina 
Bivadavia 1709, avisa que Atilio Men- 
fldoza vende a Antonio Mendoza su parte 
'mitad indivisa del negocio do despea&a, 
HAV. LA PLATA 1245. El comprador su 
( hace cargo del activo y pisivo corres- 
[pondiente. Beelamos términos de ley en 
mi oficina. 

$ 10.— e.25J4.-N» 15^59.-v.29]4¡50 

I Se hace saber a ios interesadas que los 
'señores Natalio Luetto y Octavia Nani 
''¡de Luetto, venderán ante mí a don Gioj- 
• jgio Qranzo cinco cuotas de la particípa- 
(icién.que tienen en la docUdad "Cafó 
■(Nani, S. B. L.", dedicada a la elabora- 
icióa y venta de cafés, con domicilio en 
JAVDA DE LOS OONSrrfCYENTE.S 
„;4167, de la Capital Federal. Los reclamos 
./de ley en Moreno 634, Cap. Federal o en 
•La Plata, -calle 37 N« 045. La Piala, 
abril 21 de 1950, .Año del Libertador 
Oral. Sao Martín. Luis A. Sappia, eseri- 
bano. 



Se hace saber que el señor José Vi- 
dales, con domicilio en la calle San 
Juan 1487 de esta' Capital, transfiere 
el activo y pasivo del negocio de Im- 
portación, venta y tostado de café, *é 
y afines, al por mayor' y menor, que 
tiene establecido en esta Capital calle 
ALBERTI 1255/27, a la sociedad que 
se formalizará y girará en esta plaza 
bajo el rubro de "José Vidales, Socie- 
dad de Responsabilidad Limitada", con 
domicilio en la casa de la calle Albevtí 
1225/27. Reclamos dentro del téTmiuo 
de ley al escribano encargado de la es- 
crituración señor Carlos Reizónleo No- 
ceda, Reconquista 331. — Bnenos Al 
res, Abril de 1960, Año del Libertador 
General San Martín. 

$ 25. — e.22|4-N» 15.825-v.a7|4|60 

Avisa Adolfo López, martiliero pú- 
blico, que la razón social- "CastigUa y 
Compañía", transferirá su activo y pa- 
sivo, de su. Jie_gocio de fábrica de cal- 
zado, ubicado en la calle AVELLANE- 
DA N? 319, a la razón social "Nicolinl 
y Compañía", Sociedad de Responsabi- 
lidad Limitada", en .formación. Recla- 
maciones mía oficinas," 'Lavalle número 
1246, 2* piso, donde las partes consti- 
tuyen domicilio. '• 

? 15.— e:22|4-N» 15.82€-v.27|4153 

Al comercio se avisa que la operación 
de compraventa que realizaban los se- 
ñores Manuel Domínguez Higuero a 
ítalo Alberto da Julio al señor Leo- 
nardo Daniel San Martín de la panade- 
ría de la calle AIZPDRXJA número 3151| 
53 por intermedio del señor Pedro 
Pires Martines, ha quedado sin efecto. 
$ 16.— e-2214-N» 15.837-v.27|4|50 



gravamen, el negocio del ramo de fiam- 
brería, calle AVENIDA COBOS 1201 es- 
quina CENTENERA,, ambos domicilia- 
dos mismo negocio. Reclamos nuestras 
oficinas. * ' 

% 15.— e.2114-N«'l6.713-vl2"s]4Jfi0 

Se hace saber por cinco díaa, que los 
Sres. Juan Portier y Clerice Lanfranchi, 
venden a su socia doña Delíina Lanfran- 
chi, sus. partes en el negocio d» plzzerla 
y anexos, alto en esta capital, calle AVE- 
NIDA FRANCISCO BEIRO 4S89, toman- 
do a su cargo todo el activo y pasivo. Re- 
clamos de ley: Escribano intervinlente • 
Vfcebte Paludl, cbn domicilio" calle La- i 
valle 1171, V piso, de esta capital. 

* 15. — *e.2ll4-N»15.6í2-v.26l4lS0 

Avisamos disolución entidad "Fleiseh- 
mnjer Hermanos y Malki B. B. L.", 
fábrica de camisas, sita calle AZCÜENA- 
<íA^ 574, haciéndose cargo activo y 
pasivo y como sucesores Isaac y Jaime 
Fleischmajer, retirándose totalmente Mol- 
tés Malki, domicilio partes fábrica, re 
tlamos ley escribanía Maler, Lavalle 1334. 
$ 10.— e.21]4-N» 15.753-V.26J4J50 

' : \ - " 195 °. . 

Año del Libertador General- Ban Martin 

José Bibberman, balanceador y martilie- 
ro públieo, oficinas México 3879, avisa 
que por su intervención Isaab Kuretzky 
vende a David Seldes sxt parte mitad del 
café y bar, sito AVENIDA CfiüZ 1671, 
Ciudad, donde se domicilian. Beelamos 
ley en mis oficinas. 

* 10.— e.21|4-N» 15.761-v.26J4]50 

Avisa Adolfo Dabien, martilléis Publi- 
co, oficina Loria 1551, que'Annoni Arce 
& Hijo, venden su negocio despensa de 
comestibles y bebidas envasadas a JeBús 
Pcllan, sito AGBELO 3402, domicilio de 
la» partes y redamación en mi oficina 
término ley. 

$ 10.— e.21j4-N» 15.172-v.26]4|50 

Se publica nuevamente por haberse in- 
sertado con error en las ediciones del 
Boletín Oficial de los días 13 al 18J4J50. 



$ 15.— e.25|4.-N» 15 99f/.-v.29j4¡50 

M Salinas, Cousélo & da.", balanceadores y 

¡.martilieros públieos, con oficinas en Ta- 
•euarí 143, bajo, T. E. 37-8980, avisan al 
comercio que Juan Carlos Ríos, vende 
,Jbu negocio de hotel-pensión' sito en 
FAV. DE MAYO 1130, 4» piso, "H", li- 
ebre de toda deuda y gravamen al señor 
'ATaime Bocha Figueira; domicilio de las 
^partes y reclamos de- ley en nuestras 
'oficinas. 

$ 15.— e.24|4-N» 15.891- V.2SJ4J50 

.Afio del Libertador General San Martín 
Larumbe, Caramilloai & Cía:, marti- 

, Heros público», ofieinas Estados Unidos 

:i518, T. E. 23|5461, avisan- que: Julián 

, Filgueirá, vende a Moisés Hazatt y Ra- 
fael Campeas,- despacho de comestibles I dor: en el negocio. Reclamos de ley en 
y venta de bebidas en vasaí»s, sito - en : nuestras oficinas. 



J. J. VlsclgUo & Cía., martilieros 
públicos, oficinas Alvares Jont'e 2919, 
T. E. 50-2666, avisa que Oterío Leo- 
nardo Rizzo vende libve gravámenes a 
Fernando Saiz, su negocio* bazar, calle 
ALVAREZ. JONTE N» 2935, domicilio 
ambas partes. Reclamos de ley en mis 
oficinas. 

$ 10.— e.22|4-N» 15.841-v.27|4|50 

Avisan: 3. Pedro Vizzi & Cía. balan- 
ceadores, oficinas Sarmiento 1614, que: 
los señores -José Martínez y Manuel Pou- 
sa ("Martínez y Pouca") venden a Jos 
señores Antonio Cupelro y José Fernán- 
dez ("Cupeiro y Fernandez") su café y 
despacho bebidas alcohólicas "Dante" si- 
to en la calle ALMIRANTE BROWN nu- 
mero 1281. Domicilio de las partes: Ven- 
dedor, Sarmiento 1614» -capital. Compra- 



fcrta capital calle AVENIDA COBO nú-' 



* 15^- e.21|4-N* 15.711-v.26|4|50 



..',.. "B" .. ' 

Francisco Joan Binello, transfiere el 
aetivd y pasivo de su ^negocio de pasa- 
manería mecánica sita en la ealle BO- 
GOTÁ 2840|42 de esta Capital a la so- 
ciedad que constituye con los señores 
Mario Tosco y Francisco Luis Renova- 
les y que girará Francisco Binello y Cia. 
Sociedad de Responsabilidad Limitada. 
Domicilio, de las partes y reclamos ley 
11.867, en Bogotá 2840)42. — Buenos 
AiTes, abril 20 de 1950. Año del Liber- 
tador General San Martín. 

$ 15.— &24J4-N» 15.929-v.28|4j50 



tuyen domicilio. 

« 10.— e^5¡4.-N* 16.024.-v.29¡4|50 

Pablo Vaccaro y Cía-, 'martilieros pti" 
bucos, con oficina en la Avda. Cabildo'* 
228, Capital Federal, avisan:" Margarita 
Luisa Rabbat, domiciliada en Giribone 
1086, vende' al señor Cecilio Fcrn¿ndez, J ' 
con .domicilio en Bartolomé Mitre ' 104$, * 
ambos de esta , Capital, la ''perfumeriá"' r y •' 
mercería, sito en la calle CANNtNG''' 
1418, Capital, donde constituyen domi- ' 
eilid legaL Beclamaciones término de ley' 1 
en nuestra oficina. 

' $ 15.— «.J5J4.-N» 16.022.-v.29|4¡50 

Eamón Taboada vende a Daniel López, .., 
Jesé Qoiroga y Leonardo Quiroga su ne- 1M 
goeio de reparto de soda a familias, Sfto 
en CONDE 1023. Domicilio de las partes'!! 
y oposiciones término de ley, Conde 1034. 
• * 10.— e.25]4.-N» 15.934.-v.29¡4¡50 

Al comereió; Con intervención 'df 'Ro-, 
dríguez Amoedo *' Compañía, laartilierog", ' 
públicos y corredores matriculados, cbn. ; , 
oficinas esU Capital, calle ,Bojas )¿¿á, \ 
se vende el negocio del "r.amo de panáde-'V 
ría mecánica y repartos,' establecijloí cs!'ta' \ 
Capital, calle CONCOBDIA , númerojs'' 
1}47|49. Beclnmácioacs en .t'é,rmino de ley : 
oficinas' intermediarios. Vendedores: Flo- 
rentino Bozados y José Demaestri, Con- , 
eordia 1147. Comprador: Enrique Andrés" 
Harregui, Bojas 1285. ",/ ' ' ''. 

t .15.— e.25|4.-N» lS.flSÓ.^élí'lSoJ 

José Mandel -"-ende a Emilio' Fujt .laa'. 
maquinarias, herramientas' e' instalaciones', 
d» su fábrica de, muebles, sita en 'CA- 
MARONES, 2085¡37. ReclamaHones:',Es- ' 
tudio Marcos Tabashnik, Av. Corríeptes ' 
N» 2783, 1» piso, esc. 4]5, domicilio de las ' 
partes. 

$ 10— e.25j4.-N« 15.970.-v.29(4)50 



Al comercio:-- Lozano Rodríguez y 
Compañía, Sociedad de Responsabilidad 
Limitada, venderá ubre de acreedores 
negocio de panadería mecánica y re- 
partos establecido en la calle, BUSTA- 
MANTE número 2073/83, domicilio so- 
ciedad vendedora. Comprador: Francis- 
co d'Amorin Lima, domiciliado en Vien- 
tes 13 5S, Capital. Reclamaciones ley 
a Pedro Peres Martínez, martiliero pú- 
blico en Vieytes 1355, Capital, 

$ 15. — e.22|4-N» 15.831-v.27l4|50 

José Vázquez, domiciliado Brasil 
3231. transfiere negocio garage, BRA- 
SIL 3231/37 a Andrés Taranko, domi- 
ciliado en Pichincha 552, donde reciben 
oposiciones. Int. estudio doctor Saran- 
do, Lavalle 1646. 

f 10. — e.22j4-N» I5.857-v.27j4|60 



Año del Libertador General San Martin ■ 
Al comercio: Hijos de Aragón Valera!; 1 
y Cía., de la Asociación de Balanceadores •, 
y Martilieros Públicos, oficinas Canga,Uo, 
1173, T. E. 35-1158J223S, avisan, que se 
Tendió el negocio de despacho^ al por 
menor de comestibles, vinos y cervezas 
«nvasaidas, ' tito -»n esta Capital/ "calle 
CALDERÓN N» É899 esquina SIMBSOíf.". 
Vendedor: Mario Truccoltf, domiciliado' 
en la calle Julio ' v enle -ísq Capital." 
Compradores: Lorenzo Maiello "y ' Juan ■' 
González, domiciliados en el negocio. Bí- ' 
clamos de ley en nuestras oficinas. Bue- ' 
nos Aires, 21 de abril de 1950. 

* 15.— e.2ó|t.-N? 15.963.- v.29J4|5Q ' 

Avisan G. Gimena Cano e Hijo, balan- 
ceadores, Paraná N» 290, T. E. .35-4.599,, 
qiie con nuestra intervención los gen or.es . 
Federico Cedro y Enrique Manuel Teja- 
da, venden a los señores Maximino Fer: 
n&ndez y José .Peres Salaño, su negocio 
de café, bar y billares, calle CENTENE- -- 
RA N* 1407 esq. AV. CASTAÑARES, do-> 
micilio partes, reclamos ley en n|oflcln¿.'- '• 
í 15. — e.24|4-N» 16.884-v.28|4¡50u 



Se hace saber que Simón Erauthsmmer, 
domiciliado Olaz&bal 5235, Capital Fetie- 



Se avisa al comercio que Majer Ctias-''' 
klelberg, - vende a Sucha Ber Nabel la 
parte aue le corresponde en la fábrica 
de carteras "Casa Cnabel" ubicada en 
COSTA RICA N» 4993, libre de todo pa- . 
Sivo. Para reclamos de ley Dr., Jaime 
Raúl Jait, Lavalle 1S30 domicilio de las 
partes. 

$ 15.— e.24|4-N» 15.883-vÍ28|4J50 

Boberto -Benito Luis Sampietro, .vende . 
y transfiere str negocio de materiales de. 
«electricidad sito en la ealle COBBIEN.-¡ - 
TES cinco mil cuarenta y dos de esta- 
Capital- a la sociedad que con los seño- . 
res Andrés Bray, José María Lafueste, 



v- 
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Jo.ge . Calmejane, Guy Calincjane, Ar- 
gentina Scaglione, María Elena Barof- 
iio, Roberto Benito Luis Sampictro, Jo- 
có Luis Cristóbal García- y Américo Elí- 
seo Diodati, constituye y "xjue girara ba- 
jo el . rubro do Roberto gampietro So- 
ciedad de Responsabilidad Limitada. Do- 
micilio 'de las partes y paTa reclamos do 
ley en el negocio. 

$ 20.— e.24¡4-N» 15.900-v.28]4¡50 

Se hace saber por el término de ley, 
que Jacinto Esparbo, domiciliado en 
Constitución 1787|89, vende a Andrés 
Rodríguoz, domiciliado en Goya 510, su 
negocio de imprenta, sito en CONSTI- 
TUCIÓN 1787|89. Reclamos de ley en el 
domicilio del comprador. — Buenos Ai- 
res, 13 de abril del año del Libertador 
General San Martín 1950. 

$ 15.— e.24|4-N<> 15.927-v,28|4[50 



y Segundo Ángel Fernández, Directorio 
2211. Compradores: Toribio Sobrón y 
Antonio González Rodríguez, Rojas 

1285. •. ■ „„,,,„, 

; $ 20.-T- e.25¡4-N» 15.981-v.20|4|50 

Tuduri, Rodríguez &. Marcos, balan- 
ceadores y martilieros públicos, oficinas 
Cevallos 463; (37) 6405 y (38) 6566 avi- 
san: Manuel Melilll vende a José Losano 
y Salvador Vicente Campana, su negocio 
do cáfé v y bar, sito en la calle DIREC- 
TORIO 3200 eeq. PÓRTELA, donde las 
partes constituyen domicilio. Reclamos 
ley en nuestras oficinas. 

% 15.— e.22{4-N»16.793-v.27|4¡50 



Pablo Andrés Fraigne y Amelia Clo- 
tilde Ferrari de " Fraigne, domiciliados 
en la calle Cabildo N« 2410, venden a 
don Sally Levy y Martha Meyer de Le- 
vy, domiciliados en la calle Olazábal nú- 
mero 2328, y a Guillermo Heiínánn, do- 
miciliado en la calle Lavalle N« 357, el 
negocio do bazar denominado ."Belén", 
establecido en la calle CABILDO núme- 
ro 2410 de esta Capital. Reclamaciones 
legales, ea los domicilios indicados, de 
esta Capital. * , , 

$ 15.— e.24¡4-No 15.912-v.28|4|50 

Avisa: Miguel M. Navarro, Santa Fe 
N»'4578, T.*B. 71-3945; Ángel Polo, ven- 
de a Alessio Iacobelli, hotel, CABILDO 
número 628, domicilio de las partes. Re- 
clamaciones de ley, mis oficinas. 

J 6. — e.22l4-N'15.794-v.27|4|50 



Luia María Galfndéz y Enrique Anto- 
nio Paradiso, avisan al comercio Que 
transfieren su negocio de venta de som- 
breros situado en esta Capital, calle 
CÓRDOBA 3050, al señor Vicente Grati- 
dinetti. Reclamos término de ley en 
Corrientes 3429, 4o piso, donde consti- 
tuyen domicilio las partes. 

' í 10.— e.22|4-N? 15.Sl8-v.27|4|50 

José Syno-wlec, martiliero público ins- 
talado con oficinas en la calle Lope de 
Vega N» 3092, capital, avisa al comercio 
qua Francisco Wilk, vende a Mihal Ma- 
llnowski su parte d© negocio de bar y 
restaurant, ubicado en la calle CANGA- 
YE N» 817|19 capital, que tiene en so- 
ciedad con José Opáíiñkl, libre de todo 
gravamen, domicilio en el mismo nogo- 
•cio. Reclamos de ley en mis oficinas. 

$ 16— e.21|4-N«15.710-v.26¡4|50 

Ludovico Toreuato Vicentini vende su 
' negocio dé despacho de pan y venta de 
helados, ubicados en la calle CALDAS 
299, a doña Ana Dora Vicentini? Domici- 
lie de ambos y reclamaciones de ley: 
Caldas 299 , ■ 

$ 10.— e.2Í|4-N» 15.771-v.26¡4|50 



Año del Libertador General 
San Martín 1950 

Muiño & Carreño, balanceadores y 
martilieros públicos, oficinas Venezue- 
la 1676, T. E. 37-4936, avisan qus 
Bernardino Blanco, Manuel González y 
Ángel López venden a Raúl Duran Ca- 
rrera, Teodoro Redondo Casado, Comv 
tante Bartolomé Méndez y Luis Saügol, 
el negocio de restaurant y despacho do 
bebidas alcohólicas? sito en la calle DE- 
FENSA Ne 125, domicilio de las par- 
tes. Reclamos de ley . e-j nuestras oft- 

CÍnaS $ '20.— e.22l'4-N9 15.836-v.27|4|B0 
Ante el escribano Ernesto Olivera, «.fi- 
cina 25 de Mayo 293, la Compañía Agrí- 
cola, Ganadera e Inmobiliaria "Santa 
Margarita", Sociedad Anónima en Liqui- 
dación, dedicada a explotar negocios agrí- 
colas y ganaderos y administrar y vender 
inmuebles, domicilio DIAGONAL ROQUE 
SAENZ PEÑA 84C, transferirá su activo 
y pasivo al señor Pedro Carlos Hoschet, 
domicilio Cánning 2922. Reclamos ley al 
escribano. , ' , 

$ 15.— e.21|4.-N« 10.759.-v.26|4¡50 



lie EL CANO 38J9. Domicilio partes 
mismo negocio.' Reclamos términos , ley 
nuestras oficinas. . r> Z ' ' ¿' 
• ' $10.— e.24|4-N9 i5.919-v.28|4¡50 



I JIM 



Avisa: Miguel M. "Navarro, Santa Fe 
N» 4578, .T. E. 71-3945; Pablo Péiez 
Asensio y Aurora_Rivas de Pérez Asen- 
sio, venden a Eurfelito Bartolomé. Pé- 
rez y Dolores Pavón de, Pérez, penslf-n, 
FEDERICO LACROZE N« 1986 domi- 
cilio de las . partes. Reclamaciones de 
ley, mis oticinas.. 

$ 10— ' C.22|4-N»15.797-v.27|4|50 



'E' 



González y Manos, bal. y martilieros 
públicos, c¡ofic Avda. de> Mayo 963, 2? 
pisoj 37-3827, que José Florencio, Valen- 
tín Nasif y Rogelio Berta Gasali venden 
a Artáches Ohannessian, Arsac Hairabe- 
tia'n y Meriyan Berberian su negocio do 
eaféi bar, sitó calle CANNING 1283, do 
osla Capital. — Dom. partes, reclamos 
ley nloficinas, 

$ 15.— e.21|4-N9 15.719-v.26¡4¡50 

Avisan González y Manos, bal. y ^ar- 
tilleros públicos, c|oficinas Avda. de Ma- 
yo 963, 2» p., 37-3827, que la venta rea- 
lizada con su intervención del negocio de 
café, bir, de propiedad de los señores Jo- 
sé Florencio Valentín Nasif y Rogelio 
Berta Gasali a los señores Tolios Kleon, 
Meriyan Mperperian j Arsac Hairabetian, 
sito en la calle CANNING 1283, de esta 
Capital, ha quedado sin efecto. — Pu- 
blicación anterior 2|1|50 a 7|1|50. r- Do- 
micilio partes, reclamos ley n|oficina8. 

* 15.— e.21|4-No 15.718-v.26¡4|50 



Al comercio: Con intervención de 
Rodríguez Amoedo & Compañía, marti- 
lieros públicos y corredores matricu- 
lados, con oficinas en esta Capital, fa- 
lle Rojag 1285, se vende el negocio 
del ramo de panadería mecánica y lú- 
brica de masas, establecido esta Capi- 
tal calle DIRECTORIO números 2211/ 
15. Redamaciones en término de ley 
oficinas intermediarios; " Vendedores: 
Lorenzo Almaraz, José Manuel Bouzo 



Severino R. Iglesias, .balanceador y 
martiliero público, avisa que la razón 
social "Alvarez y Fernández", vende 
libre de gravamen el negocio de garage 
de alquiler, sito en la calle PEDRO 
ECHAGUB No 1744, Capital. Intervie- 
ne por una parte el martiliero público 
Francisco Vázquez. Reclamos de ley y 
domicilios constituidos por las partes 
en mis oficinas, calle Tucumán número 
1638, piso 4», depto. "N", T. E. 35- 
o c o 2 

j 15. e.25|4-Ní l-6.e-13-Y.2*l*}€0 

jj>50 — Año del Libertador 
General San Martín 

Amado A. Bertolino, martiliero pú- 
blico, ofic. Santa Fe 4573, T. E. 72- 
5331, avisa que Teresa Sariguibel ven- 
de a José Anselmo González Ledo, ho- 
tel pensión sito ESTADOS UNIDOS 986, 
2do. piso., dom. partes. Reclamos ley 

mi oficina. 1 „i,r..„ 

$ 10 ._ e.25|4-N» 1B.985-V.29¡4160 

Se hace saber por cinco dlás, al comer- 
cio, eri general, que el señor Eduardo 
Fernandez ha vendido su fábrica do mue- 
bles, que tenia instalada en la calle ES- 
CALADA 1249, al señor Manuel Enrique 
Santiago, haciéndose cargo el vendedor 
del activo y pasivo.' Reclamos por el tér- 
mino de ley, fijando su domicilio Esca- 
lada 1249, Capital Federal. Buenos Aires, 
abril de 1950, "Año del Libertador Gene- 
ral San Martín". ' , - 1 

$ 15— e.24|4-N» 15.861-v.28|4|60 

María Gugliotta de Comesaña transfie- 
re negocio garage, EL CANO 3656, a 
Carlos Alzamora. Domicilio de las partes 
y oposiciones, El Cano 3656. Int. estudio 
Dr. Sarando, Lavalle 1546. 

$ 10— e.24|4.-N* 15.904.-v.28|4|50 

Año del Libertador General San Martín 
Al comercio: Aviso que por intermedio 
de los señores Naranjo y Trujillo Herma- 
nos, corredores y martilieros públicos ma- 
trictilados, con oficinas eu esta Capital, 
callo Bivadavia 2362, denominadas "La 
Intermediaria", vendo la parte qué me 
corresponde éa el "negocio de panadería 
mecánica y repartos, sito en e3ta Capital, 
calle ESCOBAR N« 2399, a los señores 
Dionisio Roca, Juan Croharo y José Ma- 
rengo, quienes Be hacen cargo' del activo 
y pasivo del mismo. Reclamaciones de 
ley a los intermediarios donde constitu- 
yen domicilio las partes. Vendedor: An- 
drés Cova. Buenos Aires, abril de 1950. 
*$ 20.— e.24¡4.-N» í5.,S93.-v.2S]4J50 

Avisan: Oficinas Cayo y Cía., balan- 
ceadores, Salta 489, 37-1908 y S233, que 
José Puppi, vendió a Gualtieri Telch y 
Boque Moar, negocio restau'rant-bar ca- 



"O" v 

v _ — — 

Se hace saber por cinco días que el 
señor Rafael Carmona, domiciliado en 
la calle. Jorge Newbery 2626, vende a 
doña María Angélica Sánchez de No- 
velll, domiciliada en la calle José E. 
üriburu 1451, el negocio de modas y 
fantasías ubicado en la calle GUIDO 
1538. Reclamos de ley, escribano Al- 
berto L. Pippo, Diag. Roque Sáenz 
Peña 628, 2» piso. — Buenos Alrei 
Abril 21, Año del Libertador General 
San Martín 1950. \ 

$ 15. — e.25|4-N9 15.944-v.29|4¡50 

Juan Sambataro, balanceador y marti- 
liero público, con oficina en la callo Co- 
lodrijio 2930, de esta' Capital, comur.iea 
que ha vendido el señor Vicente Di Bilio, 
su parte en la carpintería, sita en esta 
Capital, calle GUANACACHE 3049, al 
f-eñor Fraucisjo Mosca. Bcclirao por el 
término, de ley en mi oficina, domicilio 
de las partes. 

$ 15— e.24|4.-N» 15.940.-v.28¡4¡50 

Avisa: Miguel M. Navarro, Santa Fe 
N» 4578, T. E. 71-3945; Miguel TJagfel, 
vendo a Joeé Simonotto, flambrería 
GÜEMES N» 4892,' domicilio de- las par- 
tes. Reclamaciones de ley,' mis oficinas. 
% 10. — e.22|4-N»16.796-v.27|4|60 

Tuduri, Rodríguez & Marcos, balan- 
ceadores y martilieros públicos, oficinas 
Cevallos 463; (37) 6405 y (3.8) 6566 avi- 
san: José Barrelro Casal vende a Jesús 
García," su negocio de despensa de co- 
mestibles y bebidas envasadas, sita en 
la ©alie JOAQUÍN V. GONZÁLEZ 1205 
esq. Dr. LUIS BELAÚSTEGUI 3699, don- 
de las partes constituyen' domicilio. Ré- 
datelos ley en nuestras oficinas. 

í 15.— e.22|4-N« 15.792-v.27|4|50 



libre de toda deuda y gravamen »1 ' 
señor Juan Guillermo Verge su nego- 
cio . de bazar, librería y artículos de 
limpieza sito en la calle HABANA 
4025, donde constituyen domicilio las 
partes. Reclamos do ley en mí oficina. 
$ 15. — e.25|4-N» l<S.027-v.29|4|50 

Enrique Testinl, corredor y martilie- 
ro público matriculado, con oficinas en 
la calle Uruguay .546, piso 3o, depar- 
tamento G?, comunica que por bu m- • 
termedio el señor Francisco Argentino 
Di Guiara vende a la Sociedad Anóni- 
ma Alejandro C. Ferrari, Industrial y 
Comercial, con domicilio '■ en la calle 
Darwin 1550, las instalaciones, mue- 
bles y útiles, maquinarias, vagones tan- 
ques, cubas, rodados, caballos, las mar- 
cas "Charrúa" y "Vallecito" que cons- 
tituye el giro del negocio de bodega. 
"Charrúa" y su planta de fracciona- 
miento de vinos, sito en esta Capital, 
calle HONDURAS 5473/79. Reclamacio- 
nes de ley en mis oficinas, domicilio - 
constituido por las partes. 1 — Año del 
Libertador General San Martín. 

, $ 25.— e.25|4-N» 15.9 ( 49-v.29|4|50 

Al comercio: Manuel Antonio Sobradlo, ; 
comunica que vendo su negocio de pe- 
luquería, sito en esta capital calle HUM- 
BERTO PRIMO N» 954, al señor Roberto 
Cabanas Sagulcr. Reclamos de ley y do- 
micilio partes, Humberto Primo N* 964. ' 
$ 10.— e.24|4-N»15.871-v.28|4¡60 



Avisan Mayor, Gon7iüe/.- & Cía., balan- 
ceadores, oficinas Sarmiento N» 1495, 
T. E. 37-3225, que el señor Sino Eugenio 
Ferma vendé a los señores Adonis Nacre, . 
Manuel 1 Fernández y José Dubas el ne- 
gocio de almacén do éómestiblcs y bar, 
sito en esta Canital, calle HUMBERTO 
1» números 1795 al 1739 y AVENIDA 
ENTKE RÍOS números 1094 al 1096, 
donde se domicilian ambas partes. Recia- , 
mos de ley a! nnestras oficinas. Abril 29 
del Año del Libertador General San Mar- 
tín, 1950. 

$ 20.— e.24¡4.-N« 15.942.-v.28|4|50 



■'La escribanía Aguerrondo, hace sabfir 
que el señor Alfonso Alfageme,, con do- 
micilio en la calle Serrano 2395, ha 
vendido bu negocio de discos, vlctrolas, 
radios, etc., ubicado en la 'calle GÜE- 
MES 4400 a, don Manuel Fernández 
Diz, domiciliado en la calle' Oro 2711. 
Reclamos de ley escribanía Aguerrondo, 
Diagonal Norte 730, escritorio 11. 

$ 15.—' e.22|4-N? 15.839-v.27|4l&0 

Se hace saber por cinco días qué Cha- 
ja Furcajg de Karpf vende su negocio de 
artículos de bebés, sito en la calle GAO- 
NA 1481, a Mirla Furmanska de Furcajg. 
— Domicilio de partes y reclamaciones do 
ley en el 'mismo lugar. 

$ 15. — e.21|4-N9 15.735-v.26|4|50 

1950, 
Año del Libertador General San Martín 
■ Al comercio: Cacheiro, Cerutti e Hijos, 
balanceadores y martilieros públicos, ofi- 
cinas Hipólito Yrigoycn 1907, 48-4785; 
avisan: que bajo su intervención los 
Síes. Enrique Jalil y José Alberti venden 
libre de deuda o gravamen al Sr. Eusi: 
ndo Ariano su negocio de almacén y des- 
pecho de bebidas alcohólicas, sito en la 
calle VALENTÍN GÓMEZ N» 3199, Capi- 
tal, domicilio do las partes contratantes, 
reclamaciones, de ley en nuestras oficinas. 
" $ 15.— c.21|4-N? 15.747-v.26]4[50 

Avisa Ramón Lagüola, martiliero pú- 
blico, ofic. Alsina 1467, que Ramiro Con : 
to, José Contó y Miguel Sivitiuk venden 
a Manuel Menéndezr Guillermo Alvarez 
y Florentino Iglesias, su restaurante y 
bar, sito MARTIN GARCÍA 602, sus do- 
micilios, reclamos ley mis oficinas. 

$ !0.— e.21|4-N9 15.763-v.26¡4¡50 



Carlos Cattáneo, martiliero público, 
Avda. de Mayo 953 piso 8, D. T. E. 
37-4623 avisa: Américo Pares vende a. 
Francisco Martínez su despacho do co- 
mestibles y venta de bebidas y cervezas 
envasados Sito HUMBERTO 1» 1676, do- 
micilio de las partesu- Rociamos ley mis 
oficinas. 

$ .10 e.2214,"^ 15.780-v.27|4[50. 

Año del Libertador General San Martín 

Díaz, Curto y Campos, mart. públ. ofi- 
cinas Ramón L. Ealcón 2766, ,T. E. 63-' 
3417 avisan que bajo su Intervención, 
Agustín de San Víctor vende a Sebas- 
tián García Sánchez y a Juan Francisco- 
García su negocio de lechería y venta 
de helados, sito cap. HOMERO N» 593. 
Domíc. partes y reclamos dé ley nues- 
tras oficinas. 

$ 10— e.21H-N»16.714-v.26|4|60 



'I" 



Año del Libertador General San Martín 

Avisan P. Alvarez y Cía., balanceadores, 
martilieros, oficinas San Juan 1641, que 
José Graiño, vende a los señores José - 
Bocchino y Miguel RIchezzi, la parte 
mitad do su comercio de hotel, sito BER- 
NARDO DE IRIGOTEN 1644, domicilio 
ambas partes, reclamos de ley nloficinas. 
$ 15.— e.24|4-N«16.S63-v.28|4;50 

Tuduri, Rodríguez & Marcos, balan- 
ceadores y martilieros públicos, oficinas 
Cevallos 463; (37) 6405 y (38) 6566 avi- 
san: Andrés De Cabo y Gabino Fernán- 
dez venden a Andrés L°P ez y Santiago 
López, su negocio de café, bar y billares 
sito' en la callo INDEPENDENCIA 1501 
esq. Pte. LUIS SAENZ PEÑA 796, don- 
de las partes constituyen domicilio. Re- 
clamos ley en nuestras oficinas. 

$ 15. — e.22|4-N« 15.790-v.27|4(60 



'H' 



Año del Libertador General San Martín 

Adrián' Russo, martiliero público, ofi- 
cina E. Ríos 275. avisa: Eduardo Fras- 
carelll y Filadelfio Costabile venden 



Isi Bergthal, con domicilio en la ca- 
lle Libertad 1240 y Juan Silberstein, 
con domicilio en la calle Juncal 4571, 
Informan que han comprado libre de tp-, 
do gravamen al, señor Raúl Duprez, 'el 
negocio de venta y reparaciones de ar- 
tículos de electricidad, sito én la cail» 
JUNCAL 2124," Capital, domicilio del 
vendedor. Oposiciones en término de 
ley, domicilie del . vendedor, • Juncal 
2124, Capital Federal. 

$ 15. — e.22|4-N« 15.810-v.27{4|*e 
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S« hace saber por* cinco días que el 
6c. José Fernandez, vende a doña Juana 
Felisa Cid de Simoriotti, el negocio de 
mercería y lencería, denominada Casa 
"Ofelia", sita en esta capital, calle JU- 
RAMENTO 1546. Reclamos de ley ante 
ai escribano intervfnlente Vicente Palu- 
41, con domicilio calle Lavalle 1171, 
•♦ piso, de esta capital. 

t 15. — e.21|4-N»15.693-v.26l4|50 



"L" 

Berasategui y Lalfn, balanceadores, 
Sarmiento 1392, T. E. 37-3989, avi- 
van que Higinio Vázquez, vende parte 
que le corresponde negocio de despensa 
de comestibles y venta de vinos y cer- 
vezas envasadas, calle EMILIO - LA- 
MARCA 1096/93, a su condomino Mi- 
guel Domínguez . quien se hace cargo 
activo y pasivo. Reclamos da ley en el 
negocio, domicilio de las partes. 

í 16.— e.25¡4-N» 4 16.011 : V.29l4[50 



Avisan Castro López A Cía., de 1» 
Asociación de Balanceadores y Marti- 
lieros Públicos, Rivadavia N» 1194, 
T. E. 37-3233: Antonio Várela y Ro- 
berto Várela venden a Manuel Gonza- 
lo» y Nazareo González, t almacén ds 
comestibles y despacho de bebidas al- 
cohólicas. LOS PATOS N» 2602, esqui- 
na- MANUEL GARCÍA Nros. 301/07, 
domicilio de las partes. Reclamaciones 
de ley en . nuestras oficinas. 

S 10.— e.25|4-Nt 15.991-v.29¡4|60 

Sánchez, tortilla y Cía, balanceadores 
y martilieros público», ebn oficinas en 
Av. de Mayo 1161, piso 1», avisan: Ma- 
nuel Moran y Manuel YiíaTiño venden 
•' Valentín Rico y José llalla Rico, nego- 
cio café y bar, sito esta Capital, calle 
LAVALLE 893, domicilio partes.- Beela- 
mos ley nuestras oficinas. 

* 10.— e.24|4.-N* 15.908.-v.28!4J50 

José Murmis, procurador, Comentes 
2680, avisa: que Joaquín Pereyra' y Elsa 
Rita Torera venden y transfiettin a don: 
Isaac León Yagoda, las instalaciones y 
local de articules de modas,* instalado en 
1* ealle PEDRO LOZANO N» 3135, Ca- 
pital. Hedamos de ley en Corrientes" 2SS6. 
$ 10.— C.24H.-N* 15^28^.2514150 
■\ — -^— — 
Año del Libertador General 
8an Martin 1830 
Muifio & CarreBo, balanceadores y 
martilieros públicos, oficinas Venezuela 
N» 1676, T. E. 37-4936, avisan que 
Luis Pablo Suárez vende a Cesáreo Ru- 
bio, Celestino Rubio y José García, el 
negocio da calé, despacho de bebidos 
alcohólicas y billares, sito en la cai:e 
LAMADRID NV 901/06, esquina CAR- 
LOS F. MELÓ N» 91/93/95. domicilio 
de las partes. Reclamos de ley en nues- 
tras oficinas. 

$ 20. — e.22|4-N» 16.835-v.27|4|60 



4072, Capital Reclamos ley. en nuestras 
oficinas, domicilio partes. 

$ 15.— .e.24|4.-Nt 15J¡79.-*.26¡4|50 

, Israel Pérez, martiliero publico, avisa: 
Juan Alejandro Franzoni vende a Carlos 
Eduardo Camilli su comercio vont*. de 
pan y golosinas, MORENO 1856, domici- 
lio de partes. Reclamos Talcahaano 463. 



$ 10.— e.24|4.-N» 15.939.- v.28¡4J50 v 



Soarez, su negocio de almacén de comes- 
tibles y bar, sito en la calle 1S DE NO- 
VIEMBRE: 1600 osq. Pte. LUIS SAENZ 
PEÑA 1908, donde las partea constitu- 
yen domicilio. Reclamos ley en nuestras 
oficinas. . , j : .. .• 

* 15.— e.2z¡4-N*16.787-v.í7i4l50 



'E" 



El escribano Osear E. A. Pearson, Es- 
meralda 155, comunica que Catalina 

Schweitzer de Koch e Isabel Fillip de _ „ „.„ „„„„ , 

Schweitzer, domiciliadas Monroe N» 2493, 1 men aTseñor Vicente Ambrosio' 
venden a Federico Diñen, domiciliado 
Jorge Newbery N» 2967, el negocio deno- 
minado "Annamy", calle MONROB nú- 
mero 2495, de artículos de lencería, niños 
j bebés. Reclamaciones de ley. misma es- 
cribanía. ' 

$ 15.— e.22]4.-N» 15.807.-v.27|4¡5O 

Año del Libertador General San Martin 
Valiño y Campos, martilieros públicos, 
Avda. de Mayo 1370, esc. 320 capital, 
avisan por término 5 día* que: Francis- 
60 Bra5elro vende su negocio de bar si- 
to PEDRO DE MENDOZA 2299, capl- 
ta|¡, a Arsenlo Ramallal; domicilios de 
partes y reclamos ley 11.867 en nuestra 
oficina. 

' * "— *.22|4-N« 16.798-v.27|4¡50 



"N" 

Tudurl, Rodríguez «c Marcos, balan- 
ceadores y martilieros publicas, oficinas 
Cevallos 463; (37) «405 y {38) 6566 avi- 
san: Antonio Fornaclari, Antonio Gay y 
Estanislao Rauba venden a Enrique 
Pascual Zabala, su negocio de resta u- 
rant, bar y bIHares, calle NECOCHBA 
numero 802, donde las partes constitu- 
yen domicilio. Reclamos 1ey en nuestras 
oficinas. 

t 16.— e.2Z]4-N« 15.70 l-v.X7l4|60 



Alfonso Cadós, balanceador y martilie- 
ro, ofieinns Junín 677, T. E. 47-2213, 
avisa: que Julián Noval y Juan Merlauo 
venden a Belarmino Castro, Aquilino Ra- 
rag&ño y José María Vila, domiciliados 
Franklin 1841, dpto. 5, su negocio de 
"café, despacho de bebidas alcohólicas 
y lunch", calle LAVALLE 3095J3099 *.s- 
qnina ANCHOBENA; Ion le so domici- 
lian los vendedores. Reclamaciones térmi- 
no de ley en oís oficinas. 

t 15.— e.21J4.-N« 15.764.-v.26¡4¡50 

"M" 

Se hace saber por cinco días que la 
sociedad colectiva S. A. D. R. Y. A., de 
Lolzagaf y Compañía se disuelve, ha- 
ciéndose cargo del activo y pasivo la 
sociedad S. A. D. R. Y. A., Sociedad 
Argentina de Representaciones y Agen- 
cias, Sociedad de Responsabilidad Limi- 
tada, ambas con domicilio en la calle 
MÉJICO 2144. Reclamaciones de ley en 
la escribanía Fernández Sáenz, Aveni- 
da Roque Sáenz Pefia 680, donde cons- 
tituyen domicilio las partes. — Buenos 
Aires, de Abril de 1950, "Año del Li- 
bertador General San Martín". 

* 20. e,25|4-N» 15.999-v.29|4¡V 

Ano del Libertador General ¡San Martin 
Al comercio: Avisan Iglesias, Ceide y 
Cía., martilieros pábneos, con oficinas 
"La Unión Panaderil'/, en Cangallo 
2170, CapHal, qoe con nuestra interven- 
ción el señor Ángel Gómez vende al señor 
José Ruiz Bozas el negocio de confitería, 
fábrica de masas, venta de helados y em- 
paredados establecido en MüEGUIONDO 



"O" 

1950, 

Año del Libertador General San Martín 
Al comercio: Avisan Iglesias, Ceide y 
Oía., martilieros públicos, eon oficinas 
"La Unión Panaderil", en Cangallo 
2170, Capital; que eon nuestra interven- 
ción los señores José Bamón Alvarez y 
Pedro Gutiérrez Santome venden a los 
señores Antonio Rote y Luis Alejandro 
Dar vas, el negocio de panadería mecá- 
nica y repartos, sito NICASIO OROÑO 
1482|84, Capital. — Reclamos ley en nues- 
tras oficinas, domicilio partes. 
* 20-— e.2i|4-N» 15.895-v.28¡4j50 



Se avisa por cinco días que Felipe 
Bonaíine, domiciliado en Bruselas 1058, 
cede y transfiere a Jesús Pedro Caba- 
Her, domiciliado en Paysandú 1075 y a 
Arturo Domingo López, domiciliado en 
Rincón 910, su parte en la sociedad de 
hecho Central Norte Argentina, de la 
calle PAYSANDÚ 1075, cjue para' em- 
presa de transporte tenían constituida 
de cuyo activo y pasivo se hacen car- 
go los socios Jesús Pedro Caballer y 
Arturo Domingo Lopes en calidad de 
únicos titulares. Reclamo por el tér- 
mino de ley calle Paysandú -N? 1076. 
I 20.— e.25j4-N» 15.952-v.29¡4¡50 

Se hace saber por el término de cinco 
días, que la sociedad que giraba bajo 
el rubro de Luis Conti y Cia., con sede' 
en la caUe RODRÍGUEZ PESA núme- 
ro 675, ha quedado disuelta, haciéndose 
cargo del activo y pasivo, el socio Luis 
Conti. — Reclamaciones de ley, en el do- 
micilio indicado. — Buenos Aires, Abril 
15 del Año del Libertador General Saii 
Martín, 1950. . 

* 15.— e.24¡4-N« 15.896-v.28¡4|50 

Ramón M. Brea, martiliero público, 
oficina Ramón L. Falcón 4071, depto. 2, 
hace saber qne: Esteban Juan Solimano 
vende a Julio Gnese su negocio de car- 
nicería y anexos, ubicado en esta Capi- 
tal en la ealle PRESIDENTE JOSÉ 
EVARISTO URIBURU N? 1149, donde 
se domicilian las partes. Bcelamaeiones 
términos Ley K* 1L867, en mi oficina. 
$ 15.— e.21JÍ-N» 15.715- v¿6¡4¡50 



Adrián Russo, martiliero público, ofi- 
cina B. Ríos 275, avisa: Jacobo Rubins- 
k- vende libre de toda deuda y grava- 

su ne- 
gocio de bazar y artículos de limpieza 
sito en la calle ROJAS 914, donde cons- 
tituyen domicilio las partes. Reclamos 
de ley en mi oficina. 

S 16. — e.25|4-N» 16.028-v.29|4i60 

Rivas, Hnlton & Cía., . martilieros pú- 
blicos, oficinas Matheu • 24, T. E. 47, 
Cuyo 0970, avisan: José Néstor Loeda 
vende a Manuel E. y Enrique D.. Samar- 
tino su negocio de despacho de comesti- 
bles y bebidas alcohólicos envasadas, sito 
en la calle RIVADAVJA 5199, domicilio 
de las partes. Redamos término de ley 
en nuestras oficinas. 

$ 15.— e.22j4l-Nf 15.S40.-V.27J4130 

Demitroff y Levy Hnos.) por disolución 
de sociedad, transfiere a Américo Barca 
y Emilio Vicente Mingrone, el negocio 
de mercería, y leneería, sito en la calle 
RIVADAVIA N» 6727. Reclamas de ley, 
escribano A. May Zubirfa, Lavalle 655, 
donde las partes constituyen domicilio 
especial. Buenos Aires, abril 19 de 1950, 
Año del Libertador General San Martín. 
$ 15.— e.22J4.-N» 15.821 ,-v.27|i{50 

Joaquín O. Paño, escribano público, 
con oficinas en la Avenida de Mayo 634, 
esc. 41 hace saber de acuerdo con la ley 
11.867, el negocio de farmacia denoml : 
nado Farmacia Italiana del Once de la 
calle RIVADAVIA 2916 pasa a la nueva 
sociedad Farmacia Italiana dej -Once, So- 
ciedad de Responsabilidad Ltarftada. 
Propietarios actuales tJniberto Antone- 
111 y Julio Revello. Domicilio de las par- 
tes y reclamos en 1¿ escribanía. 

t 16.— e.22|4-Nt 15.804-v.27)4|50 

Avisa David Lazarovich, martiliero 
público, que Halle Átchabahlan domicilio 
Rloja 192» vende «in gravámenes a Pu- 
rificación Gómez de Ruiz domieitiada 
Tacuarí 1440 su negocio de medias sito 
RIÓJA 1922 reclamos *e 1ey mi oficina 
Rivadavia 5685, piso 1 todos los domici- 
lios en capital. 

( * 10.— e.í2|4-N'16.785-v.27|4l50 

Bamón M. Brea, martiliero públieo, 
oficinas Bamón L. Faleón 1071, depto. 2, 
hace saber que: Manuel Luis Ciai y Ju- 
lio Gnese venden a Esteban Joan Solí- 
mano sus dos terceras partes indivisas 
del negocio de elaboración y venta de 
helados, pizzería y anexos, establecido en 
esta Capital ea la calle RIVADAVIA 
N» 8824, donde se domicilian las partes. 
Reclamaciones en término Ley N* 11.867 
eñ mi oficina. - , 

'■'. , % 15.— e.21|4-N* 15.710-V.26J4J50 



Pefia 680, piso 1»,' donde constituyen' dó¿ 

miciHo Jas partes. ; • . i v -•. • ■<-, ,, .j ^ ,.,.. 

.-.i • ., $ 15.— 0.25J.4-N». 15.998 : vÍ9j4j50 

V v ■■ .■ ...,.• 1 — -.,,,.... ..•■, ,.>, ....... 

'• Avisan Julio - A. Molinari y Manuel 
Arian Bajan, que venden, a Julio » M. 
luso, todas las instalaciones y .adornos 
que componen el local de florería ubica- 
do en calle SÁNCHEZ DE BU8.TAMAN- 
TE1869. — Reclamaciones de ley, en es- 
tudio doctor Levinton,- Corrientes 525, 
piso 4», donde. las partes constituyen do- 
micilio a todos los efectos." 

• 15.— 'e.25]4-Nt 15.988- v.2»|4¡5Ó 



'S' 



'Q". 



Tuduri, Rodríguez & Marcos, balan- 
ceadores y martilieros públicos, oficinas 
Ccrallos 46S; <87) 6405 y (88) 6566 avi- 
san: Francisco Cadierno y Gregorio Mar- 
tínez venden a Manuel Suárez y Jesús 



• Se avisa: Que la sociedad en coman- 
dita "González Arbirtur y Fernández 
Rentería" o "González- Albistur y Fer- 
ráadez Rentería"', integrada por los se- 
ñores Héctor Urbano Fernandez, Luis 
Héctor Fernández Rentería y Conrado 
González Arbirtur o Albistur, transfiere 
por disolución el aetivó y pasivo del ne- 
gocio de compra-venta, consignaciones de 
automóviles, motocicletas y anexos, situa- 
do en la calle SANTA FE N» 2737, al 
socio Conrado González Albistur. — Do- 
micilio de las partes, el mismo del- ne- 
gocio. — Reclamos: Escribanía Marcelo 
E. Díaz Somero, .Reconquista 231, 3er. 
piso, esc. 35. 

♦ 20. — e.25¡4-N» 16.310-v.29¡4¡50 

- 1950, Año del Libertador 
General 8an Martín 
Amado A; Bertolino, martiliero públieo, 
efie SanU Fe 4573, T. E. 72-5331, avisa 
que Bealdo Bartolo Bertolino. vende a 
Elisa Menaldi de Morales, casa amuebla- 
da, SANTA FE 4573, 2do. piso, dom. 
partes, reclamos ley, mi oficina. 

I 10.— e.25J4-N« 15^86-v.29¡4|50 

Se hace saber que doña Juana Fernán- 
dez Tolaba, vende a doña Concepción Or- 
pínell, su parte indivisa que tiene 'y le 
corresponde ea el negocio de rotisería y 
fiambrería denominado Aldymart, sito en 
la calle SALTA 1041 de esta Ciudad. — 
Reclamaciones de ley, en . la escribanía 
Fernández SáenzJ" Avenida Roque Sáenz 



Avisa A. C. Y.' J. A., C. L.- Fussi. 
balanceador y martiliero público, con 
oficinas en la calle Estados Unido» 
4231, T. B. 60-8976, que con su inter- 
vención el señor Salvador Simonellt 
vende su negocio de carnicería sito en 
la calle SANTANDER N<? 2071 a ios 
señores Domingo Gatto y Antonip Sil- 
vestre Todos domiciliados allí., RecH- 
mo ley mi oficina. 

* 15. — e.25|4-N» 16.026-v,29l4!S» 

Miguel A. C. Soprano, de la Corporación 
dé Rematadores, oficinas calle ; Uruguay 
número 435, 3er. piso, Dto. "F", avisa 
que don Gerónimo Reus Ponce, domicilia- 
do en la ealle Santa Fe N» 1937, vende 
a Capítol, Sociedad de Responsabilidad 
Limitada (en formación), domiciliada 
Santa Fe N» 1937, su negocio -de bazar 
y menaje, sito ealle SANTA FE núme- 
ro 3937, domicilio de partes. — Heda- 
mos en mis oficina». 

» 15.— e55¡4-N» 15.973-v'.29j4¡50 

Avisan: Oficinas Cay» y Cía., balan-' 
eeador'es, Salta 489, 37-1908 y 8233, qué 
Raúl Tapia vendió á José Rodríguez y 
José Martínez, negocio restaurante, calle' 
CANTA CATALINA 1599. — Domicilió 
partes mismo negocio. — Reclamos 'tér-' 
minos ley nuestras oficinas. 

* 10.— e¿4f4-N* 15.918-v.28|4JS0 
/ ' ' 

Avisan: Mayor, González & Cía., fea- 
lanceadorea, oficinas .Sarmiento núme- 
ro 1485, T.E. 37-3225, que los señores 
Andrés Sáneliez, Lorenzo' Manuel Fer- 
nández y Adolfo EmiHo Iglesias veadeít 
a los señores Francisco BancieUa, ~Ar- 
senio BancieUa y Abdón Baucielia el ne- 
gocio de atmaeén de comestibles y bar,' 
denominado "El Modelo", sito en está 
Capital Federal, ealle SARMIENTO nú- 
mero 1501 y PARANÁ 306 al 316, dónde 
se domicilian ambas parte*.' Reclamos 1 
de ley a nuestras oficinas. Abril 20 del 
Año del Libertador General Pan Martín, 
1950. 

$ 20.— e.24j4-N» 15.941-v.2«J4jp0 

Eduardo L. Larco, hace saber al comercio 
en general que por su intermedio la fir- 
ma "Bowep, S. R. Ltda. - Cap. pesos 
30.000.— ", de la, calle SAN MASTÍN 
492, vende su fábrica a los Sres. Fermín 
Donzeüi, Ivo De Veechi y Orosáan Me- 
néndez. Sedarnos por el término de ley 
en mí escritorio Pan Martín 492, ése. 2, 
Ciudad. 

*. 15.— e.24f4-N»'15.921 : 'v.2'SJ4j50 

Armando Víctorio.Nastí y ÁUlio "¿"'¿Jí'aí 
domiciliados en Andrés Arguibel 2532, qiie 
eon Enrique Julio Gutiérrez y en sociedad 
de hecho "Enrique J. Gutiérrez jf Cía.", 
explotaban negocio de venta de neumáti- 
cos j taller de vulcanización, recauenu- 
taje y afines, sito en SANTA FE 4917J19, 
transfieren su parte en dicho negocio a 
José Maneíni, quien con "Enrique Julte 
Gutiérrez y en sociedad de hecho "Gu- 
tiérrez "y Maneíni", continuaran explo- 
tando ' dtehp negocio. — Domicilio ' com- 
prador y oposiciones, Francisco AeuSa 
de Figneroa 1561, Dtó. 6, int. estudie 
Dr. Sarando, Lavalle 1546. 
c $ 20.— e.24J4-N» 15.905-v.28J4]50 

Año del Libertador General San Martín 
Al comercio: Avisamos que por interme- 
dio de los señores Naranjo y TrujUlo Her- 
manos, • corredores y martilieros públicos 
matriculados, con oficinas en esta Capi- 
tal, calle Rivadavia 2362, denominadas 
"La Intermediaria", vendemos nuestro 
negocio de panadería mecánica y fábri- 
ca de masas, sito en esta Capital, calle 
SAEMJENTO 4160 al 4164, y su ane- 
xo puesto mereado Monté Sarmiento,' a 
los señores Belarmino González, Cándido; 
Ponga y. 'Pedro Suárez. — Reclamaciones 
de ley a los intermediarios donde consti- 
tuyen domicilio las partes. — Vendedores: 
José Montero,. Juan Antonio Lea y 'José 
Díaz. — Buenos Aires, Abril de 1950. 

$ 20.— e.24j4-N» 15.894-v.2SÍ4[50 

Tuduri, Rodríguez & Marcos, balan- 
ceadores y martilieros públicos, oficinas 
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Cevallos 463 (87) 6-105 y (38)'6666 avi- 
san: Rafael Antognon! vende a Julio C. 
González" y Eugenio A. González, su ne- 
gocio de despensa de comestibles y be- 
bidas envasadas, sita en la callo SAN 
JUAN 1702 esq. SOLIS, donde las par- 
tés constituyen domicilio. Reclamos de 
ley en nuestras oficinas. 

t 15.— é.22|4-X»15.784-v.27|4|50 



. Tuduri Rodríguez & Marcos, balan- 
ceadores y marinaros públicos, oficinas 
Cevallos 463 (37) 6405 y (38) 6566. avi- 
lan: Germán García Jares vende a Ar- 
turo Vilachá, su Woclo de despensa 
de comesíibles y bebidas envasadas, sita. 
en la calle SALCEDO 3902 esq. CASTRO, 
donde las partes constituyen domicilio. 
Reclamos ley en nuestras °»; lnaa ' 

$ 15 . c .22|4-N«15.786-v.27 4'BO 

Avisa: Miguel m: Navarro, Santa Fe 
N* 4578, T. E. 71-3945; Fab:o Pérez Asen- 
sio, vende a Antonio Martin Bustos, ho- 
tel, SANTA FE N' 3970, domicilio de 
las partes. Reclamaciones de ley, mis 
oficinas.^ ^^ e . 2í | 4 . K ti5.795-v.27l4|60 

César Pini Achával, escribano público, 
con domicilio en la Avda. Pte. Roque 
Sáenz Peña 628, hace saber que Manuel 
Ángel López y Cía., bajo la denomina- 
ción de organizaciones Slmpte* Conta- 
bles, con domicilio en Sgo. del Estero 21 7 
vende a "El Puerto". S. A. con domicilio 
en Aguilar 2821, ambos, de esta capital, 
la designación comercial, su clientela, 
como asi también las existencias de mer- 
caderías resultante del inventarlo balen- 
ce que se practicará al efecto, del negó- 
lo ubicado en esta capital calle SAN- 
TIAGO DEL ESTERO N» 217, que se 
dedica al ramo de venta de papelería y 
accesorios; denominado "Organizaciones 
Simple* Con'ables". Reclamos de ley en 
• m is °» 5 _ e2214 . N , 15 . 799 . v . 27 |4|50 

Año del Libertador General San Martin 
Muiño & Caríeño, balanceadores y mar- 
tilieros públicos, oficinas Venezuela 16/6. 
T E 37-4936. av?san que Francisco Váz- 
quez' vende a José Cumbre y Tose María 
Cambre, el negocio de café y despacho 
de habidas, alcohólicas, sito en la calle 
KUAREZ N* 202100, esquina MINISIKU 
BBJN N« 1211, domicilio de las partes. 
Hedamos de ley en nuestras oficinas. 
. ^ 15 _ e .22|4.-N» 15.832.-v.27|4[50 

Año del Libertador General' Sun Martin 
Muiño & Carreño, balanceadores y mar- 
tilieros públicos, oficinas Venezuela 1676, 
T E 37-4936, avisan que Rubín Perel- 
muter vende a Felipe Alvarez Riestra 
' el negocio do'despensa de comestibles y 
venta de bebidas alcohólicas envasadas, 
sitp en la calle SERRANO N« 539, do- 
* micilio de las partes. Reclamos do ley en 
nuestras oficinas. „ lAe . 

$ 15.- e.22|4,-N« 15.333.-v.27j4|50 

Cumplimentando las disposiciones de la 
Ley' : ll."867, se comunica qué don Santia- 
go Grau vende a don José Alvarez Saave- 
. dra su parte en' el negocio de hotel-alo- 
jamiento, sito en la calle SAN JUAN 
N» 2878, de esta Capital. Reclamos ante 
el escribano Adolfo Maggio, calle Pozos 

140, 1» B. 

- ,$ 10.— e.22|4.-N« 15.813.-v.27i4|50 



lito Yrigoyen 913, donde las pa-tes cons- 
tituyen' domicilio especial y se harán las 
reclamaciones de ley. 

. ■-, :..$ 25.— 6.21J4.-N» 15.757 .-v.2C|4|50 

Año del Libertador General San Martín 
' E. Bonoroo Ricco, balanceador-martilie- 
ro público, Alsina 736, Cap. Fed. Avisa 
al comercio que José Lauria vende a 
Guerrino Appolonia e Hijo su fábrica de 
artículos de bakelits, -ita m SAN BLAS 
3180, de esta ciudad. Recfamos de ley en 
nloficinas, domicilio de las partes. 

$ 15.— c.2l|4.-N» 15.75S.-v.26¡4|50 



iimi» 

Vicente Vega, martiliero público, con 
oficinas en la calle Triunvirato número 
3456|58, T. E. 51-0394. Avisa al comer- 
cio: José Mosre vende a Ezra Fallas, su 
negocio de sedería, sito en ésta capital, 
calle TRIUNVIRATO N» 3434, domicilio 
de éstos, reclamos de ley en mis ofi- 
cinas. 

$ 10.— e.24|4-N»15.881-v.28H|60 



■ Prudencio Machado, martiliero' público, 
con oficinas en la calle San' Juan 3928, 
T. E. 45-0143 y 6720, avisa, que Roque 
Restáind, vende su negocio de frutería 
y verdulería sito en la calle ZEL ARRA- 
YAN N» 860. — al señor Juan Francisco 
Anfossi. — Reclamos de ley. dom. am- 
bas martes, mis oficinas. , 

$ 10. J- e.2514-N» 16.014-v.29¡4|50 

Año del Libertador General San Mallín 
Larnmbe, Cnramilloni & Cía., martille- 
as públicos, Estados Unidos 1518, T. E. 
23-5461, avisan que: Rosa Fin de Toma- 
sini vende a' Avelino Juan Domínguez, 
despacho de pan y venta de helados, sito 



«i esta Capital, calle' E3TANISLAO S. 
ZKBALL09 N» 4917. Reclamos ley V do- 
micilio partes n¡oficina. ' ' 
$ 15.— c.24¡4.-N« 35.901.-v.2S¡4|50 



A fío del Libertador Gener.-ü San Martín 
Prudencio Macliado, martiliero público, 
con oficinas en la calle San Juan N» 3925, 
T. E. 45-0143 y 6720, avisa que José Fcr- ■ 
nández y Germán Maseda, venden el 
negocio de panadería mecánica, sito en, la 
calle ZUVIRIA N» 769 al 771, incluso 
reparto y anexo puesto N» 21 del merca- 
do sito en la calle Tejedor N» 454, a doña 
Dolores Fernández. Reclamos do. ley, do- 
micilio ambas partes, mis. oficinas. 

$ 15.— e.22|4.-N« 15.S51.-v.27,4|50 



TERRITORIOS NACIONALES 



"U" 

Se hace saber por cinco días que la 
sociedad de hecho Horovitz y Flis, con 
domicilio en JOSÉ E. URIBURU 505, pi- 
so 1«, transfiere su activo y pasivo a 
"Fintex, Sociedad de Responsabilidad Li- 
mitada", capital * 300.000, en formación, 
constituida por Sae Horovitz y David 
Flis, con el mismo domicilio, dedicándose 
ambas -a la fabricación de tejidos. Oposi- 
ciones de ley: Doctor J. Mitlelman, Hi- 
pólito Yrigoyen 1284, 4? piso, esc. 7, don- 
de las partes constituyen domicilio le- 

cal. 

$ 15.— 6.25^-N» 15.962-v.29|4|50 

Se hace saber que "Ernesto Tourni'lat 
y Cía. Talleres Ópticos", sociedad colecti- 
va domiciliada en URUGUAY 267 Capi- 
tal, formada por los socios Rosarlo C. 
D. L. de Tournillat y Alberto G. Ruiz, 
domiciliados en el mismo lugar, se di- 
suelve totalmente haciéndose cargo del 
activo y pasivo el señor Alberto G. Ruiz. 
Reclamaciones en el domicilio de las par- 
tes. 

% 15. — e.24]4-N» 15.864-v.28|4,50 



CHUBUT 

Norberto Ivanovich vendo a Manuel 
Paiva, negocio confitería, bar y tesUu- 
rant denominado "Diadema", su propie- 
dad, sito KILÓMETRO 27, COMODORO 
RIVADAVIA. Pasivo cargo vendedor. Re- 
clamaciones ante escribaao Gómez, Ave- 
nida "Rivadavia 364, domicilio especial 
contratantes. • 

. $ 10.— e.2l¡4.-N« 15.744.-.V.26U150 



CHACO 

Comunico que Juan Antonio Maclas 
venderá a Celso Otero su fábrica de soda 
ubicada en el PUEBLO QUITILIPI, TE- 
RRITORIO DEL CHACO, por ante mí 
Tedro M. Rueda, escribano público. Re- 
clamos al autorizante, con domicilio en 
Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco. 

$ 10.— e.22',4.-N» 15.814.-v.27|4|50 



mero 66 de Cipolletti, F.C.N.Q.R., 
(Rio Negro) comunica al comercio que 
Ricardo Acosta vende a los señores Al- 
fredo Bonotti e Isidro Lacalle, el nego- 
cio de gomerfa y vulcanización que bajo 
su solo nombre gira en esta plaza, calle 
FERNANDEZ ORO 274 DE CIPOLLET- 
TI, F.C.N.G.R. (Rio Negro). Donde 
las partes constituyen domicilio. Recla- 
maciones al escribano actuante. 

$ 15. — e.21|4-N»16.705-v.26|4160 



Año del Libertador General San Martín 
Muiño & Carreño, balanceadores y mar- 
tilieros públicos, oficinas Venezuela 1676, 
T. - E. 37-4936, avisan que Constantino 
Caldas y Agripino Pereyra venden a Iso- 
lino Rodríguez, Ramón Rodríguez y José 
Parcero, el negocio de Testaurant y. des- 
pacho de bebidas alcohólicas, sito en la 
calle - USPALLATA N' 502|12, esquina 
BOLÍVAR N» 1801, domicilio de las par- 
tes Reclamos de ley en nuestras oficinas. 
$ 15.— e.22|4.-N» 15 S29.-v.27|4¡50 



FORMOSA 

Lenger y Schaffer, domiciliados Bel- 
grano 775,'Formosa, venden a "Montoya 
y Mendoza" o Miguel Mootoya y Víctor 
Mendoza, domiciliados en Estanislao del 
Campo, el negocio de ramos generales 
'-'La Perla", ubicado en EST\NISLAO 
DEL CAMPO, TERRITORIO DE FOR- 
MOSA, y que es sucursal de la firma 
vendedora. Reclamos término de ley a 
escribano Egildo Tassone, Belgrano 714, 

Formosa. . „„,.,„„ 

$ 15.— e.21[4.-N' 15.729.- v.26j4|50 



SANTA CRUZ 



Año del Libertador General San Martín 
Se avisa al comercio y público en ge- 
neral que el señor José Manuel Alejan- 
dro Torres vende al señor Abrahan Caro, 
el negocio de café y bar, denominado 
"Bar Americano", sito en esta Capital, 
calle ROCA 862. — La entrega se veri- 
ficará el primero de mayo próximo. — 
Eeclamaciones Roca 862, domicilio de los 
interesados. — RIO GALLEGOS, 17 da 
Abril de 1950. 

$ 20.— e.24|4-N» 15.903-v.2S|4[50 



~ RIO NEGRO 

Antonio Manzano (h.) escribano públi- 
co, domiciliado en la calle Villegas nú- 



David Saldi7ia vende su negocio denoi 
minado fonda y despacho de .bebidas 
"Ca«a Blanca", sito en la calle UR3UI- 
ZA esquina MAGALLANES de PUERTO 
SAN JULIÁN (TERRITORIO SANTA 
CRUZ), al señor Miguel José Haro Re* 
clamaciones de ley, al vendedor y comí 
prador, domiciliados ambos en UTquiza 
898 de Puerto San Julián. (Territorio 
Nacional de Santa Cruz). 

$ 15.— e.22|4.-N» 15.809.-v.27Jt[5O 



, — NUEVAS 



1UE.VA3 

CONVOCATORIAS 



Año del Libertador General San Martín 
Al comercio: Cacheiro, Cecutti e Hi- 
jos, balanceadores y martilieros públicos, 
oficinas Hipólito Yrigoyen 1907, 48-4785, 
avisan: que bajo su intervención el señor 
José Re veade libre de deuda o gravamen 
al Sr. Carlos Scarcella su negocio de aes- 
peusa y venta de bebidas alcohólicas en- 
varadas, sito en la .'alie SARMIENTO 
N» 1655," Capital (puesto 208, mercado 
Modelo), domicilio de las partes contra- 
tantes. Reclamaciones de ley interpón- 
ganse en nuestras oficinas. 

$ 15. - V.21|4.-N* 15.746.-v.26|4¡50 



Año del Libertador General San Martín 
Se hace saber por el término do cinco 
días que la Sociedad. " Confort de Codia- 
ni, Méndez y Compañía", con domicilio 
en la callé Cerrito 133, renle a la So- 
ciedad "Esteban Hermanos y Compañía", 
con domicilio en la calle SANTA FE 
3167,' el negocio de la calle Cerrito 138, 
con las dos vidrieras del frente, el toldo, 
una estantería de madera amurada en el 
totano, el aparato telefónico y una habi- 
tación" al fondo, libre de inquilinos y ocu- 
pantes. Interviene el escribano Juan A. 
Pastrana, con oficinas en ¿a calle Hipó- 



"V" 

• Dená Jovanovich, domiciliado en VE- 
NEZUELA 901, transfiere su negocio de 
cafés, tés y yerbas "A los Capuchinos", 
instalado en el mismo domicilio, a la 
Sociedad de • Responsabilidad Limitada 
"A los" Capuchinos", Dena Jovanovich y 
Cíq. — Reclamos de ley, Venezuela 926. — 
Buenos Aires, AbriU19 de 1950. Año del 
libertador General San Martín. 

. $ 15.— e.24|4-N» l5.889-v.28|4|50 

Avisa: Miguel M. Navarro, Santa Fe 
N* 4578, T. E. 71-3945; Pablo Pérez 
Asensio, vende a Rogelio Constantino 
Montagna, hotel, VIDT.N* 1979, dom ci- 
lio de las partes. Reclamaciones de ,ey, 
mis oficinas. 

$ 10.— e.22|4-N» 15.789-V.27Í4J60 

Avisa Adolfo López, martiUero públi- 
co, que don Luis A. Mazzone transferirá 
su activo y pasivo de su negocio de fá- 
brica de calzado, ubicado en la calle 
VÁRELA N» 983, a la razón social "Ni- 
colini y Compañía, Sociedad de Respon- 
sabilidad Limitada — en formación—''. 
Reclamaciones mis oficinas, - Lavalle nú- 
mero 1246, 2» piso, esc. 8, donde las par- 
tes constituyen . domicilio. 

$ 15.— e.22|4.-N« 15.827.-v.27|4|50 

■ Emesia Teresa Gallo de Scannapieco, 
Callao N« 1370, vende, cede y transfiere 
a "Autobank, Sociedad de Responsabili- 
dad Limitada" (en formación), Viamon- 
te N' • 933|39, el negocio denominado 
"Autobank", sito en esta Capital, calle 
VIAMONTE Nros. 933J39. Reclamos tér- 
mino de ley, escribano Luis P. Varangot, 
Carlos Pellegrini N» 385; donde las par- 
tes constituyen domicilio. 

$ 15.— e.21|4.-N« 15.736.-v.26[4|50 



«« A >» 



Ayuda Mutua dé"' 
VLA DEFENSA FASONIERS, 
Soc. Coop. Ltda," 
Realizará -Asamblea General Extraordi- 
naria, el próximo viernes 28, a las 19,30 
horas, en el local de la calle Larrea 356, 
Capital, para considerar el siguiente: 
ORDEN DEL DÍA: 
1« Situación de la ayuda mutua ante 
la resolución de la Dirección de Coopera- 
tivas del Ministerio; de Industria y Co- 
mercio. 

' 2' Consideración del informe de teso- 
rería al 23-2-50. 

3» Designación de dos señores asocia- 
dos para firmar el acta en representación 
de la asamblea. — Juan Alvarez, pre- 
sidente. -• ' . , 

$ 1.20 e.26|4.-N' 16.059. : v.28|4[50 

Ayuda Mutua de 

"LA DEFENSA FASONIERS, 

Soc. Coop. Ltda." * 

Realizará Asamblea Ordinaria, el pró- 
ximo viernes 28, a las J.S.30 horas, en el 
local de Larrea 356, Capital, para con- 
siderar el siguiente: ■ 

ORDEN DEL DÍA: 

1» Consideración de la memoria, corres- 
pondiente al Ser. ejercicio cerrado el 31 
de. diciembre de 1949. 

2« Informe de tesorería. 

3» Elección de dos miembros titulares, 
por tres años en reemplazo de los con- 
sejeros señores Mauro Canalicchio y Ca- 
simiro Burba, que finalizan en su man- 
dato. Elección de tres miembros suplen- 
tes por un año. Elección da dos miembros 
titulares y un Rui 1 -- *- _ ">r ün año para 
el órgano de fiscalizaciór 



4» Designación de _dos señores asocia* 
dos para firmar el acta en representación 
de la asamblea. — Juan Alvarez, pre-. 

S,dent6 ; 4, .1.80 e.26¡4.-N». l6,061.-v.28|4[W 



' v CLEMENTE LOCOCO 

Sociedad Anónima Inmobiliaria y 
Comercial 

Convócase a Asamblea General Ordi-> 
naria par:i el día 19 de mayo da 1950, 
Año del Libertador General San Martín, • 
a las 17 horas, en el local social, Corrien- 
tes 860, para tratar el siguiente: 
ORDEN DEL DÍA: 

1» Considei ación y aprobación de la me«. 
moría, balance general, inventario, cueni 
ta de ganancias y pérdidas e 'nfoTme del 
síndico, correspondientes al 7« ejercicio. 

2' Dist'ribuición do •atilidades. 

3» Elección del presidente y tres direc-i 
teres suplentes por un año. 

4* Elección do síndico titular y suplen- 
te por un año. 

5* Designación de dos accionistas para.' 
que firmen el acta. — El Directorio. .. 

Se recuerda el art. 19 de los estatutos. 
$ 90.— e.2S|4.-N« 16.069.-v.l3|5|50 



D. I. C. S. A. 
• Distribuidora Industrial y Comercial 
Sociedad Anónima 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

CONVOCATORIA- 

■ Convócase a los señores accionistas a 

la Asamblea General Ordinaria a reali-i 

zarse el día 18 de mayo, a las 12,34» 



\ 
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*ftr^ *n, í&.sede, s.octo.l.-.sjjta, ep Monteyi:, 
deo ,43.1, para, tratar ,el siguiente:. ., . ,¡ 

j. ,*<.'. •:. OBDEN DEL I>IA: . • .-: 
■Hi! Consideración' .y,; aprobación,' de, la 
memoria; • inventario, balance • general, 
cuenta -de ganancias y • pérdidas e in-; 
forme del síndico, correspondiente al 
. íer. ejercicio cerrado al 31 de diciembre 
de 1949. . . V 

"2» Distribución de utilidades. 
'3» fijación de remuneración de los 
gerentes.. 

4» Designación de: presidente, vicepre- 
sidente y vocal -por el término de 3 años. 
5» Elección de .un síndico titular y un 
síndico suplente. ' 

6» Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. — El Directorio-. 

Buenos Aires, abril. 22 de 1350, Año 

del 1 Libertador General San Martín. 

• $ 150.— e.£6¡4.-N» 16:050.-v.l3|5¡50 



l»T>l , ' ' 

, INÉDITO 

Soc,. Anón. Inmobiliaria y Editorial 

- CStá' en" segunda convocatoria (art.' 22 
del estatura social y* art.' 351 del Cód- 
de Com.) a sus accionistas a la Asani- 
blea_ General Ordinaria que "sé celebra- 
ra on Montevideo. 640 el 16 de "mayo 
próximo a las 17 y 45, para tratar la si- 
guiente: . - ' " '" " 

OBDEN DEL.DI4: 
. 1». Consideración y aprobación dé! Ja 
memoria, inventario, balance general, 
cuadro demostrativo de pérdidas y- ga- 
nancias .e informe del , síndico, corres- 
pondientes al ejercicio cenado el 31 de' 
diciembre de 1949. 

2* Designación de síndico titular y sin- 
dico suplente por el término de un año 
en reemplazd dé tos que cesan en x su 
mandato. .-'' .' • 

3» Designación de dos accionistas para 
firmar el acta de la asamblea. 

Los accionistas deberán depositar en 
la administración de la sociedad antes. 



jdel djft 13 .-desmayo ,próximo ^ínclusliiTej. 
sus,, .accionéis . o certificado . de Banco^ qu,e 

funcione- -de .acuerdo con la Ley ,18.^6, 
que acredite que aquéllas- se hul)aa\dg- 

.positadas en- eb mismo . (ai*.-. 18' del es- 
tafroto). ....... 

■ Buenos, Aires, abril 22 del Afio del Li- 
bertador-General San Martín, 1950. — 

;E1 presidente. 
; $ 90.— e.26|4.-N» ifl.040.-v.$¡5¡50 



•u-i 



vt.t.-r-'i ¡bu;^, 



VEd-A '7" 

Sociedad Anónima Comercial e Industrial 
. ¡ De acuerdo al artículo 21 de los esta- 
tutos, "convócase a los Señores' aecíonis- ; 
tas a la Asamblea General Ordinaria, 
que se celebrará en el local de la calle 
Esmeralda 150, el día 22 de mayo de 
1950, Año del Libertador General . San 
■Martín, a las ""20 horas, a fin de consi- 
derar el siguiente: 

OBDEÍT DEL DIA-: I 

1» Lectura y consideración de la. memo- 
ria, balance, .inventario.. cuadro de, ga- 
nancias y pérdidas a. informe det síndico, 
correspondiente al. ejercicio vencido el 
31 de enero de. 1950. 

2» Remuneración al Directorio y sín- 
dico. ■ 

.3* Distribución de utilidades. . ' 

• 4« Fijación del número de -miembros 
que. compondrán el Directorio, y elección 
de los mismas, asi como el síndico titu- 
lar y suplente. 

5» Designación de dos accionista» para 
firmar el acta de la asamblea. 

Para participar en. la asamblea, de 
acuerdo al artículo 23 de los estatutos, 
los señores accionistas deberán depositar 
sus acciones en la caja de la sociedad o 
en su defecto un. certificado • bancario 



«peíales, el pago djej-ao o{o debeostp do lá 
receta 

! 5» Elección del cargo de Vicepresidente 
f or das afros, en reemplazo del «Séfiór* Je- 
tó Goraun, ' por terminación de 'mandato, 
quien interinamente'- desempeñaba este 
cargo por fallecimiento- del- -titular Don 
Anastasio T. Alvarez. — Elección :• de- 5 
.miembros vocales titulares por dos s&w, 
en reemplazo de los señores Jorge' Subb- 
tich, Adolfo Mozza." Lorenzo Guérrá','-Bo-' 
gelio Carrera y José Cascón. - Elección de 
6 vocales suplentes porl afio, en re-enrpla- 
10 de los señores Totilá Bodi-íguez, Victori- 
no M. Fernández, Eduardo Guerrero, Josa 
M. Alvarez, Guillermo Laspiur Aléxan- 
der y Emilio ¡jelciman, por terminación 
de mandato, tanto loa vocales titulares co- 
mo los vocales suplentes. — Elección de 
3 miembros, Comisión Fiscalizadora," en' 
reemplazo de los, señores^ Isaías Cañón, 
Carlos E. Rivoir y Dr. Juan Mun'uce. por 
terminación de ' mandato. — Elección de 
3 miembros, Comisión J Jurado, "'en' reem- 
plazo de los señores ' Miguel, Idoeta.doc-. 
tpr Luis A¿ Bianchi y .Begino. Blanco, 
por terminación', de mandato, por él" pe-[ 
ríodo de J. ano como asi también. Jos 
miembros de la Comisión Fiscalizadora. 
Art. 34. — ...si a la hora fijada en la 
convocatoria para la apertura .de la asam- 
blea, no se hallare presente y firmado 
el registro de asistencia el número esta- 
tuido, se' constituirá una hora' después, 
con los asociados presentes. — Jacinto 
Aráuz, Año del Libertador General San 
Martín, Abril 10 de 1950. 

$ 32.— e.25|4-N«. 15.997-v.26|4¡50 

ASOCIACIÓN ODONTOLÓGICA 

ARGENTINA 

Juníri 959 



«f ■:)<.:<. 



.¡v.^.v :r>.i .. r j- 



los agriados* oue „S £ '«Wj A- ^^s.^^nfeta,, dWeráñUeposi « ,™.V 



. »•». *«jí uucauu • nanearlo Estimado colega: 

liasta tres días antes del fijado para ob- i Bn nombre de^ la C. D. que me nonro 

teneE el b0lf>tn Aa nn¿-*A<4n «« TIWSTiIÍk TT ún lien Aa iaa fflaitlfii^Aa n.. A 



tener el boleto de entrada. 

Bueno* Aires, 21 de abril de 1950. -* 
El Directorio. 

$ ISO.— e ¡ 26¡4.-N* M.034.-v.l3|5j50 



ANTERIORES 



ASOCIACIÓN DE FOMENTO Y 

CULTOHA 

"FLOBES STJD" 

^xS? 1 ^ 01110 -*- COPULAR GENERAL 

JUAN MARTIN DB PUETRRBDON- 

Afio del Libertador General 'san Martín 

CONVOCATORIA DE ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA 
PRIMERA Y SEGUNDA CITACIÓN 
Atento a lo dispuesto en los artículos 
• JSf * y 41 de los esta 'utos sociales se 
wvrta a los señores asociados a la ABám. 
Díea General Ordinaria que se realiza- 
rá el domingo 30 de abril del cte. año, 
a tas 9 y 30 horas, en el local social, ca- 
Me-- Remedios 2770;. a objeto de tratar 
el siguiente: ' . i 

ORDEN DEL DÍA: ~ '" 
1» Memoria y balance general 
2* Designar dos asociados para firmar 

W &CCft> 

3» Cancelación del préstamou. 

4» Designar socio honorario al señor 
Juan Lercari. 

5* Renovación de la mitad de la comi- 
sión dnrectiva, periodo 1950(1952 

Nota: La Asamblea se llevará a efecto 
de aeuerdo con lo establecido en los ar- 
tículos 45,46, 47 y 52 de los estatutos. 

ae ruega puntual asistencia. Saludan 
a Vd. muy atte. — Vital del Valle, presi- 
dente. — Héctor J. BeggJani, secretario. 
* 33.— e.25|4-N» 15.979-v.27]4¡50 



ASOCIACIÓN MUTUAL 
, "LA FRATERNAL' * 
Año del Libertador General San Martín 

CONVOCATORIA A ASAMBLEA 
GENERAL OBDINARIA 
Señor asociado: Por resolución de lo 
OJX y cumpliendo coa las preseripcior.es 
legales y estatutarias, se. convoca a los 
asociados de esta asociación a Asamblea 
General Ordinaria para el 30 de abril 



4» Ratificación o rectificación de un 
contrato suscripto por la C.D. ad referén- 
dum de esta asamblea. * 

5» Otorganriento-de facultades a la C D 
para, prestar ayuda especial en tos casos 
debidamente justificados a los socios ca- 
rentes de medios ó imposibilitados i para 
trabajar en forma transitoria (cama y 
comida gratis en el hospedaje por un tiem- 
po dei«rminade en los casos de carencia 
absoluta de recursos por enfermedad u 
otros motivos de fuerza mayor, socias 
I madres con hijitos de corta que no pue- 
dan trabajar, etc.), 

6» Noml.ramiento de un secretario y 
dos fiscales para, integrar la mesa escru- 
tadora de lns elecciones qeu se realiza-' 
. rán para, llenar dos eargns vacantes de 
revisores de cuentas por terminación de 
mandato dfr los anteriores.'"" ; " '' "•' - 

7» Elecrión para nombrar dos reviso- 
res de enentaa. 

3» Designación de dos socios para que 
firmen el acta a levantar con motivo de 
esta asamblea. —Alberto G. Palacios, pre- 
sidente. — Domingo Di Marco Di Sabati- 
no, secretario. 

$ 42.— e.25|4-N» 16.023-v.22f4j50 



ASOCIACIÓN ESPAÑOLA 
DB PROTECCIÓN Y AYUDA MUTUA 
DE JACINTO ABAU2V - PAMPA • 

' MEMORIA Y BALANCE 
Correspondiente al XXX Ejercicio 
Consecuentemente con lo resuelto por 
esta O.D.. en sesión de la fecha 



u. —» — •». w *»W *W V* *•* . 1£WV U1Q UVUXV 

en presidir y en usa de las facultades que 
le confiere a la. misma el art. 12a de los 
estatutos sociales, me e,s grato invitarle 
a la_ Asamblea Extraordinaria, quej para 
considerar la situación planteada a los 
odontólogos por la presentación de los 
mecánicos para dentistas ante el Ministe- 
rio de Trabajo y Previsión, tendrá lugar 
en nuestra sede social el próximo lunes 
24 del corriente a las 21 y "30. Se conside- 
ra el siguiente, ' 

ORDEN DEL BIA: , ' 

_ 1* Acta de la asamblea Extraordina- 
ria, anterior. 

2» Informe de la presidencia de la A. O. 
A sobre le actuado. 

3' Análisis de tos alcances del petito- 
rio presentado. 

4» Medidas a tomar, en defensa de los 
principios del ejercicio profesional y de 
los intereses dé la profesión-. 

5» Designación de dos socios para fir- 
mar el acta. ' 

No. necesitamos insistir, sobre la impor- 
tancia de la cuestión planteada, que, a 
primera vista, pretende eí cambio total 
de las disposiciones legales bajo las cua- 
les ejercemos nuestra profesión, supeditan- 
do en adelante nuestros servicios a las 
decisiones dé nuestros' mecánicos. Sa- 
ludóle' con mi consideración más distin- 
guida. — Buenos Aires, Abril 19 de 1950. 
— Año del Libertador Generaí-San'Már- 
lín - — Pedro Saizar, presidente. — An- 
tonio- Calle Guevara,, secretario. ' 

$ 33?¿- e.24|4,N» 15.916-v.26|4)50 



acuerdo,ttonTlo prescripto es e¿> artículo „ 

Jfoideitos estatutos. ...h ;, . ( y-..., .:¿ 
l Buenos. Aires, S det.abriL: del ,Año del.. 
Libertador. General. San Martí», «1950. — 
Kl Directorio. ..>,,, • "..,,.,, ¡ ;1 

; •'" '!' - • • e.l2J4rN« 15.010-v > 2S|l¡50'> 

ALPA, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
FINANCIERA Y COMERCIAL 
. ; N CONVOCifOBIA • •' • '- 
. Convócase 'a los 'señores "accionistas á 
Asamblea General Ordinaria para el 6 
de Mayo .de 1950, a las 11.3Q t lloras, en 
Corrientes S57, para tratar, .el .siguiente, n 
OBDEN DEL DÍA: -., ; .,., 
1» Consideración de fa . documentación-, i 
que establece el art/ ■ 347, inciso .1» de!u 
Código de Comercio. ; ,, •« 

2» Elección de directores y' síndicos. 
3» Designación de' loa'aecionistas' para 
firmar el acta. — El- Directorio.-'.; ,rtl 
$ 1° 5 -— e.l4J4-N» 15.333;v,2j5|50. '' 

"ARGENTINA" , .' f -».¡ 

Nueva Cía. General de Navegación "S A. 
r- ' -. CONVOCATORIA «-r^ 1 ?.' - 

j En cuinplimientd del'- Art. 13* 'de los» 
estatutos sociales," 'convócase ''a los' "seño-'» 
*ei accionistas a Asambfea General Ordi- 
naria para el día 29 de abril de 1950, Afio 
dei Libertador General San. Martín, a las 
11 horas, en el local social, calle Florida 
N» 439, a objeto de tratar el siguien- 
te, -• - ■' ■•;-.., 

'OBDEN DEL DÍA; ^ 
1* Lectura y consideración de la me- 
moria, balance general, cuenta ,de ga- 
nancias y pérdidas, inventaríe e ¡pior- , 
me del sindico, correspondientes al, ejer-' 
cicio terminado el 31 de diciembre de" 

2» Elección do dos directores por Irés*' 
años y dé síndico titular y suplente' por* 
u/i año. >-j,"'. 

3» Designación de dos accionistas 1 para" 
firmar el acta de la asamblea. ■ — SDi- 1 
lectorio. • e.l2,4-Np' 15.037- v.28|4j50 

A. HILDING ÓHLSSON LTDA S Á. 
. CONVOCATORIA .^ ' , ' ¡, 
Convócase a los señores accionistas a, 
Asamblea General Ordinaria, para el día» 
27 de abril de 1950. a las. 10 horasi en ' 
nuestro local, calle Belgrano 936, -para 
tratar la siguiente . 

OBDEN DEL DÍA; .. ..,'■',.' ' '.- '" 
1» Consideración de la memoria y., bá-, 
lance e informe del síndico eorrespou- 
I diente al ejercicio que terminó , e l a . 3J . 
' de diciembre, de 1949. ; i' 

2* Determinación del número de 
miembros del Directorio, debiendo -fijar- 
se tres como mínimo. 

3» Elección de Directores titulares, 2 

directores suplentes, sindico y sindico* 

suplente para el ejereicio 1950. •'• •''> 

4» Fijar los bonororios- del Directorio 

y síndico. » 

5» Designación de dos accionistas -pa- 
ra que, en representación de los demás¡''- 
aprueben y firmen el áctá de está' asam-^ 
bleá. — - El Directorio." ••" ' --- 

C.1214-N» ' 15.053- v.2íl4|50~ 



""Í J \Í' 



ae 1950, a las 8 hor'as en " d 1^? de la f^ 1 F ™^ 

Sí!?/: tJ^I>^>*' * <*!?■* ' GarCia ' ^OB^EÑ DEL DÍA. 

1» Lectura y aprobación del acta aré- 



de 4 de Junio. Provincia da Buenos Aires, 
para consfderar Ta siguiente '{ 
OBDEN DEL DÍA: 
1» Lectura del acta de la asamblea an- 
terior, 

2» Belación de la presidencia. 
3t Batanee y memoria; correspondiente 
al 5» ejercicio (1949). 



ALFOMBRAS SPABTA ATLANTIDA 

Sociedad Anónima. 

Industrial y Comercial 

ASAMBLEA GENERAL OBDINABIA 

CONVOOTQBIA 

Se convoca a los señores accionistas a 

la Asamblea General que se celebrará 

ei día 30 de abril del Año del Libertador 

General San Martín, 1D50, a las 11 horas, 

en Suipacha 625, Capital, para, tratar 

el siguiente, 

. OBDEN DEL DÍA: . 

cnmnlimirátjT j~.i ctZi "* " v « u 7 en { 2 * Consideración y aprobación de ¡a 

cumplumento del capítulo 7mo., art. 29 memoria^ balance general, estado de per 
a L 41 lncl . usi y e » de nnestros estatutos so- 1 didas y gananoias, inventario' e informe 

del síndico, correspondientes al ejercicio 
terminado el 31 de .diciembre de 1949. 

2» Elección de cuatro directores titu- 
lares por 3 años y dos directores su- 
plentes por 1 año. 

3» Elección de síndico titular y síndi- 
co suplente, y fijación de ios honorarios 
por el ejercicio terminado el 31 de di- 
ciembre de 1949. 

4» Remuneración de los directores -que 
fian desempeñado cargos ejecutivos j 
Uenicos y fijación de las correspondien- 
tes al ejercicio 1950. 

5» Consideración y aprobación de lo» 
contratos que se celebren de : acuerdo con 
el artículo ZZS- 1 del Código de Corñereio. 
6» Designación dé dos accionistas pa- 
ra firmar el acta de la asamblea. 
Para tener .acceso a la asamblea, ios. 



«ales, se mvita a Ud. a la Asamblea Ge- 
neral Ordinaria quo se realizará en nues- 
tro local social, el día 30 de abril de 
19o0, a las 9 y 30 horas, para considerar 
los asuntos que se detallan a continuación. 
— Esperando contar con su grata presen- 
cia, saludárnosle muy atentamente. — 
Miguel Fernández,, presidente: — José 



AMECO . -.; 
Sociedad Anónimu, Comercial 
■¡ ■ - .... :j Financiera . •:> ¡..•.•• l r' -¡ 
Año- <lel Ubertador General San Martin < 
Buenos Aires, Abril 4 de 1950.' ^ 
CONVOCATORIA ' ■ - ! :A 

Ameco S. A., Comercial y Financiera, 
d« acuerdo con el art. io de los estatutos .« 
sociales, convoca a los señores accionis- 
tas a la Sexta Asamblea General Orduia- * 
ría. quo tendrá. lugar el da 29 de Abril' 
de 1950, a las 11 horas, err eí loral de la"' 
calle,' Charcas 16T1, Capital, para tratar ' 
la. sÍBulente. ' 

ORDEX DEL DU: • 

1* Consideración de la rtemorla. ba- 
lance g-eneral. Inventarlo, crenla de"" ¿a- - 
nanefas y pérdfdas e informa del sindico, 
correspondientes al sexto ejercicio finan- : 
clero, terminado el 81 de diciembre de 
1949. 

2» Elección de sindico titular y síndico 
suplente.. , ' 

3* Designación de dos señores accio- 
nistas para aceptar y firmar el' actn de -' 
!a asamblea. — ET Presidente. ' '" % 

ej2'4-N'« l4.987-v.2S¡4,50. ' 



terior, perteneciente a la asnmblea de 
1949. 

2» Consideración de la memoria y ba- 
lance, correspondiente al ejercicio feneci- 
do el 31 de diciembre de 1919. 

3? Autorizar la creación de la éaota 
solicitud asistencia médica. 



A. M. DELFINO & CÍA. B. A. •■• - % , 
Marítima y Comercial 
CONVOCATOBiA . - 
En cumplimiento del Art. 11.» de los esta-i 
luios sociales, convócase a los señores ac- 
cionistas a Asamblea General Ordinaria 
para el día 29 de abril de 19J0, Afio lei, 
Libertador General San Martín, a las 
10^0 Horas,, en el local . social, caljf Flo- 
Hda N9 439, a objeto de tratar el si- - 
guíente, ~ " ' " r '' 

OBDEN DEL DÍA: "" " . - : ' 
i» Lectura y consideración de la memo- 
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ria, balance -general; cuenta de ganancias 
y vpérdida'g,* inventado, e informe del sin- 
dico, correspondientes- al -ejercicio termi- 
nado el 31. do. diciembre do 1949. 

2» Elección de dos 'directores por tres 
anos 3 de síndico titular y suplente. 

3* Designación do . dos accionistas pa- 
ra firmar el acta de la asamblea. — El 
Directorio. o.l2f4-N» 15.036-v.28[4|50 

ARROCERA PLATENSE ' 
Soc. Anón, de Productos Alimenticios 
Año del Libertador General San Martin 
CONVOCATORIA ; 

Se convoca a los señores Accionistas a 
Asamblea General Ordinaria el 29 do abril 
do 1950, Año del Libertador General San 
Martín, a las 11 horas, en Isabel la Ca- 
tólica números 1272|80, para tratar el si- 
guiente: . * 

. ORDEN DEL DÍA: 
1? Considerar los documentos prescrip- 
tospor el artículo 347 inc. 1? del Código 
«le Comercio. 

2? Determinación del número de direc- 
tores. ' i 

3* Elección de síndicos. " » 

4» Designar dos accionistas para' fir- 
mar el acta. — Buenos Aires, 4 de Abril 
de 3960. — El Directorio. 

e.ll¡4-N9 14.796-v.27|4j50 



ALFATEX 

Sociedad Anónima Textil, ^ . 

', Comercial e Industrial H ? 

Callao 345 - Buenos Aires 
» . * CONVOCATORIA 

De acuerdo con las disposiciones do 
Ioí artículos 5», 8». 99 y' 10» de los es- 
tatutos, convócase a los señores accio- 
nistas a la Asamblea Gpneral Ordinaria 
que se celebrará el día 15 de Mayo del 
Año del Libertador General. San Martín, 
1900, a las 18,30 horas, en el local de la 
calle Montevideo N° 580, primer piso, pa- 
t» tratar el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA: 

1» Consideración" dé la memoria, batan- 
ee general, cuenta" de ganancias y pérdi- 
das, inventario e informo del síndico, co- 
rrespondientes al ejercicio terminado el 
31 do enero del Año .del Libertador Ge- 
neral San Martín, 1950. 

2» Distribución de utilidades y remu- 
neración al síndico. 

3» Elección de síndico y síndico su- 
plente. . ' 

49 Designación do dos accionistas para 
fumar el acta. — El Directorio. 

* 135.— e.22[4-N9 15.830-Y.10|5J50 

- ASOCICION ESPAÑOLA DE S. M. 

DE BELGKANO 
Ciudad de La Paz 1760 — Capital Federal 
Año del Libertador General San Martín 
Buenos Aires, Abril de 1950. : 
Distinguido consocio: 
Cumpliendo lo dispuesto en 'os artícu- 
los 35 y 37 del estatuto social, se *onvo- 
cá a los - señores asociados a Asamblea 
'Ordinaria, que tendrá, lugir el día vier- 
nes 28 del corriente a las 21 horas, en 
la sede social, Ciudad de La Paz 1760, 
para tTatar la siguiente 

. ORDEN DEL DÍA: . 



derecho a voto y pasada una hora, se 
constituirán con el número de socios 
presentef. 

$ 160.— e.l8|-í-N» 15.498-y>2,8¡4,j5p, 

;'AN 1) B S " S. A. 

Comercial, Industrial, Inmobiliaria, 

Financiera Siulnmcricana 

. CONVOCATORIA 

De acuerdo con el art. 17 . de los 
estatutos, convócase a los señores ac- 
cionistas a la Asamblea General Ordi- 
naria, que se celebrará en el local de 
la calle Corrientes 544, 3» piso, el día 
2b de abril de 1950, a las 16 horas, 
a Un de' considerar el siguiente 
ORDEN DEL DÍA: • . 

lp Consideración y, aprobación de do- 
cumentos art. .347 del Código de Co- 
mercio. v 

• 2? Consideración y aprobación de la 
adquisición de acciones de otra so- 
ciedad. 

39 Elección de directores, así como 
del síndico titular y suplente. 

49 Designación de dos accionistas 
para firmar el acta. 

Para participar en la asamblea los 
señores accionistas deberán depositar 
sus acciones o certiílcado bancario en 
las oficinas de la sociedad, basta tres 
días antes de la misma. — Buenos Al- 
res, abril 3 del Año del Libertador 
General San Martín, 1960/ — El Di- 
rectorio. e.lO/4-N9 14.640-V.26/4/50 



1» Consideración de-la memoria, inven- 
tario, balance general y cuenta de gastos 
y recursos, correspondientes al ejercicio 
de 1949. 

2» Designación de 3 asociados para for- 
mar la junta escrutadora. 

3», Elección de 7 miembros, titulares de 
la .C. D. por terminación del mandato 
de 6 de ellos, que son los señores Daniel 
Rubio, Dr. Pedro Casazza, José Granero, 
Marcelino Redondo, Juan Eco. Vázquez 
y Dr. Julio L. Somoza, más 1 para com- 
pletar el número do 12 miembros que en 
lo sucesivo y de acuerdo al nuevo estatu- 
ólo en vigor, estará formada la C. D. 
Deberán asimismo elegirse 6 vocales su- 
plentes. 

4» Designación de 3 asociados para for- 
mar el órgano de fiscalización. 

5» Elocción de 5 miembros titulares y 
i. 6 suplentes para constituir el jurado. 

6» Autorizar a la Comisión Directiva 
! para organizar y proporcionar asistencia 
¡' médico-farmacéutica, a los asociados ra- 
dieados en la localidad de Florida, ad re- 
feréndum de lo que resuelvan las autori- 
dades competentes, atento a lo dispuesto 
en el art. 1» del estatuto social. 

7* Designación do 2 -asociados para fir- 
• mar ej acta de la asamblea. - • 

Por considerarlo de importancia, le es- 
■ timaremos puntual asistencia. — Daniel 
Rubio, presidente.— Dr. Pedro Casazza, 
secretario. ' 

Árt. 38. — La' asamblea se constituirá 
en primera convocatoria, con la presencia 
«U la mitad más uno de los socios con 



ASOCIACIÓN INDUSTRIALES 
GBAFICOS DB LA ABGENTINA ' 

CONVOCATORIA 
De conformidad con lo establecido por 
el art. 8 de los estatutos sociales, y por 
resolución adoptada en su reunión del 
día 10 de abril do 1950, se convoca a 
los señores asociados a la Asamblea 
Anual Ordinaria, que tendrá lugar el 
día 28 do abril de 1950, a las 17 y 45 
horas, en su sede social, calle San Juan 
1340, para tratar el siguiente 
ORDEN DEL DÍA: 
1» Lectura y. aprobación del acta de 
la última asamblea anual ordinaria rea- 
lizada el 29 de abril de 1949. 

2» Consideración de la memoria, ba- 
lance general e inventario presentado 
por el consejo directivo al 31 de marzo 
del año actual, dando cuenta de las ac- 
tividades societarias y del movimiento 
económico do la entidad durante el ejer- 
cicio 1949-1950. 

39 Nombramiento do una comisión es- 
crutadora, compuesta de cinco miem- 
bros, quienes a su vez habrán de desig- 
nar su presidente. 

4» Elección do ocho consejeros titula- 
res por dos años, en reemplazo de los 
señores Christian F. Feit, Walter Latte, 
Pedro Perrotta Alfonso Parla,' Manuel 
Barra!, Celestino Garrat, Juan Carlos 
De Carli y Pablo Paoppi; de cuatro con- 
sejeros suplentes por dos años, en reem- 
plazo de los señores Antonio Savorg- 
nian, Antonio Sixto, Juan Fernández y 
Germán A. Eggeling y un" revisor de 
cuentas en reemplazo del señor Blas R. 
G. Collado ' en razón de que todos los 
nombrados terminan el mandato que les 
confirió la asamblea del 29 ' de abril de 
1948:" • . . .. - 

59 Escrutinio de la elección y procla- 
mación de los electos. 

C Designación de dos socios aetivoB 
presentes para refrendar el acta do la 
asamblea. — Presidente, Christian P. 
Peit. 

$ 195.— e.U|4-N» 15.341-v.38¡4|50 



General Ordinaria, que se llevará a cabo 
el día 2S del cte., a las 19 horas (í). en 
una do las salas de Remate del .Depar- 
tamento du, Ventas (Viamonte 880), 'para 
tratar tá v " sigMente 

ORDEN DEL DÍA: 
1» Consideración de la memoria y ba- 
lance general, correspondiente ul ejerci- 
cio 1949¡50 y cuentas de gastos y re- 
cursos. 

2» Designación -de arbitros y comisión 
electoral, de acuerdo con los artículos 
21 y 83, respectivamente, cte nuestros 
estatutos. 

Considerados los puntos precedentes se 
pasará a cuarto intermedio hasta el día 
2 de Mayo, a las 19 horas, continuará la 
asamblea en el mismo local, a fin de 
proceder _a la elección de la comisión 
directiva, que se llevará a cabo el día 29, 
continuándose el referido día 29 con la 
consideración de la siguiente 
ORDEN DEL DÍA: 
1» Juzgamiento de la elección que ao 
efectuará el día 29 del cte. mes. 

29 Designación de dos asociados para 
que, en nombre y representación dé la 
asamblea,' suscriban el acta respectiva. 
Rogamos a Ud. puntual asistencia, 
aprovechamos esta oportunidad para sa- 
ludarlo muy atte. — Armando Saldivar, 
vicepresidente 1'. — José Pugliese, se- 
cretario. 

. (i) Art. 7S» do los estatutos: "Para 
que haya quorum en las asambleas se 
requerirá la presencia de la cuarta parte 
de los socios. En el caso de no comple- 
tarse dicho número, pasada media hora 
después do la fijada en la convocatoria, 
se sesionará con el número de socios 
presentes". » 

... $ 170.— e.l7j4-N9 15.409-v.27|4¡50 



Nota: Art. 30: Los accionistas que 
quieran intervenir en las asambleas, de- 
berán depositar en la sociedad ¿or '!</ 
menos con tres días de anticipación a 
la fecha señalada para la reunión, sus 
acciones o c) certificado de un banco 
que acredite tenerlas depositada! a su 
nombre. — Buenos Aires, abril 4 do 
1950, Año del Libertadoi General San 
Martin 1930. — El Directorio. 

* e.!2|4-N» 1 5.050- v.28¡4j50 
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BODEGAS V VIÑEDOS OARHANT1NI 
S. A. Industrial y Comercial 

CONVOCATORIA 

A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA 

El Directorio, de conformidad con 
los estatutos sociales, convoca a loa 
señores accionistas a la Asamblea Ge- 
neral Ordinaria, que se efectuará el 29 
de abril del corriente año, a las 9.30 
ho'ras, en la sede social, calle Warnes 
2218, Buenos Aires 

OBJETO : 

19 Lectura y consideración de la me- 
moria, balance general, cuenta de ga- 
nancias y pérdidas y dictamen del Bin-i 
dico, correspondientes al vigésimo ter- 
cero ejercicio, cerrado el 31 de diciem- 
bre de 1949. , 

29 Retribución del sindico. 

39 Distribución de utilidades." 

49 Elección de sindico y sindico su- 
plente. 

59 Designación de dos señores accio- 
nistas para que conjuntamente con ©1 
presidente y secretario firmen el acta 
de la asamblea. — Buenos Aires, 3 de 
abril de 1950, Año del Libertador Ge- 
neral San Martin. — Carlos B. Gar- 
gantini, secretario. 

e.l0/4-N9 14.687-Y.26/4/50 



ARTISTAS ABGENTINOS 

ASOCIADOS 

Sociedad Anóaima Cinematográfica 

CONVOCATORIA 
Convócase a los señores accionistas a 
la Asamblea General Ordinaria para el 
día 9 de mayo de 1950, a las 15 horas, 
en Lavallo 1979, para tratar el siguiente, 
ORDEN DEL DÍA: 
1» Consideración de los estados que 
prescribe el art; 347 del Código do Co- 
mercio, • correspondientes al ejercicio ven- 
cido el 31 -de diciembre de 1949. 
2» Elección de tres directores. 
3» ,Elección de síndico y síndico su- 
plente. 

4» Designación do dos accionistas pa- 
ra aprobar y firmar el acta de la asam- 
blea. — El Directorio. 

$105.— e.l8J4-N» 15.425-v.5|5150 

ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DEL 

BANCO MUNICIPAL DE LA CIUDAD 

DE BUENOS AIRES 

Mutualista - Deportiva - Social 

Afio del Libertador General San Martín 

Buenos Aires, Abril 3 de 1.950. 

Estimado consocio: 

De acuerdo a las disposiciones estatu- 
tarias, invitamos a Ud., a la Asamblea 



BAIBIENE QUINTANA S. A. 
Industrial y Comercial 
CONVOCATORIA 
Convócase Asamblea General Ordinaria 
de accionistas para Abril 29, Año del 
Libertador General San Martín, 1950, a 
las 10 horas, en San José 1653, para 
tratar: 

ORDEN DEL DÍA: 
1» Considerar memoria, balance general, 
cueBta de ganancias y pérdidas e informo 
<jel síndico correspondientes al 59 ejer- 
cicio. 

29 Fijar remuneraciones a directores 
que ocupan cargos directivos o adminis- 
trativos en la.eociedad. 
,• 3» Elección do presidente y 1' vocal 
por terminación de mandato. 

-49 Elección de vicepresident"e_por I año 
y secretario por 2 años para completar 
término de mandatos do los renuncian- 
tes. - «= 

59 Elección de 1 vocal titular y 3 su- 
plentes por- 3 años para ampliar Direc- 
torio. 

6» Elección de sindico titular y síndico 
suplente por 1 año. 

79 Designación 2 accionistas para fir- 
mar acta. ' — El Directorio. 

e.ll|4-N9 14.927-v.27|4|50 

BRICAK SOCIEDAD ANÓNIMA 
INDUSTRIAL Y COMERCIAL ' 

Convócase a los accionistas a Asam- 
blea ordinaria para el día 29 de Abril 
1950, Año del Libertador General San 
Martin, a las 16 horas en 25 de Mayo 
651 para: 

1? Considerar los docum-entos que cita 
el articulo 347 inciso 1« del Código 00 
Comercio. 

2o Elegir directores y síndicos. 

8» Designar dos accionistas para fir- 
mar el acta. — El Directorio. 

. O.1014-N? 14.823-v.26¡4l50. 



. BOCCAZZI S. A. 

Industrial, Comercial, Inmobiliaria 
y Financiera * 
CONVOCATORIA ^ - 

Convócaso a los señores accionistas a 
Asamblea General Ordinaria, que se ce- 
lebrará el día 29 do abril cíe 1950, a las 
10 horas, en al sede social calle , Callao 
1171, para tratar la siguiente 
ORDEN DEL DÍA: 

1» Consideración y aprobación do la 
memoria, "balance - general, cuenta de 
pérdidas y ganancias, inventario e in- 
forme del síndico, practicado al 31 .de 
diciembre de v 1949. 

2» Retribución al Directorio y distri- 
bución de utilidades. _ . 

3« Elección do síndico titular y .atí- 
plente. / 

4» Designación' do dos accionistas 
presentes, para que suscriban y anrne- 
ben el acta 



BOLSA DE COMERCIO 
DE BUENOS AIRES 
"ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
CONVOCATORIA 
El consejo directivo dé la Bolsa de Co» 
mercio de Bueribs Aires, en cumplimiento 
de lo dispuesto en el articulo 11 del es- 
tatuto, convoca a los señores Socios de la 
institución n la Asamblea General Ordi- . 
naria, para el 27 de Abril de 1950, a las 
17 horas, en su recinto, Sarmiento 299, 
con el objeto de tratar el siguiente: 
ORDEN DEL DÍA: -• 
19 Tomar en consideración la memoria, 
inventario, balance general y cuenta de • 
ganancias y pérdidas, afectación del su- 
perávit e informe del síndico, correspon- 
dientes al ejercicio del afio 1945. 

2? Elección de ocho miembros titulares 
para reemplazar a los señores Felipe A. 
Lara, Arturo Besio Novaro, Pulvio A, ' 
GaTibaldi, Luis Piore, José L. Orlando, 
Ttancisco Prati, Rufino A. do Elizalde y 
Ángel J. Rébora,' que terminan su man- 
dato; de un miembro titular por el in- 
ciso 109 del nuevo estatuto en .vigencia y 
veinticuatro miembros suplentes, debien- 
do hacerse la elección de acuerdo con la 
clasificación establecida por el artículo 24 
del estatuto, en la forma siguiente: 
Titulares: ' , , 

Por el inciso 1? Un socio. 
Por el inciso 29*Un comisionista de bol- 
sa. ' .>' 

Por el inciso 3 o Un cerealista, consig- 
natario (existiendo ya un- productor y 
un acopiador). . . . -'. 

Por el inciso 4» Un importador o ma- 
yorista (de ramo distinto a los dos que 
continúan en - el consejo, de los cuales 
uno es importador de productos 'químicos 
y el otro de tejidos). 

Por el inciso 59 Un exportador (do ra- 
rúo distinto a los dos que continúan en 
el consejoj pertenecientes uno al ,Tamo 
de aceites y otro al de cereales). 

Por el inciso 69 Un productor o indus- 
trial (de ramo diferente a los dos que 
continúan en el consejo de los cuales per- 
tenece uno al de tejidos y el otro al de 
bolsas vacías). 

Por el inciso 109 Un corredor de cam- 
bios. 

- Por el inciso 11» Un rematador con casa 
establecida o corredor' de bienes raíces. 

Por el inciso 12' Un representante de 
compañías de' 6egnros o corredor de se- 
guros. ' 

Los veinticuatro suplentes deberán ser 
elegidos conforme a la clasificación y nú-" 
mero establecido para los titulares por 
el articulo 24 del estatuto. 

39 Elección de síndico titular y síndi- 
co suplente. 

• Se previene a los señores -socios • que 
según . el artículo 11 del estatuto los 
acuerdos que se adopten en el asamblea, 
'serán válidos 1 , cualquiera sea el número' 
de socios concurrentes. — Buenos Aires, 
Marzo 9 del "Año del Libertador Gene- 
Lütjohann, presidente. — Miguel C. Na' 
vn, secretarlo.' 
Notas: Para poder asistir a !a asamblea 



5« 



ASO DEL LIBERTADOR GENERAL SAX MARTIN 
BOLETÍN OFICIAL — Miércoles 25 de abril da 1959 



" lo» socios deben inscribirse prevismen 
t« en «1 registra abierto «1 efecto, en 
1» Institución, retirando la tarjeta de 
entrada cualquier día hábil anata iaa 17 
horas « los sábados de 10 a 12 y el día 
da la asamblea basta la hora fijada pa- 
ra su iniciación. 

A los efectos de la inscripción, los se- 
ñores -socios deberán presentar el carnet 
qu* los acredita como tales y el reci- 
bo al día en el que eerá impreso el sello 
de inscripto. 

De acuerdo con el articulo 30 del nue- 
vo reglamento, las listas de candidatos 
deberán registrarse en la Presidencia de 
la Bolsa con diez días de anticipación 
por lo menos a la fecha de Ja asamblea. 

Los miembros que cesan en sus manda- 
tos y que han pertenecido al Consejo Di- 
rectivo durante dos períodos consecutivos, 
no son reelegióles, ni aun .representando 
incisos diferentes, no podiendo por esa 
cauta ser reelectos los señores Felipe A. 
Lara, I>uis Flore y Ángel 3. fiebora. 

C-5J4-N» 14.5OS-F.20J4JSQ 



OBDEN DEL DÍA: 

1» Msdifieseson del estatuto social p¿J 
rs autorizar le emisión de- capital prií- 
£eriio y la ¿caneció* del monto de las 
series y mixtificaciones consiguientes a 
aquellas y designación de persona a o 
personas qu» teagan el trámite necesario 
y suscriban la escritora del caso. 

2* Designación de dos accionistas pa- 
ca que firmen el acta de la asamblea. 

Buenos Aires, abril 21 de 1959, Año del 
Libertador General San Martin. — Au- 
gusto FUess, presidente. 

t 105.— e.25|4-N» 15.995- v.l2¡5¡59 



BACIGALUPO OÍA. LTDA. 

8. A. de Barnices y Anexos 

CONVOCATORIA 

De conformidad a lo dispuesto en el 
art. 30 de los estatuios sociales, se *oa- 
voea a los señores accionistas a la Asam- 
blea General Ordinaria que tendrá lu- 
gar el Jía 27 de abril de 1950, a las 17 
horas, en la sede administrativa, 25 do 
Majo K* 460, fi» piso, -para tratar el 
siguiente: 

OBDEN DEL DÍA: 

1* Consideración sobre la memoria, ba- 
lance general y cuenta dé ganancias y 
perdidas, correspondientes al 44» ejercicio 
económico, terminado el 31 de diciembre 
de 1949. 

29 Elección de 8 'directores titulares y 
S suplentes, por terminación de mandatos. 

3» Elección de síndico titular y suplen- 
te, por terminación de mandatos. 

4» -Designación de dos 'accionistas para 
aprobar y firmar el acta de la asamblea. 
— Buenos Aires, Marzo 3L "Ato del li- 
bertador General San Martin", 19.50. 

«ota: Se recuerda a los señores Accio- 
nistas le previsto en «1 art, 26 de los es- 
tatutos,, sobre depósito anticipado de las 
acciones. «.4J4-N» l±3a¡-v£6ffipt) 



CERVECERÍA ARGENTINA QUILMES 

Sociedad Anónima en liquidación 

Brasil *r* 731 CE 67) — Buenos Aires 

CONVOCATORIA 

8e convoca a los señores accionistas a 
la Asamblea General Ordinaria que se 
realizará el día 28 de abril del "Año 
del Libertador General San Martín", 
1950, a las 11 horas, en la sede de nues- 
tra sociedad, calle Brasil 731, para tratar 
la siguiente- 

ORDEN DEL DÍA 

1» Consideraci6n del balance general, 
inventario, cuenta de ganancias y pér- 
didas, memoria e informe del sindico 
correspondientes al vigésimo cuarto ejer- 
cicio terminado el 31 de diciembre de 
1949. 

■2» Designación de dos accionistas para 
que aprueben y firmen el acta de la 
asamblea. — SI síndico. 

* 26— e34l4-N»15.87!-r.2Tjlj50 



OOMPASIA SWHT INTERNACIONAL 
flofiedad Anónima Comercial 
Asamblea General Ordinaria 

De Accionistas 
SEGUNDA CONVOCATORIA 
No . habiéndose podido celebrar la 
• Átamele General Ordinaria de accionis- 
tas convocada para el £0 de Abril de 
1950, por falta de quorum, él Directorio 
cita nuevamente a los accionistas a 
Asamblea General Ordinaria para el 11 
de Mayo de 1950 .a las 15 toras en la 
sede de la Sociedad, Avenida Corrientes 
numero 389, 5' piso, para tratar el si- 
guiente, 

OBDEN DEL DÍA: 
1? Consideración de la memoria, inren- 
tarioj balance general y ensata de ga- 
nancias y pérdidas, correspondientes al 
ejercicio terminado el 31 de diciembre 
'de 1949, el informe del sindico y la 
'distribución de utilidades. 
2* Elección de dos directores titulares 



CONGREGACIÓN EVANGÉLICA 

ALEMANA EN BUENOS AIRES 

De acuerdo coa lo dispuesto por ios 

estatutos, se uta a los señores socios pa- 

; ra la Asamblea General Ordinaria, que 

i tendrá, lugar «1 día jueves 2T de atea de 

— — — USO, AE© del Libertador General San 

Martín, a tas 1S toras, en el salón de 
la Congregación, calle Esmeralda 162, 
para tratar la siguiente, 
„ .uiro^u. o,, „„ uucciurcs enpismes CEDEN DEL DÍA: 



CRISTALERÍAS ALMET S. A. 

PRIMERA CONVOCATORIA 

Convócase a los señores accionistas 
titulares de acdones preferidas y ordi- 
narias a la Asamblea General Extraor- 
dinaria que se celebrará el día 13 de 
mayo, a las 9 toras, en la sede da ia 
Avenida Roque Siena Pena K* 720, 
piso 3?, para tratar lo siguiente, 
ORDEN DEL DÍA: 

1» Reducción t\o reintegración del 
capital social suscripto e integrado tañ- 
ía la feena. 

. 2o Autorización al Directorio para 
celebrar los contratos de que instruye 
«1 acta Ni 1*2. 

3* Designar dos wffJonlrtas para fir- 
mar d acta de la asamblea. 

Nota: 1» — El acta N» 102, esti 
a disposición de los señoril accionis- 
tas en ta secretaria de la sodedal. 
2» — Por la mfiirtintt ¿e los asna- 
tos a tratar, los tenedores de acetonas 
preferidas tfinflrtin derecho a un rolo 
por cada acción de den pesos m|n. 
3» — Para asistir a la asamblea,, los 
aorfonifrfa» deberán depositar ea la se- 
cretarla de la sociedad sus acciones 
o el recibo de ellas en un Banco, con 
la anterioridad establecida en el art. 
10 de los estatutos. 

JB-nenns Aires, abril 1T de 1950. — 
El Directorio. 

$ 1ÍS. — C.22J4-N» 1* 7Í7-v.19]5|S0 



2» Elección del síndico titular y sindico 
suplente. 

3» Designación de dos accionistas para 
aprobar y firmar el acta de la asamblea. 

Se previene a los señores accionistas 
que de acuerdo con lo que establece el 
artículo 20» de los estatutos, para obte- 
ner el boleto de entrada a la asamblea 
deberán depositar sus acciones o los cer- 
tificados baacarios que acrediten la pro- 
piedad de las mismas, hasta tres días 
antes de "la fecha fijada para la asam- 
blea, en la administración de la socie- 
dad, Sarmiento 643. — El Directorio. 
ASo del Libertador General San* Martín 
1950. Buenos Aires, abrü de 1950. 

$ 210.— a.l7¡4-N« 1S.351-V.4J5I50 

COMPACTA COMERCIAL E 

INDUSTRIAL 
SUDAMERICANA DE LUZ 
"8UDAMLUZ" 
De conformidad coa le- establecido en 
ios estatutos sociales, convócase « los se- 
ñores accionistas a la Asamblea General 
Ordinaria para el día 29 de abril de 1950. 
a las 16 horas, para tratar la «ógniente: 
OBDEN DEL DÍA: 
1* Consideración y «probación de 1* 
memoria, balance general, inventario, cues- 
ta de g a n an ci a s y pérdidas e informe del 
sindico correspondientes al ejercicio co- 
mercial cerrado el SI de diciembre de 
1949. 
2* Nombramiento del nuevo síndico. 
3» Designación de dos accionistas para 
la firma del acta. — Buenos Aires, Abril 
i ae 1950. — El Directoría. 

C.11J4-N» 14í33-v.27¡4J50 



por el término de dos afios. 

4» Elección del sindico titular y sin- 
dico sóplente por el término de un aña. 

5* Designación de dos aeóeiñstas par» 
que, conjuntamente coa el presidente en 
ejercicio aprueben y firmen el acta de 
la asamblea. 

Los señores accionistas deberán presen- 
tar sos acciones o un certificado de 
depósito hasta tres días antes de la 
asamblea, para obtener al boleto de ca- 
strada y que determinará el numero de 
votos que les corresponda. — Buenos 
.'Aires, 20 de Abril de 1950. — Año del 
Libertador General San f^ art,<n — El 
Directorio. 

$ 130.— e-25]t-N»L5.9aS-v.6j5]á0. 

' OOMPASIA ARGENTINA BE ""* 
NAVEGACIÓN (ÁNGEL GABDELLA 
, • LDA.) 

De conformidad con el artículo nftme- 
. to 23 de los estatutos sociales se convo- 
ca á los señores accionistas a la Asam- 
; Mea General Extraordinaria que tendrá 
plegar elidía 17 de mayo de 1950, a ias 
< 11,30 horas en el local social Sarmiento 
. 348, 3er. -piso, a fia de tratar la sigoien- 
*4 " 



1* Consideración y aprobación de la 
memoria y balance general e inventario 
eorrespondieníe al ejercicio 1949. 

2* Designación de dos miembros pa- 
ra aprobar y firmar el acta de la asam- 
blea. — La Comisión Directiva. 

$ 5«.— e.l8JS-N» 15.433-v.26¡4|50 

CONSTRUCCIONES RIO DE LA PLATA 

•Sociedad ^iifti<ni» 
CONVOCATORIA 

De conformidad con lo que determina 
de la sociedad de fecha diez de agosto 
I de mil novecientos cuarenta y njreve, en 
ra escritura de constitución provisoria 
la parte relativa a la elección definitiva 
de las autoridades de Ja misma, el Di- 
rectorio provisorio convoca a los señores 
Accionistas a Asamblea General Extraor- 
dinaria para el día 9 de mayo del "Año 
del Libertador General San Martin" 
1950, a las 11,30 horas en el local social, 
calle Sarmiento' N» 643, para tratar la 
siguiente 

OBDEN JJEL DÍA;.. 

Í9 Fijación ' del numero de miembros 
titulares y suplentes de que se compon- 
drá el Directorio y elección , de los mis- 
mos de acuerdo con el articulo 11* de 
los estatutos. 



OOMPASIA COMERCIAL E 

INDUSTRIAL SUDAMERICANA 

«'SUDAMLTJZ" 

ACLARACIÓN 

Por omisión en las publicaciones de la 

convocatoria N» 11SS9 que se efectaan 

dd 11 ai 2Tj4¡|59, no figura el domicilio 

donde «a efectuará la asamblea, oue es 

Paso 256. — El Directorio-. 

$24— C.21J4-N» lS.7^-v.2T¡^50 

COMPASTA INMOBILIARIA • 
DEL OESTE 

fie conformidad con lo ><rff^^f> f ;d f , en 
los estatutos de ésta sociedad se convoca 
a__ Jos señores aceicaistas para que depo- 
siten sus acciones y asistas e la Asam- 
blea General Ordinaria, que deberá cele- 
brarse el día 28 de Abril próximo, a las 
16,30 toras, en su local social de la Av. 
B. S. Pena 615, 8* piso, en la que será 
tratada la siguiente 

OBDEN DEL DÍA: 
_ t* Lectura y aprobación de la memo- 
ria, ' balance general, eceata de. ganan- 
cias y pérdidas, inventarío generaly el 
informe dd sin dice, correspondiente al 
ejercicio terminado «1 31 4e diciembre 
de 1949, y distribución ds ««Edades. 

2» Elección de «a director titular por 
el término de tres afios; de dos directo- 
res suplentes por el término de sin año, 
y de un sindico titular y «n sindico 
suplente. 

3» Designación -de des accionistas pre- 
sentes en la asamblea para firmar tí 
acta de la misma. 

«-11J4-N» 14.79S-T.27J4J50 

OOMPARIA COLON, S. A. 
- comercial, Industria! y Financiera 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el 29 de Abril de 1950. a las 
19 y tO toras, en las oficinas de la so- 
ciedad, calle Cangallo 2222, Capital, pa- 
ra tratar el siguiente 

OBDEN DEL DÍA: 

1* Consideración de la memoria, ba- 
lance general, cuenta de ganancias y 
férdidas e informe del sindico', corres- 
pondientes al sexto ejercicio, finalizado 
el 31 de diciembre de 1949. 

2« Determinar el numero de dinctor'"? 
que administraran la sociedad hasta 1a 
próxima asamblea general ordinaria y 
elección de los mismos. 

3» Designar por igual periodo un sín- 
dico titular y' un suplente. 

4»- Nombramiento de dos accionistas, 
para, firmar el acta de la asamblea. — 
El Directorio. 

c.llJ4.-i(« 14.821.-v.27|4j50. 



OAMABA DE MOLINEROS 
DE YERBA MATE 
OONVOCATOBIA A "ASAMBLEA 
GENERAL ORDINABIA 
De acuerdo con el Art. 20» de los esta- 
tutos, se convoca a los señores, socios 
de la Cámara de Molineros de Yerba- 
Mate, a la - Asamblea General Ordinaria, 
que se celebrará el día 28 de abril de 
2950, Año del Libertador General San 
Martín, a las 17 ñoras, a "celebrarse en 
el local social de Avenida de Mayo 
N» 1157, para tratar el siguiente 
OBDEN DEL DÍA: 

11» Consideración de la memoria, balan- 
ce ' e inventario y estado de ' la cu3nta 



de perdidas y gan an c i as , correspondien- 
tes al 16» ejercicio cerrado él U «i 
dideníbre de 1949.. 

2» Elección de comisión directiva por 
el término de dos años; a saber: presi- 
dente, vicepresidente, secretario, tesore- 
ro, tres vocales y dos suplentes; y: 

3» Designación de dos asociados para 
qne ratifiquen, acepten y firmen el acta 
de la asamblea, en representación de ia 
misma. — Buenos Aires, abril 12 de 
1950,_ Año dd Libertador General Su 
Martín. — La Comisión Directiva. 

$ 99— 17J4-N» 15.421-v.2«|4j50 

CORPORACIÓN COMERCIAL 
ISRAELITA ARGENTINA LTDA. 
Sociedad A-nfmij^^ n 

CONVOCATORIA 

Buenos Aires, Mano 16 de 1959 

Año del Libertador General San Martín. 

Señores accionistas; Se convoea a los 
señores accionislas a Asamblea General 
Ordinaria para d día «7 de Abril Je- 
1950, a las 20 horas, en nuestra sede lo- 
«al, ealte Cangallo 3«rt7, a los electos 
de tratar el siguiente 

OBDEN DEL DÍA; 

1» ConsiaeratíÓB de la memoria, .in- 
ventario, balance general, estado demas- 
trativo de 1& cuenta de ganancias y pór-¡ 
didas dd ejercicio 53» ce/Jado el 31 de 
enero de 1950, e informe de) síndico. 

2» Distribución de las «tilidades y des- 
tino de las bonificaciones. 

3» Elección de un vicepresidente, un 
secretario, un tesorero, «¿¡t vocales titu- 
lares y dos «tipiantes y un sindico iítular. 

4» Designación de. das accionistas para 
firmar d acta de 1a asamblea. 

Esperando vuestra puntual asistencia, 
s a ludamos « los señores accionistas. — 
León KUhaa. presidente. — Moisés Laa- 
■fer, secretario. 

Nota: De acuerde a lo establecido -es 
d art. <6»> ca^itnlo 2») de iaa reglamen- 
te» internos ¿1 toraúe de recepción de 
votos para las elecciones de renovación 
del Directorio es d siguiente: Día 27 de 

9 a 20 horas. e-lij4.-2í» líS2B,-v^7^S9. 

Compaña Argentina ale Construcciones 
ACEVEDO & SHAW fi. A. 

En liquidación 
CONVOCATORIA 
De acuerdo con Jo resuelto por áa 
Asamblea General Extraordinaria dd 26 
de agosto de 1949 y el articulo 18» de toa 
estatutos, se convoca a los señores accio- 
nistas a la Asamblea General que tcjidra 
lugar el dis 29 de abril de 1050, « ¿as 

10 horas, en tí local de la calle Bartolo- 
mé Mitre 559, para tratar lo siguiente: 

. OBDEN DEL DIA: ^ 

19 Consideración ds la memoria, batan- 
ee general y cuenta ds ganancias y pér- 
didas * inventario, correspondientes al 
período comprendido entre d V de enero 
y el 31 de diciembre de 1949. 

2' Adopción de medidas y resolncioaes 
relativas a la liquidados de la sociedad. 

3» Consideración de los actos realizados 
poi la Comisión Liquidadora hasta la f p- - 
cha de la asamblea. < 
' 4* -Design a ción de dos accionistas para 
firmar el acta de la asamblea. 

Conforme al articalp 39» de los estata- 
tos, las aeciones deberán ser depositadas 
en la caja de la sociedad hasta tur .día 
antes de la fecha de la asamblea. -^- finc- 
óos Aires, Abril de 1950. — La ComÍ£Í6a 
Liquidadora. ft.llJ4-N' 14-9a3-i-S714j30 

COAB COMBUSTIBLES AnGENTI>VS 
SodedAd Anónima Minera 

CONVOCATORIA 

Convócase a los accionistas a Asam- 
blea General Ordinaria, para «1 dis 'í» 
de alrril de USO, Año áei Liberta íp* 
General San Martin, a 4as 11 «ior*s, 
en eí local social, Kivadavla 4J)9, <tl- 
clna 309, para tratar «i sigaieuta 
ORDEN DEL DÍA: 

1» Consideración de la memoria, la- 
mentarlo genera), balance gca-aal y 
cuenta de ganancias y pérdidas, «arres- 
pondientes al octavo -ejercido social, 
terminado el SI de diciembre ¿e 1949 
y el informe del «Indico. 

2» Can&ideradón de tas renuncias a 
bes remnneracirjneii, presentadas por el 
Directorio y sindicatura, por el «jer« 
cldo fenecido. ' 

3» Consideración de la situación ac< 
tnal de la sociedad y resolución sobre 
su continuación o sobre su dbKUudón 
y liquidación. 

4? En caso de continuación de. la 
Bodedad: „ > ' 

a) Elección de director general y di- 
rector general suplente. 

b) Deslgnadón de síndico titular "y 
sindico suplente. ■, 

£9 En caso de ■ resolverás su ¿lgoi 
. luclón y llquidadón: ■ . ^ 

a) Nombramiento de liqulladores. ' 



ASO DEL IJBBRTADOR GENERAL SAN MABBM 
BOLETÍN OFICIAL — ■ Miañóles 26 de abril de 1950 



W 



b> Fijación de la» normas «te la di- 
' solución y liquidación 1 . ' " 

Cv Designación, de dos accionista» 
para Itimn el acta. — Juan Cario» 
Cesto*, director general. j-.J ' . 

e.lO/4-N* 14.735-v 27/4/58 

CORPORACIÓN MERCANTIL. 
LATINO AMERICANA 

Sociedad Anónima- - 
Industrial, ínmobiliari» y Financiera- 
"CORMBLA" 

„ *\ CONVOCATORIA 

Se convoca a los señores accionis- 
tas a la Asamblea General Ordüsari» 
aue se realizará el _ día 15 de- mayo 
próximo, a las 11 toras, en el local 
social, calle Corrientes No 569, 10» 
pisa, par» tratar el signiente, 
ORDEN DEL» DÍA: 
1? Consideración de la memoria, in- 
ventario, balanee genera», cuenta, de 
ganancias y pérdidas e informe <* el ■*»" 
dico, correspondiente» al ejerriclo t «- 
minado el 31 de diciembre de 1349 
> 2» Eleceión de cinco- directores »- 

•» talare» y do» directores sapientes, en 

xeempJaao de loa qne terminan sa man- 
so' Elección de sindico y síndico su- 
plente. 

4* Remuneración 



CORPORACIÓN AMERICANA DE 

REPRESENTANTES S. A. 

"CARSA" 

de representaciones, comercial 

: ■ ■ - j financiera 

CONVOCATORIA 
. " Por resolución de» Directorio y de 
acuerdo con el art- 14» de lo» 3st*tu> 
tos,., se? convoca a lo» señores íCtfo 
nistas a la Séptima Asamblea 32ti«-rai 
Ordinaria, gas tendrá lugar en la sede 
social, Avenida Pte. Roque Sáenz He^a 
943, 3er. piso, el día 30 de abr.l d<* 
1950, a. las 10 horas, a fin de tratar 
el siguiente: 

ORDEN DEL, DÍA: 
1? Designación de secretario de asam- 
blea. 

2* Consideración de: memoria, In- 
ventarlo, balance general, cuenta de ga- 
>anefas y pérdida» e informe del sfn- 
'dico, correspondiente» al séptimo ejer- 
cicio cerrado el 31 de diciembre de 
1949- 

' 3v Ampliación del número de direc- 
tores titulares de que se compondrá 
el Directorio si la asamblea lo consi- 
dera necesario. 

4o Elección de directores, si se aprne- 
ba el punto anterior. 

5* Elección de un sindico titular y 
j de na sindico suplente, por un alio, 
i 6* Remuneración de directores, de 
acueTdo con el art. 41 de lo» estatutos. 



ORDEN .DEL. DÍA: 

1» Consideración de ta situación creada 
ppr Ls no aceptación' del cargo cfe^ Kqm- 
dadores, expresada por las personas' de- 
signadas para esas funciones en la Asam- 
blea- General Extraordinaria de accionis- 
tas ¿-entizada el, día 4 de abril ppde., J 
een motivo de la medida jndieiat que 
dispone la suspensión de la comisión, li- 
quidadora. 

2* Consideración de las medidas adop- 
tadas por el síndico con este motivo (in- 
terposición del recurso de apelación o la 
eventual defensa de ios derechos de la 
sociedad, convocatoria de esta asamblea, 
etc.). 

3* Consideración del informe del síndi- 
co acerca del estado actaal de la so- 
ciedad. 

4» Designación de dos señores accionis- 
tas para firmar el aeta de esta asamblea. 

Se recuerda a tos señore» accionistas 
que de cnerdo a lo dispuesto por los es- 
tatutos, deberán depositar sus acciones 
en la caja de la sociedad o presentar un 
certificado de depósito de las mismas en 



4? Designación de dos socios para fir- 
mar el aeta. — Buenos Aires, Abrí} 4 de 
li>5uV — JaHo Newínskí, presidente, -p 
Pablo Bey, protesorero, 

e.ll|4-N» 19.919-v.27|4[50 

"CONSTRUCCIONES, INMUEBLES ' 
Y RENTA» ' 
Sociedad Anónima 

CONVOCATORIA 
, Por resolireión del Directorio se con- 
voca a los sefiores accionistas a ta Asam- 
blea General Ordinaria, que tendrá logar 
el día 23 de Abril de 1950, Aña del Liber- 
tador General San Martín, r, las J.0 y 3Í> 
lloras, en el local social Sania r& 265* 
fiara tratar el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 
1' Consideración de la memoria, ba- 
lance general, cuenta de ganancias y pér- 
didas » informe de! síndico, correspon- 
dientes al- 10» ejercicio cerrado el 31 de 
diciembre de 1949 
2» Distribución de las utilidades 
. 3o Determinación del número de direc- 
tores, según lo establece el artículo S« de 



al Directorio y 

«indico. , 

hf Designación de dos accionista» pa- « U ciu U w,»i <¡. -.... 

m me e a representación de la asam- , 7» Designación de dos sefiore» aeeio- 



ceriincauCT oe aepuuio a« 1»» misma» ui , [q s estatutos sociales 

nn Basco de la plaza, eon rres días de j 4» Integración del Directorio, de aeaer 
anticipación, por lo menos, si fijado para k de a la resolución de la asamblea sobse 
r» asamblea. el panto precedente 

5* Elección del sindico titular y sa- 



blea apruebe» y firmen el acta res- 
pectiva. . , t „- 

Para asistir a la asamblea, lo» ac- 
cionista» deberán depositar sus accio- 
nes o el recibo de depósito n* n «« l0 
eon tres dias de anticipación al fija- 
da para la misma, en! el domicilio de 
la sociedad 1 - _. 

Buenas Aires, abril de 1950. -— El 

Dhrsctwto^ e „£^ lfc7 «. T .ifrt5|6» 

COHPAAIA EDITORA 

EN AMERICA 

Sociedad Anóuiaia 

lavalle 1670 - T.B. 36-1Í32 

Róenos Aires ■. 
SEGUNDA CONVOCATORIA 
' ge eonvoea a los accionistas a la Asam- 
blfa General Ordinaria para el día 20 de 
jB3i o de 1950v Año del libertador General 
San Martin, a las 11 ñoras, en Lavan* 
'l570, para tratar el siguiente: 
ORDEN DEIf DÍA:' 
V Consideración; documentos Art. 347 
Cídige- de Comercio. 

' '5T Eteeción Je un director per tres ano» 
y síndicos titular y suplente. 

3o Designación de dos accionistas pa- 
«. firmar eT acia. — El Directorio. 

$ 7ff.— é.22{4-Ní 15 S12-v.4lj5i5(J 



C. A. B. F. 

Compafiia Argentina 
Edificadora Financiera, 8. A. 

Convócase a loa señores accionistas a 
la Asamblea General Ordinaria que tendrá 
lugar el 29 d« abril de 1950, a las la 
notas, en el local social, calle Davalle 
K* 145^ 2« piso, par» tratar 1» siguiente: 
ORDEN DEL. DÍA: 

1* Consideración de la memoria, inven- 
tario, batanee general y cuenta de ga- 
nancias y pérdidas, al- 31 de diciembre 
ae 1949. — Destino de la» utilidades • 
informe del síndico. 

2» Elección ¿e directores. 

3» Elección de sindico titular 7 . su- 
plente. '"-■'., 

4» Designación de dos accionistas para 
refrendar el acta ó*e la asamblea. — Bue- 
nos Aires, 4 abril de 1950. — Año del Li- 
bertador General San Martín. — El Pre- 
sidente. e.ll|4-N? 14.894-v.27|4¡50 



nistas para que, en representación de 
la asamblea, firmen el aeta respectiva. 
— Buenos' Aire», marzo 25 de 1955, 
Año del Libertador Gral. San Martín". 
Nota: Para tener derecho a asistir 
a la asamblea, lo» sefiores accionistas 
deberán cumplir el art. 19 de los es- 
tatutos. — El Directorio, 

elff/4-N» 14.414-V.2G/4/5Í 

COMPASIA AGRT0OI.A DEL NORTE 
Sociedad Anónima 

CONVOCATORIA . 

Convócase a los señores accionistas » 
ls Asamblea Genera! Ordinana que ten- 
drí lagar el día 29 de Abril de. 1950, a 
fas di« ñeras, en el loca! de la Avde. 
Corrientes N» 330, tercer piso, escritorio 
N» 29 para tratar el siguiest» 

ORDEN DED DIA-. . 
li Lectura, consideración y aprobación 
de la» memoria, inventario, balance ge- 
neral, cuenta de pérdida» y ganancias e 
informe del síndico, correspondiente» al 
15«- ejercicio social cerrado al 31 de di- 
ciembre de 194ÍK ', 

2* Remuneración del Directoría y sín- 
dico». 

3? Aprobación para la compra de , un 

chalet y galpone» edificados en nnestrn 

campo por n» arrendatario. 

4» Elección de síndico titular* y so- 

, píente. - ... _ 

l 5* Designación de dos accionistas para 

firmar el acta. — El Directorio. 

C.1014.-N» 14.775.-v.2Gl4t5* 



COMPAÑÍA OBNTtRAIi 

INHOBIblARIA 

Sociedad Anónima Técnica y Financiera 

■ Convócase á lo» sefiores accionistas 
a la Asamblea General Ordinaria, a 
realizarse el día t9 de Abril del Año 
del Libertador General San Martin, 
1950, a las 10 heras, en San Martín 
325, 1er. piso, para tratar la siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 
~ lv Consideración de la memoria, in- 
ventario, balance general, cuenta de 
ganancias y pérdidas e informe del sia- 
dfeo, correspondientes ai ejercicio v*3- 
eido el 31 de diciembre de 1949', y di* 
tribución de utilidades. • 

2» Elección de seis directore» en re- 
emplazo de los que cesan. 

3* Elección da síndico, y sapiente de 

'■Indico. 

4* Designación de dos • ae*le<»istas 
par» qae en representación de la ajatn- 



"CEFOR" 
1 Compañía de Explotaciones Ffaaneiexaa 
Urbanas y Rurales S. A. 
CONVOCATORIA 
Se convoca a lo» sefiore» accionistas de 
•'Uefur" Compañía de Enplotaeíones fi- 
nancieras Urbanas y Rurales 8, A. • la 
Asamblea General Ordinaria que se real* 
zar* el di» 28 de abril de 1950, a la» 
1(5 y 30 ñoras en su local de I» calle Cas 
gallo- N« 444, 5» piso, para tratar la si 
cuiente, _ __, 

ORDBN DEL DÍA-, 

lo Consideración de la memoria, del ba- 
lance general, cuenta de ganancias y pér- 
didas, inventario general e informe del 
síndico eorrespondiente al 7* ejercicio fi- 
nalizado el 31 de diciembre do 1949. 

2' Elección de síndico titular y síndico 
supleate en reemplazo de los que termi- 
nan su mandato. 

3* Designación de do» accionistas para 
que firmen el acta de la asamblea. — El 
Directorio. ... * . - 

Nota: Los señores accionistas deberán 
depositar sus acciones en la caja de 1 la 
sociedad con 3 (tres) dSas de anticipación 
a la asamblea para poder asistir « la 
misma. — El Directorio. , 

e.ll[4-N? 14JM2-v^7¡4(60 



asamblea. 
Buenos Airee, 12 de abril de 1950. — 
El sindica 

* 270.— e.l0[4.-N« 15.514.-v46l5|¡50 

CÍA. suiza argentina db 

PLANTACIÓN!» *. A. 

CONV0CAT0R T A 

CosTÓease s Asamblea GeneTsl Ordi- 
naria, para el dfs 20 de abril del año 
del Libertador General San Martín 
1950, a las 11,30 horas, en Avenida Co- 
rrientes 447, escritorio 702. • 

ORDEN DEL DÍA: 
1* Consideración ct» (a memoria, in- 
forme del sindico, inventario, balance 3 
cuenta de ganancias y pérdidas al 31 de 
diciembre de 1040. 

. 2» Elección de directores, síndico y 
sindico sapiente. 

3* Designación de dos accionistas ' pa- 
ra firmar el ací». — El Directorio. 

eJ2[4-N» 15.054-v.29j4[58 

CALMDR, a M, 
Industrial y Comercial 

CONVOCATORIA 
ASAMBLEA GBNEBAL ORDINARIA 

DEL 29 DB ABRIL DE 1930 

Convócase a ios señores aeeíoaistaa, 
a la Asamblea General Ordinaria, qa» st 
realizará el día 20 de abril de 1990, a 
las II y 30 hora», en tí local social, Ave- 
nida Pte. Roque Siena Peña 700, para 
tratar la siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 

1» Coasideraeió» de los documentos qn* 
prescribe el artículo. 347, Tac. í% del 
Código de Comercio', íorrespondienfe al 
ejercicio terminado el 31 de diciembre 
de 1949. 

2* Elección de lo» sindico» titular y 
suplente. 

3; Designación de dos accionistas nec- 
ia aprobar y firmar el acta de la asam- 
blea. — El Directorio. 

».12f4-N» 15.«l-v.2«j4|50 



"OAPITALIZADORA ARGENTINA" 

a. A. de Previsión' y Anorr» 
Convócase a los señores accionistas a 
la Asamblea General Ordinaria, para si 
día 27 de abril de 1950 a las 10 loras, e» 
la sede social. Florida 550, 

ORDEN DEL DÍA; 
1» Consideración de la memoria, balan- 
ce general y cuenta- d» ganancias y pér- 
didas, correspondiente» al décimo^ nove- 
no ejercicio cerrado el 31 de diciembre 
de 1949. 

2» Fijar el numero de áireetoree. 
3o Elegir directores, en su caso y sín- 
dicos. 

4o Designar dos accionistas para sus- 
cribir el acta. — El DíreetoTíov 

e.li;4-N» 14.937-v.27¡4|50 



píente 

6' Remuneración del Directorio y sfn- 
dieo y habilitación gereneía. 

7* Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. 

Nota; Recordamos 3 los sefiores accio- 
nista» que el articulo 14» de los estatutos 
dice: Para tener derecho de asistencia y 
roto en las asambleas, los accionistas de- 
berán depositar en las oficina» de fa so- 
ciedad; con tres dias de anticipación, sus 
accíonss o en su defecto un certificado 
de depósito emitido por una institución 
bancaria. Todo accionistas tiene derecho a 
hacerse representar en Ja asamblea con 
carta poder dirigida al presidente!. — El 
Directorio. 

e.l3|4-N» 15.120-V.38J4J50 

OAAA RBTSES LIMITADA • 
JOTXBIA Y ANEXOS 
Sociedad Anónima 
De acuerdo eo» el artículo 20 de los 
estatutos, el Directorio convoca . a los 
Fenores accionistas a la* sambloa Gene- 
ral Ordinaria, que se celebrará el, día 20 
de Abril de 1950, Afo de! Libertador Ge- 
neral San Martin, a las 11 hora», en m 
sede social, calle Sarmiento 860, para 
tratar la siguiente 

ORDBN DEL DÍA: '.'''"' 

\t Consideración d» la memoria, inven* 
tarío, balance general, cuenta de ganan- 
cías y pérdidas e informe del síndico, co- 
rrespondientes al vigésimosegundo ejerci- 
cio econónrfeo de la sociedad, terminad» 
el 31 de Enero de 1930, Afío d<l Liberta- 
dor General 8an Martín. ' ' 

2» Eleceión d» *irdieos: tititir y »»- 
píente, yw on aft. 

3» Designación de dos accionistas para 
firmar el acta de la asamblea. 

Se recuerda a los señores accionistas, 
que para poder asistir a la Asambb^*, 
deberán depositar ros acciones en la se-> 
cretaría de la sociedad,' hasta dos días 
antes de la celebración de la misma. — 
(Art, 25 dé los estatutos). — El Pra- 
stdente. . ' 

#126.— ea3[4-N»J5.23S y 15.384-v.88|4l»« 



COMPAJOA DE TRAMWAYS DE 

RÓENOS AIRES Y QUILMES 
Sociedad Anónima en Liojiidacién 

CONVOCATORIA 
D» acuerdo a lo establecido en el ar- 
1 tículú N»340 Inc. 2» del Código de Co- 
mercio, sa eonvoea a lo» señores accio- 
nistas de. esta sociedad a Asamblea Ge- 
neral EirtraordimTris, a efteefnarae el ¿TU 
1»; Aa oiiva del Año del Libertador Se- 
para qae en repreaeataeion ae la asar^ " oa »»?»"*"* gS9 15 haraa , 

biea firmen y apruebe* --*.-» .-^ ■* J*£ «£ 3* UVi| 
s,10y4-Mf»'l4.748-v.2í/4/5»lco» el objeU de tratar el siguiente: [ 



Directorio. 



CÁMARA DE COMERCIO ARORNTINO- 
POLAOA 

OONVOCATORIA 

De aeuerdo eon le establecido en el 
artíeulo 13 de lotf estatutos, se convoca 
la Asamblea General Ordinaria correa 
pondiente al ejercicio de 1940, para el 
día 29 de abril de 1950, en el local de 1* 
callo Tneumán 402, a la» 11.30 hora», pa- 
ra tratar la siguiente, 

ORDEN DEL DÍA 5 

1» Memoria y bsleree det ejercido ter- 
minado el >1 d« diciembre de 1040, 
¡ 2f Renovación pareíal del consejo admi- 
nistrativo y de la comisión revisom de 
cuestas; 

3» Pr — e »— t» é* iiwin r a »i» n» aa^ 
ra 1950. 



OABASA TANDIL 
Sociedad Anónima 

Convócase a ios sefiores aecíonista» 
de Cabana Tandil 8. A., para ana Asam- 
blea General Extraordinaria a toalizaiM 
el 3Í% 10 de Mayo de 1&50, a las » 
horas, en su sede social, calle Araoa 205, 
eon el fin de tratar el siguiente, 
ORDEN DEL DÍA: 

lo Disolución anticipada de la sociedad. 
' 2» Designación de la comisión liquida- 
dora y un síndíeo. 

3* Facultades y pederé» de la comisión 
liqaidadora. ' 

4» Remuneraciones de la ■comisión li- 
quidadora y síndico. 

5* Designación de dos accionistas para 

firmar el acta de la asamblea. Bueno* 

Aires, Abril 12 de 1850, Año del Liber- 
tador General San Martín. — El Diree- 

$ 105.— . e.l»;4-Nt 15.552-v.6¡5[5». 



CÁLVENTE, S. A, 
Comercial, PInanciera e Iamobüíad* 
Cap. Aat. $ 12,000.000 m/n, 
- Pera 566 - Buenos Aire» 
CONVOCATORIA 
' De conformidad con el artículo 17 de 
les estatutos, »e convoca a lo» señorea 
accionistas -a la Asamblea General Or- 
dinaria, que tendrá lugar el día 27 os 
abril del corriente alio, a la» 10 hora», 
«a el local sesial, Pera 560, Capital Pe- 
d»rai> para **•*»* e» «i y ri sat» 
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• '' '' ORDEN DEL DÍA: 

.,, ,1? Lectura y consideración di» la me- 
moria, inventario, t-n lance genorat, do- 
mostración de la cuenta ganancias y pér- 
didas e informe del sindico, correspon- 
dientes al primer ejercicio de la sociedad, 
cerrado el 31 de diciembre do 1949. 

8» Distribución de utilidades. 

3» Remuneración del síndico (Art. 22). 

4? Elección del sindico./.. 

5* Designación de dos accionistas para 
inscribir el acta do la asamblea (ar- 
ticulóos). — El Directorio. 

> e.l2|4-N» 14.995-v.27¡4¡50 

OOMPARIA SUDAMERICANA, BIRO 
Sociedad Anónima, Industrial y Comercial 

CONVOCATORIA 
Convócase a los señores accionistas a 
Asamblea General' Ordinaria, que tendrá 
lugar el día 29 de abril, a las 11 horas, 
en el local de la calle Castelli 385. a fin 
A» tratar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 
1» Consideración de las renuncias del 
■indico titular y del síndico suplente. 

2» Designación de un sindico ad-hoc 
para que presente el informe a quo se 
refiere el árt. 362 del Código do Co- 
mercio . 

3» Aprobación de la memoria, balance 
general y cuenta de ganancias y pérdi- 
das, correspondientes a los ejercicios ven- 
cidos al 30 de junio de 19-17; 30 de. ju- 
*¡o de 1948 y 30 de junio de 1949. 

4o Considerar la forma de pagar les 
dividendos adeudados. 

5» Fijar la retribución y pago de -ho- 
norarios al Directorio^ por los ejercicios 
vencidos. 

6° Elección de directores y síndicos. 
7? Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. 

Simultáneamente se convoca a los ac- 
cionistas a Asamblea General Extraor- 
íinaria, para el día 29 de abril, a las 
H.30 horas, pare tratar el siguiente 
ORDEN DEL DÍA: 
1» Pronunciarse sobre la necesidad do 
la disolución y liquidación de la Compa- 
ñía Sudamericana, Biro, S. A., Ind. y 
Com. •• 

■ 3° Considerar y resolver todo lo atin- 
( gente al pago de las deudas j todo lo 
concerniente a la Dirección Impositiva 
con respecto a la transferencia del fondo 
de comercio en el año 1946. 

3? Nombrar uua Comisión Liquidadora 
• Liquidador único para que pague y dis- 
tribuya el activo, ya sea en especie o en 
efectivo entre los accionistas, previo pa- 
go de todo pasivo existente a la fecha 
de distribución. 

4* Nombrar dos accionistas para fir- 
mar el acta. — Buenos Aires, 6 do abril 
del Año del Libertador General San Mar- 
tin, 1950. — El Directorio. 

e.l2J4-N9 14.997-v.28(4¡50 



y resolvor el gago del dividendo definiti- 
vo correspondiente al 43» ejercicio fina- 
lizado al 31 do marzo de 1949. > ~ • , 

2» Lectura y aprobación del acta de 
esta asamblea y designación de. 2 accio- 
nistas do acuerdo con el art. 45 de ios 
estatutos. . t 

Ponemos en conocimiento de ios seño- 
res accionistas que para poder asistir a 
la asamblea conforme a lo prescripto por 
el art. 41 de los estatutos, es necesario 
retirar de la sede de la sociedad, calle 
Rivadavia 1523, la respectiva cédula de 
entrada, previo depósito de . las acciones 
o del respectivo certificado de depósito 
de un Banco, lo que podrá efectuarse 
con una anticipación no menor de 3 días 
de la fecha de la asamblea. — El Direc- 
torio. 

$ 180.— e.l8|4-N° 15.427-v.5|5J50 

DEPIETRI LIMITADA SOCIEDAD 

ANÓNIMA, INDUSTRIAL Y 

COMERCIAL 

Convócase a ios accionistas a Asam- 
blea Ordinaria para el día 29 de Abril 
1950,» Año del Libertador General San 
Martín, a las 15 horas, en 25 de Mayo 
551 para: 

l f Considerar ios documentos que cita 
el artículo 347, inciso 1?) del Código de 
Comercio. 

2» Elegir directores y síndicos. 

3? Designar dos accionistas para fir- 
mar el acta. — El Directorio. 

O.10I4-N» 14.824-v.26|4|60. 
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DUREX 
S. A. Comercial e Industrial 
■ Convócase a Asamblea General Extra- 
ordinaria de accionistas para el 16 dé 
mayo de 1950, a las 15 horas, en el lo- 
cal social, calle Agüero 438, para tratar 
la siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 
1» Seducción del capital social. En ca- 
so de aprobarse disponer que la .rebaja 

• sea utilizada para cubrir las pérdidas 
al 31 de diciembre do 1949 y con el ex- 
cedente se constituya nn fondo de previ- 
sión para imputar pérdidas futuras. 

2 o Reformar el estatuto según, lo que 
' so resuelva en el punto 1». 

3» Designar las personas que efectúen 
los trámites de aprobación o inscripción 
de las reformas. 
'•• 4» Nombrar dos accionistas para fir- 
mar el acta. — El Directorio. 

$. 105.— 8 ;25|4-N» 16.018- v.l2|5(50 

DROGUERÍA DE LA ESTRELLA " 

• Soc. Anón. Com., Ind. e Inmobiliaria 

ASAMBLEA GENBRAL 

EXTRAORDINARIA 
Por resolución del Directorio y de 
conformidad con el art. 37 de los esta- 
tutos, se convoca a los señores accionistas 
a la Asamblea General Extraordinaria que 
tendrá lugar el día miércoles 10 do ma- 
yo, Año del Libertador General San Mar- 
tin 1950, a las 16 horas, en el local de 
la sociedad, callo Rivadavia 1523, en esta 
Capital Federal, con el siguiente- 

ORDEN DEL DÍA: 
I o Informar a los señores accionistas 
referente al pago del dividendo proviso- 
rio sobre acciones ordinarias y considerar 



EMELAS 

Sociedad Anónima Industrial 

y Comercial 

Buenos Aires 

CONVOCATORIA 

Se resuelve convocar a los señores 
accionistas a Asamblea General Ordi- 
naria para el día 12 de Mayo próximo, 
a las diez horas a celebrarse en esta 
Capital, calle Corrientes 569, séptimo 
piso, fijándose la siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 

1» Lectura, y consideración de la me- 
moria, balance general, cuenta de pér- 
didas y ganancias e informe del síndi- 
co, correspondientes al primer ejerci- 
cio terminado el treinta y uno de Di- 
ciembre de 1949. 

2» Elección de síndicos, titular y su- 
plente, por el término de ley. 

3o Designación de dos accionistas pa- 
ra que en representación de la asam- 
blea . aprueben y firmen el acta de la 
misma. > 

Buenos Aires, 19 de Abril de 1950, 
Año del Libertador General San Mar- 
tín. — Ricardo JuHo Ferrarlo, presi- 
dente. 

f 120. — e.26|4-N» 15.953-v.l2|6|50 

B. M. A. ' 

ESTABLECIMIENTOS MECÁNICOS 

ARGENTINOS, S. A. 

. Industrial y ' Comercial 

Bulnes 2730 - Buenos Aires 

CONVOCATORIA 
Se convoca a los señores accionistas a 
Asamblea General Extraordinaria para el 
día 5 de mayo de 1950, a las £ horas, en 
Bulnes 2722, para tratar el siguiente 
ORDEN DEL DÍA: 
1» Emisión de debentures; 
2» Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. 

Nota: Los señores accionistas que quie- 
ran intervenir en la Asamblea deberán 
depositar sus acciones o certificados ban- 
carios del depósito de las mismas hasta el 
díi 3 de mayo de 1950. — El Directorio. 
•Buenos Aires, abril 10 de 1950, "Año 
del Libertador General San Martín", 

$ 120. — e.l5|4-N» 15.297-v.3j5|50 



3° Nombramiosto por el término de un 
año, de un síndico titular y un síndico 
suplente, en reemplazo del Sr. Atiiio La 
Monza y del Dr. Rodolfo A. Moschini, que 
terminan sus mandatos; y * 

4» Designación de dos accionistas pa- 
ra aprobar y firmar el acta de la asam- 
blea. — Buenos Aires, 4 de Abril, Año 
del Libertador General San Martin, .1950. 
—> -Eduardo R. Moschini, Director General. 
e.ll|4-N9 14.891-v.27|4|50 

ESTABLECIMIENTO PAUL DUPIN 
S. A. Química' e Industrial 

CONVOCATORIA 
De conformidad con el artículo 11 de 
los estatutos, se convoca a los señores 
accionistas a la Asamblea General Ordi- 
naria, que tendrá lugar el día 28 de 
abril de 1950, a las 10 horas, en el lo- 
cal social de la calle Salguero 560. para 
tratar la siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 

1» Consideración de la memoria, ba- 
lance general y cuenta de ganancias y 
pérdidas correspondientes al décimo pri- 
mer ejercicio social terminado el 31 de 
diciembre de 1949. 

2» Fijar la distribución de las utili- 
dades. 

3' Participación de los señores direc- 
tores técnicos en la realización de pro- 
ductos propios. 

4» Blegir síndico y síndico suplente 
por el término de un año. 

5» Autorizar al presidente de la asam- 
blea para que designo a dos accionistas 
que aprueben y firmen el neta de la 
misma. — Eduardo Carlos Laurent, di- 
rector. e.l2¡4-N» 15.055-v.2S¡4|50 

ELECTRICIDAD Y RADIO S. A. 

, CONVOCATORIA 
Convócase a los accionistas a la Asam- 
blea General Ordinaria para el día 30 de 
abril de 1950, a las 9 horas, en Gascón 
62, local Acyede, 

ORDEN DEL DÍA: 

1° Consideración de la memoria y ba- 
lance general, del ejercicio al 31 de di- 
ciembre de 1949, informe del síndico, y 
distribución de utilidades; 

2o Elección de tres directores suplen- 
tes por terminación do mandato, y síndi- 
co titular y suplente; 

,x S \^ c ^ n ° e «omiMón de arbitraje 
(Art. 28 del estatuto); J 

4» Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. — p. Electricidad y Ra- 
dio S. A. — Alfredo S. Guastavino, jefe 
administrativo. 

e.l3|4-N« 15.177-v.29¡4|50 



• ■ EMPRESA CONSTRUCTORA ' 
LA VENAS Y POLI, S A. 

Año del Libertador General San Martin 
Convócase a Asamblea Ordinaria para 
d 39 de abril a las 15 horas, en Bolívar 
314, para tratar: ' 

_ ORDEN DEL DÍA:. 
V> Consideración inventario, balance ge- 
neral, ganancias y pérdidas,, memoria o 
informe del síndico, del ejercicio cerrado 
el 31 diciembre 1949. ' ' 

2° Efegir directores y síndicos. 

• 3o Elegir director «i reemplazo del re- 
nunciante. 

4 o Designar dos accionistas para ' fir- 
mar el acta. — El Directorio. 

e.ll|4-N« 14.850-v.27|4|50 

EDISONIA 

Soc. Anón. Inmob. Ganad. Com. e Ind. 

Año del Libertador General San Martin 

CONVOCATORIA ' • 
Convócase a los señores accionistas \ 
\i Asamblea General Ordinaria, ' que se 
celebrará el 29 de abril de 1950, Año 
del Libertador General San Martín, a 
las once horas, en la sede social, calla 
Montevideo 125Q, 1er piso, para tratar 
la siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 

1» Consideración do la labor del Di- 
rectorio, memoria, balance general, in- 
ventario, cuenta de pérdidas y gaoanc;as 
e informe del síndico, correspondiente 
al sexto ejercicio cerrado él 31 de di- 
ciembre de 1949; 

2? Fijar la remuneración de directores 
y síndico; 

3» Elección de síndico titular y síndi- 
co suplente; ' 

4» Designación^ do dos accionistas par* 
firmar el acta do la asamblea. — El Di- 
rectorio. e.l2|4-N? 15.06 l-v.28|4|50 ■ 

'ESTABLECIMIENTOS* 

METALÚRGICOS "EL PARQUE" 

Sociedad Anónima 

.SEGUNDA CONVOCATORIA A 
ASAMBLEA , GENERAL ORDINARIA 
De acuerdo con el art. 13 de los Es- 
tatutos convócase en Segunda Convoca- 
toria a Asamblea General Ordinaria, a 
los señores accionistas, que se celebra- 
rá el día 6 de Mayo de 1950, Año del 
Libertador General San Martín, a las 
9 horas, en el local de la compañía, calle 
Perú No 375, para tratar el siguiente 



ELMERA ' 
S. A. de Electromedicina y Radiología 
Año tdel Libertador General San Martín 

CONVOCATORIA 

Convócase a los señores accionistas a 
Asamblea General Ordinaria «1 98 de 
abril de 1950, Año del Libertador &e. 
neral San Martín, a las 18 horas, en 
Sarmiento 412, Capital, para tratar' la 
siguiente, 

ORDEN DEL DÍA: 

1» Considerar los documentos proscrip- 
tos por el Artículo 347, inciso 1» del 
Código .do Comercio. 

2* Consideración de la renuncia pre- 
sentada por el presidente y el Directo- 
rio en pleno. 

3» Fijación del número de directores 
y elección del presidente y Directorio. 

4° Elección de síndico y síndico su- 
píente. 

5» Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar el acta. — Buenos Aires, 4 
do Abril de 1950. — El Directorio. 

e.ll|4-N» 14.834-v.27|4(50 



EMPRESA EL RÉITU, 

EDUARDO R. MOSCHDJT 

PUBLICIDAD, SOC. ANÓN. 

CONVOCATORIA 
_ De acuerdo "con el art. 19 del estatuto, 
se convoca a los señores accionistas a la 
Asamblea General Ordinaria que se rea- 
lizará en nuestra sede social: calle Ve- 
nezuela N» 773, el día 29 de abril pró- 
ximo, a las 12,45 horas, para tratar el 
siguiente: 

ORDEN DEL DÍA: 
1» Lectura, consideración y aprobación 
de la memoria, inventario, balance gene- 
ral, cuenta de ganancias y pérdidas e in- 
forme del síndico, y determinación de la 
retribución al síndico titular Sr. Atiiio 
La Menza, por cu actuación durante el 
año 1949. 

2» Distribución do las utilidades del 
ejercicio 1949, más el saldo del ejercicio 
anterior. ■ , 



EMPRESA ARGENTINA DE 
CEMENTO ARMADO 

Sociedad Anónima de Construcciones 

CONVOCATORIA 
Se convoca a los señores accionistas 
a la Asamblea General Ordinaria, que 
tendrá lugar el día 29 de Abril de 
1950, Afio del Libertador General San 
Martín," a las 11 horas, en el local de 
la Sociedad, calle Piedras No 383, 9s 
Piso, para tratar el siguiente 
ORDEN DEL DÍA: 
• 1» Consideración de la memoria, ba- 
lance general, cuenta de ganancias y 
pérdidas e inventario del quinto ejer- 
cicio terminado el 31 de diciembre de 
1949 y destino de las utilidades. 

2o Elección de directores de acuerdo 
con los estatutos. 

3» Elección del sindico titular y su- 
plente. 

'» Nombramiento de dos accionistas 
para firmar el acta de la asamblea — 
Bl Directorio. 

e.lO/4-N» 14.641-T.26/4/50, 



ORDEN DEL DÍA: 
lo Lectura y aprobación de la me- 
moria y balance, correspondiente al 
ejercicio vencido el 31 de Diciemhre 
de 1949. 

2» Distribución " de utilidades. 
3o Elección de directores. 
4» Elección de sindico y síndico su- 
plente. • 
5o Designación de dos accionistas pa- 
ra que aprueben y firmen el acta de' 
la asamblea. 

El Directorio. ' 
* 80.— e.20¡4-N». 15.524- v.2|5t50 

EL ARRAIGO 
S. A. Comercial, Financiera, Industrial 

Convócase a Asamblea. Geueial Ordina- 
ria para el 5 de mayo de 1950, Año del 
Libertador General San Martín, a las 15 ' 
y 30 horas, en Cangallo 466, 4» piso, para 
tratar la siguiente, 

ORDEN DEL DÍA: 

1* Lectura y consideración do la me- 
moria, balance general, inventa'rio, cuen- 
ta de ganancias y pérdidas e informe del 
síndico, correspondiente al ejercicio venci- 
do el 31 de diciembre de 1949. 

2» Elección de síndicos titular v su- 
plente. ... . 

3o Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. — El presidente. 

e.l3|4|-N» 15.179-v.29|4|50 

EMILIO MACHOTTA 

S. A. INDUSTRIAL Y COMERCIAL 

Osvaldo Cruz 2446 - 68 — Capital Federal 

De acuerdo con lo dispuesto pbr el ar-' . 
tículo 13 del estatuto , social, el Direc- 
torio convoca a los señores accionistas 
a la Asamblea General Ordinaria que se 
realizará el día 5 de Mayo de 1950, Afio 
del Libertador General" San Martín, a las 
17 horas, en el local soeial Lavalle 710, 
5» piso B. para tratar la siguiente 
ORDEN DEL DÍA: ' 
1» Consideración de la memoria, balan- 
ce general, inventario, cuenta de ganan- 
cias y pérdidas e informe del síndico, 
correspondientes a} ejercicio social ce- 
rrado el 31 de diciembre de 1949. • 

2» Designación de un síndico titular. "¡ 
y un suplente por el término de un año., 
. 3» Designación de dos accionistas p»r*¡ J 

que firmen el acta de la asamblea en re- ; 

presentación de la misma. — ; Buenos Ai- i 

res^ abril 10 de 1550. — Año del Liber- 
tador General San Martín, — El Direc- 
torio, 

o.l3|4.-N» '15.094.- v.29l4|60. 
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"EL FUTURO" 
Sociedad-, Anónima >CemerciaLí;Financie-j 
v ■' i: J ra'e 'Industrial-. 1 ¡ 

,.-.h .«". <■.,«<■ CONVOCATORIA i. W<* '¿¿ I 
f ■'< ConVf)case' : a -loí' accionistas' "4 Asám-J 
bbiá Ordinaria,- para ei sábado 6- áá'-nfa.^ 
yo próximo, a las 9 horas, en CdngallOj 
564, 5» piso,'' 'para 1 tratar' la siguiente 
... . .,.:-.. orden" 0BL DÍA:' 

•'•, 1»' Consideración de la memoria; in- 
'véntario,' balance 'genera!, cuadro de ga- 
nancias y,, pérdidas, correspondientes al 
ejercicio" ferrado el 31' de diciembre de 
1949.'' ■■"•■•■■.-"'- 

• 2» ..Designación de un síndico titular 
y un suplente.... .... 

,,. 3»- Designación de do* accionistas pa- 
ra ' firmar el acta. — Buenos Aires, 
abril 11 de 1950.'— El Directorio. 
,, ;-i , $ 90.— é.l4[4-N' 15.280-v.2|5|50 

*"'' EMPRESA ARGENTINA ¿E 

•- CEMENTO ARMADO 

Sociedad Anónima de Construcciones 
'" Artíctdo 1» de la orden del día, léase: 

Consideración de la memoria, balance 
'general,' cuenta de ganancias y pérdidas, 

inventario' «"informe del síndico del '5' 
' ejercicio ' terminado el 31 ñe diciembre, 

de 1949 y destino de las utilidades: 

* -33.— e.l4|4VN'>15.332-v.26 r i¡50. 



"2* Consideración de los actos realizados 
,ppr el,síndieo ton;.e?te^mot¡vo >(»nterppsi 



Ibs'éstaíutos sociales. 
rí-2&jOestéaaetán:.-ae, dos accionista^ para 



aprueben y firmen el acta de' la asam 
■bie.f i-.,- ••;, .-. ■:-.:■'* .-v ...■ I "' 

'.Be: avisa a los señores, accionistas croe 
■de conformidad a lo. dispuesto en- el *rt. 
24 de los estatutos sociales para ; tener 
derecho de asistencia a la Asamblea, de- 
berán depositar los títulos de sus accio- 
nes o el equivalente recibo Mancarlo de 
depósito de las mismas, por lo menos 
con tres días de anticipación al señalado 
para la asamblea, en la caja ele la socie- 
dad, Tucumán 117. ■— El Directorio.- 
•• , . «.1214-Js"» 14.98W.28¡4|50. 



■■' EERNICOLA RADIO ELÉCTRICA, 
Sociedad Anónima , 
Convócase a los accionistas a Asam 
' blea" General Ordinaria, de > acuerdo a 
los estatutos para el día 13 de mayo de 
1950 a las 18 horas,' que se celebrará en 
la calle Rivadavia N» 1910, para tratar 
c la siguiente: - ' 

■' : ORDEN DEL DÍA 

^. '* V> 'Consideración de la memoria, ba- 

y lance general, inventario, cuenta de ga- 

nancias .'y pérdidas, distribución de .-uti- 
lidades" e informe del síndico correspon- 
dientes al ' séptimo ejercicio económico 
que' cierra el 31 de marzo de 1950. 
■I-2« 'Fijación fte la Temuneración * de los 
miembros del Directorio y ' del síndico. 
^'39 Elección' de dos directores que "han 
' de formar el Directorio, síndico y sin- 
ódico jupíente. .'' 

'''^'Designación de dos accionistas para 
''suscribir eí acta" de la asamblea. 
'"'Nota: pe acuerdo' ar Art. 33? de los 
> > ''"es'tátutó's, se lleva á conocimiento de los 

»« señores accionistas que para tomar parte 

• en las deliberaciones de la asamblea de- 
•'-• deberán depositar en^la caja de la so- 
ciedad sus acciones hasta tres días antes 
de la asamblea. Podrá aceptarse en lugar 
de depósito 'un certificado bancario e 
satisfacción del Directorio. — El Direc- 
'loríb."'"-* 180.— e.21(4-N* 15.696-v.915¡50 

¿V -i. ■?■■.>, F I B R A O O • 
¿r .- Compañía Argentina' de ^ Hilados 
Sociedad Anónima Industrial & Comercial 
*•<*' , •• CONVOCATORIA 
"• V '>'-De' acuerdo con lo dispuesto en el Ar- 
tículo 10 de (f ias (Estatutos convócase a 
,los señpíes^afic.iqúlj^as a. Ja Asamblea _Ge- 
'neraV Ordinaria; "que. sé efectuará el 'día 
,ZÍe\ de Abril"' de. ,1930. a las 18 horas, 
Vénula sede de' la Sociedad Avenida "Ro- 
*> *.SV¿ Sáenz Peña N». 615, _para tratar lo 

siguiente: ., ..n ■ ,.-. '■■ 

ORDEN DEL DÍA: 
... 1» Consideración de la memoria, ba- 
dianes ,. general, cuenta de ganancias y 
' > ..pérdidas, inventario e informo del síndi- 
. co ■ correspondiente al Jer. ejercicio ter- 
minado el --31 de diciembre de .1919. 
,r. 2» Elección de tres directores por el 

término de d¡w eños. 
*•* „ 3» Elección del síndico titular y sín- 
dico suplente. 
>'. : '4* Nombramiento de dos accionistas 
*-^ para firmar el acta de la asamblea. — 

Buenos Aires, Abril 3 de 1950. — Año 
del Libertador General San -Martín. — 
"' t 'Él Directorio. eJ114-N» 14.812-v.27¡4150 

FERMENTOS 
'Sociedad Anónima Industrial y Comercial 
En Liquidación 
CONVOCATORIA 
' • De acuerdo . con las facultades confe- 
ridas por el inciso 2» del artículo 340 del 
Código de Comercio, se convoca a los 
señores accionistas de esta sociedad a la 
Asamblea General Extraordinaria que 
, se. llevará a cabo el día 9 de mayo de 
1950, Año del Libertador General San 
Martín, a las 11 horas, en el local de Ja 
- ; . . . calle Brasil N» 731 (29 piso), a los efec- 

tos de ■ tratar el siguiente: 
['. '' . .- •' ORDEN DEL DÍA:' 

- 1* Consideración de la situación creada 

conjmotivo de la resolución judieial en 
¿ ' viirtud de la cual ha «ido suspendida en 

sus funciones lá' Comisión Liquidadora. ¡ 



c)óUrdél,irecurso de apelación por la evea- .que, conjuntamente, con.-ei- preatdenje 
tuaí ¡defensa- dejos -¿ereeb,os de la soeie¡-' 
dadj cóaspoatoria.doesta asamblea, etc.).; 
'3' Consideración del Informje del sindico 
sobre fia, ->marcha . y estado actual d« la 
liquidación. - . • ' " ' • 

4* Designación de dos señores accionis- 
tas para redactar y firmar el acta de la 
asamblea. . • . 

Do conformidad con el art. 13 de los 
estatutos, Jos señores accionistas deberán 
depositar sus > acciones o certificados de 
depósitos ■ en Bancos -' en la secretaría 
de la sociedad, calle Brasil N« 731, 2' pi- 
so, cop hasta -tres días de. anticipación 
al fijado para la asamblea, y en cambio, 
se les entregará un recibo que les ser- 
virá de boleto de entrada. — Buenos Ai- 
res, abril 12 de 1950. — Año del Liber- 
tador General San Martín. — El Síndico. 
$ 195.— e.l8|4-N«. 15.429-v.5|5|50 

FOMENTO REGIONAL ECONÓMICO 
C, ' (F.R.E.S.A.) 

- . Sociedad Anónima Inmobiliaria, 

. . Comercial e Industrial 
Año del Libertador General San Martín 
Convócase a los señores accionistas a 
la Asamblea -General' Ordinaria que se 
celebrará el día 27 de abril a las 18 
horas, en el local social Avda. Presiden- 
te Hoque Béenz Peña 852, 5» piso para 
tratar la siguiente, ■ ■ • •■ 

ORDEN DEL DIAs ■ • 
1? Lectura y aprobación de la memoria, 
balance y ouenta de ganancias y pérdi- 
das del tercer ejercicio social terminado 
el 31 de diciembre ds 3949. 
• 2» Elección de sindico -titular , y -su- 
plente. ' 

3» Designación de dos accion'atas pa- 
ra que firme el acta. — Buenos Aires, 
abril 4 5e 1950. — El Presidente. 

e!0|4-N« 14.780-v.26|4|50 

"FABRICAS DE ACEITES 

VICENTE VERCHER & CÍA. 

Sociedad Anónima 

Industrial y Comercial " 

CONVOCATORIA 
, < • ASAMBLEA GENERAL 
EXTRAORDINARIA. 

De acuerdo con lo dispuesto por los ar- 
tículos 20 y 21 del estatuto soeial y el 
artículo 348 del Código Se Comercio, se. 
cohvoia a los señores accionistas a la 
Asamblea General Extraordinaria que ten- 
drá lugar el día 12 de mayo de 1950, 
a laB 17 lioras, en la sede social calle 
-Río Cuarto 2502, Capital Federal, con el 
cbieto de tratar el siguiente: 
ORDEN DEL DIA-. 

1? Aprobación de los contratos de lo- 
eacián de servicios con los gerontes de 
la sociedad. . i 

2c- Designación de dos accionistas para 
firmar, el aeta.de la asamblea. . - 

Los' accionistas ' deberán depositar las 
accione^ o el "correspondiente recibo ban- 
X„t-í\' ,.«„' tro» rtíns de anticinaejón a la 



GENERAL ELECTRIC 
Sociedad Anónima ■ 

• CONVOCATORIA 
ASAMBLEA GENERAL- ORDINARIA 
Año del Libertador General San Martin 
.pe conformidad con lo •dispuesto en 
«1 articulo 21' d-e Jos estatutos' sociales, 
se cita a los señores accionistas a la 
Asamblea General Ordinaria, que. tendrá 
lugar el dta 28 de Abril de 1950, a las ] 
17.30 horas, enlae oficinas de la socie- 
dad, Tucum&n 117, para tratar el si-I 
guíente, . ■•., í 

- ORDÉNDEL DÍA:- 
. 1», Lectura, consideración y aprobación 
ds la memoria, balance general, cuenta 
de ganancias y perdidas y distribución de 
utilidades del 30» ejercicio, terminado -e] 
31 de diciembre de 1949. 
2» Retribución al Directorio. 
3» Retribución al síndico. 
4» Aumento del capital social. 
6» Compra de' acciones de la eociedaü 
con utilidades realizadas y liquidas. 

6* Fijación del número de. directores y 
su elección por -un año. 

7» Elección de sindico y sindico su- 
plente. 

8» Designación de dos accionistas para 
que firmen el acta de la asamblea.' ' 
Se avisa a los señorea accionistas que 
de conformidad con lo dispuesto en el 
art. 24 de los estatutos cocíales* para te- 
ner derecho de asistencia a la. asamblea, 
deberán depositar los títulos de sus accio- 
nes o el equivalente recibo bancario 4e 
depósito de las mismas, por lo menos 
con tres días de anticipación al señalado 
para la asamblea en la caja de la socie- 
dad, Tucum&n 117. — El Directorio. 

C.1214-N» 14.»88-v.'28l4|50. 



GASÓGENA 'ARGENTINA, S. A. 

Convócase', ¡a : Asamblea '.General Ordi* 
naria de accionistas para el día ,29 de 
abril del'Año'íléí Í)ib'ertadór ?! Geneía,'l'.San 
Martín,- 1950, á laVÍ0 horas, ' «""reaMiatáé 
en el local Social, UóTdoba' l N?'C79,"5* , ''pisa, 
paTa considerare!' siguiente ■'' ■* •' *v '"'" 
■ ... ORDEN DEL DÍA ' .íí* 1 

1* Consideración de la memoria, inven- 
tario, balance general y cuenta' de pér- 
didas y ganancias al 31 de diciembre de 
1949 e informe del síndico. 

2* Elección de un director titular- por 
dos años y tin director' titular por un, ario, 
en reemplazo de directores renunciantes; 

3» Nombramiento '.de síndico titular y 
síndico suplente; 

.4?. Designación de dos accionistas • para 
firmar el acta, — -.,.£1 Directorio. . , v .... 
-'"-'• " e.ll]sV-N« : Ü'9'44-v.27j<l|fiO 



cario con. tres días de anticipación a 

asamblea. '—. Él 'Directorio.' , ,. . I 

' $ 135.— e.22'|4-Ní 15.824-y,10|5|50 j 
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GLOVEX 

„. t S.,> A. Industrial . y . Comercial , 
Bdo. de Trigoyen 745 - Capital . 
CONVOCATORIA 

Convócase Asamblea General Ordinari» 
el 2 de mayo, Afio del Libertador Gene- 
ral San Martín, a950, a las 11,30 ñoras, 
en Avda. Pte. Julio A. Roca 610, 9' piso. 
ORDEN DEL DÍA: 

1« Considerar memoria, inventario, ba- 
lance, cuenta de ganancias y pérdidas 
e informe del síndico, al SO de Junio 1949. 

2? Determinar número de miembros que, 
compondrán .nuevo Directorio y -su elec-, 
ción. Elección de síndicos. 

3» DesignaT dos. accionistas para fir- 
mar el acta. 

Nota: Se previene a los accionistas lo 
dispuesto en el art. 20 del estatuto sobre 
depósito anticipado de acciones. — El 
Directorio. e.ll|4-N? 14.8S3-v.27|4|50 



GENERAL MOTORS ARGENTINA, S. A. 

(Sociedad Anónima Argentina de Motores 

en General) •' 

■CONVOCATORIA 

Convócase -a los accionistas a Asamblea 
General Ordinaria para el día 27 de 
abril de 1950, a las 10,30 horas, en la 
calle Río Limay 1725, Buenos Aires, pa- 
ra considerar el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA: 

1* Consideración del balanea .general, 
cuenta de jjananeiaa y pérdidas, inventa- 
rio,, memoria del Directorio e,. informe 
del síndico, por el. ejercicio cerrado al 
31 de diciembre de 1949, ,, ■ ■ ' 

2» 4 Distribución de utilidades. o destino 
de las mismas. 

3» Elección de siete (7) directores titu- 
lares,' síndico titular y sindico suplente- 

4? ^Consideración de una asignación al 
Plan de Gratificaciones para empleados, 
y designación de beneficiarios para el 
año 1949. 

, 5» Designación de dos (2) accionistas 
para suscribir el acta. — El Directorio. 

e.ll;4-N? 14.865-v.27|4¡50 



. , HRAND NIKOTIAN S. A. 
Textil, Comercial e Industrial , 
7» Ejercicio: 1» -de Enero. -.31 de" 
Diciembre ' de , 1940 ' 
ASAMBLEA -GENERAL ORDINARIA 
DE ACCIONISTAS 
•" •. • CONVOCATORIA ., \ 

'Por resolución del Directorio, ' y , de 
conformidad '\:ori ' lo "• que establece 1 «i 'si- 
tíenlo 10' de ios estatutos, se convoca 
a los señores accionistas a Asamblea 'Ge- 
neral Ordinaria -para el día 9á de abril 
del "Año del Libertador" 1950/ a Üs 
16 boras, en el local' social callé Riva- 
davia 1177/ para tratar la siguiente" 
; ORDEN .DEL DÍA: ' 
1* Consideración de la . ihemoria,' ba- 
lance general, cuesta de ganancias* ' y, 
pérdidas, inventario e informe 'del sín- 
dico,' correspondientei al 7« ejercicio 
terminado el 31 de diciembre de 1949. '■ 
2» ' Fijación 3> remuneraciones' de di- 
rectores y síndico 
3' Distribución, de utilidades. 
4* Elección de directores titulares y 
suplentes 

5' Elección de síndico y síndico su- 
plente ~por "un afio. ■ 

6' Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar . el acta ' de la asamblea. 

Para concurrir -a • la ■ asamblea ios se- 
ñores accionistas, según establece «1 Ar- 
ticulo 12 de los estatutos, deberán- 'de- 
positar en ia caja de la sociedad sus 
acciones o -un recibo de las -mismas eon 
un. día. de anticipación por la Tríenos a 
la fecha señalada para ia reanión, ■—* 
El Directorio. 

■ e.ll|4-N» 14.925-v.27|4[50 



GENERAL ELECTRIC 

Sociedad Anónima 

CONVOCATORIA 

ASAMBLEA GENERAL 

' EXTRAORDINARIA. 

Afio del Libertador General San Martín 

- De conformidad con lo dispuesto en el 

art. 21 de los estatutos sociales, se cita 



gar el día 28 de Abril de 1950, a las 17 
horas en lás v oficinas de la sociedad, Tu- 
cumán 117, para tratar el siguiente, 
"' '. ... ORDEN DEL' DÍA:' 
1* Reforma del articulo veintiocho de 



a los señores accionistas a la Asamblea 

General Extraordinaria, que tendrá lu- las mismas en las oficinas de la ,soeie- 



GELATINAS ARGENTINAS, S. A. 

Industrial y Comercial 

CONVOCATORIA 

Se convoca a los señores accionistas de 
Gelatinas Argentinas, S. A. a Asamblea 
Ordinaria en el local Avda. Corrientes 
378 para el 29 de abril de 1950, a las 
11 horas, para tratar el siguiente, 
' ORDEN DEL DÍA: ._ 

1' Consideración de la memoria, in- 
ventario, balance -general, cuenta de ga- 
nancias y pérdidas e informe del síndico 
y distribución de utilidades. 

2» Fijar el número de í'.iembros del 
Directorio, elegir directores y síndicos, 
designando presidente y vicepresidentes. 

3» Remuneración de los directores y 
sindicas. 

4» Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar el acta. < 

Los accionistas deberán depositar sus 
acciones o un certificado bancario de 



dad hasta tres días . antes de la fecha 
de la asamblea. — Buenos Aires, abril 
3 del Año del Libertador General San 
Martin ¿950.' — . 331' Directoría ■ 

... e.l0l4.-N» 14.792-v.2614|50 



HARÁS LAB ORTIGAS - .. 
6. A. Agrícola Ganadera 
CONVOCATORIA 

Convócase a Jos accionistas * Asam* 
blea -General -Ordinaria, para el día t 
de mayo de 1950, a las 17,30 ñoras, en 
Viamonte 752, Ser. . piso, esc. fi, para 
tratar un siguiente - ■--■ 

... ORDEN DEL DÍA: 
' 1* Lectora y aprobación de la -memo- 
ria, inventario, balance general, -cuenta 
de ganancias y pérdidas e informe a*l 
síndico, correspondientes al 38» ejerci- 
cio social clausurado el 31 3e diciembr» 
de 194S' y'distribucSón'de utilidades. 

2* Designación Je directores 'titulares 
y suplentes.- * ' " "' 

3» Elección de síndico titular y sin- 
dico suplente. 

4* Designación de dos accionistas p»n 
ra q»e aprueben y suscriban el acta. — > 
Buenos Arres, 4 de abril Se 1950, Añé 
del Libertador Gral. San Martín. — Bl 
Directorio. e.ll]4-N» 14.938-v.27¡4|5« 

* HÜLLACOK r 

' Sociedad Anónima Carbonífera > . 

CONVOCATORIA 
Convócase a loe accionistas a Asam- 
blea General Ordinaria, para el día 2» 
de Abril -de T960, Afio del Libertador 
General San Martin, a laB ID boras, -en 
el local social, Rivadavia -409, oficina 
309, Capital,- para tratar el -siguiente 
ORDEN DEL DÍA: 

le Consideración de la memoria, in- 
ventario general, -balance general y, 
cuenta de garandas y pérdidas, corres- 
pondientes al décimo ejercicio social, 
terminado el 31 de diciembre de 1949 
y el Informe del síndico. 

2» Consideración de e las gestiones 
realizadas por "«] director general" en 
el ejercicio fenecido y la situación ac- 
tual de la sociedad. 

3? Consideración de la anulación de 
la ^operación referente a las minas ele 
sal de roca, de la sociedad, referidas 
en acta número 41, -obrante al folio *8 
del libro "Actas". '■ ' 

4» Consideración «obre la continua- 
ción o nb de la dirección unipersonal 
de la sociedad. En caso de dirección 



0.1'. í<v. 
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pluriperfeonal, designación, dé directores 
titulares "y suplentes. ' ""-,.. 

5» Designación de sindico titular y 
sindico suplente. ' , 

6» Reme aeración del director general 
y sindico titular, por el ejercicio ter- 
minado. 

7« Designación de dos accionistas 
para firmar el acta. — Priamo Bal- 
buena, director general. 

e.lO/4-N? 14.738-V.27/4/50 



INSTITUCIÓN IGLESIA ANGLICANA 
DR SAN SALVADOR 

\ . CONVOCATORIA 

De conformidad con el articulo 23, 
capitulo IV, de los estatutos, se con- 
voca a todos los señores miembros ele 
la Institución Iglesia Anglicana de San 
Salvador (Belgrauo), a la Asamblea 
General Ordinaria , anual que tendrá 
lugar el día miércoles 26 de Abril- de 
1950, en el salón de la Iglesia, calle 
Crámer 1944, Buenos Aires, a las 21 
horas, para tratar la siguiente 
ORDEN DEL DÍA: , 

1» Lectura y aprobación de la me-, 
moría del Consejo y el informe del te- 
sorero, correspondientes al ejercicio 
terminado el 31 de Diciembre de 1949. 

2» Nombramiento de un guardián 
por el capellán. 

3» Elección de un guardián por los 
miembros. 

4» Elección de cinco consejeros por 
dos años en reemplazo de los señores 
G. F. Van Oppen, G; Logan, E. G. Len- 
ton, H. C. Ellis Griffin y A. II. Forres- 
ter, quienes terminan sus mandatos. 

5» Designación de dos miembros de 
la institución para firmar el acta de 
- esta asamblea conjuntamente con el 
presidente y un guardián, de acuerdo 
con el artículo 33 de los estatutos. — 
(G. Logan), secretario honorario. 

* 22.— 0.25U-M? 16.005-v.26|4|50 

IK8TITUT0 SEROTERAPIOO 

ARGENTINO 
SEGUNDA CONVOCATORIA 
No habiéndose presentado a la primera 
convocatoria suficiente número de accio- 
nes para formar "quorum" legal para 
la Asamblea Anual, se cita nuevamente 
s los señores accionistas para la reunión 
que se realizará el 28 de abril de 1950, 
a las 12 horas, en el local social, calle 
Córdoba 2050. Buenos Aires, para tratar 
3a sifrn : ----: 

• teiN DEL DÍA: 
1» Lectv..- y consideración de la me- 
moria, balance, cuenta de ganancias y 
pérdidas, inventario e informe del sín- 
dico, correspondientes al ejercicio 24», 
vencido el 31 de diciembre de 1949. 

2» Determinación del número de di- 
rectores que integrarán el Directorio du- 
rante el nuevo ejercicio y en caso de 
mantenerse el número actual, elección de 
un director por el término de dos años, 
en sustitución de un renunciante. 

3» Elección del sindico titular y del 
suplente, por terminación de mandato de 
los actuales. 

4» Nombramiento de dos accionistas 
para firmar el acta de la asamblea. 

Nota: Se Tccuerda a los señores accio- 
nistas que, para poder concurrir a la 
asamblea (Arts. 16 y 17 de los estatu- 
tos), deberán depositar sus acciones en 
la caja social con tres días de anticipa- 
ción al fijado para la -eunión, donde 
recibirán la tarjeta de entrada y el docu- 
mento que acredite dicho depósito. No 
pndiendo asistir el accionistas podrá ser 
representado por la persona que designe 
mediante una carta-poder. 

Otra: Tratándose de segunda convoca- 
toria y de conformidad con lo establecido 
en el Art. 14 de los estatutos sociales, 
la asamblea será válida con el número de 
accionistas que concurran. 

Buenos Aires, marzo 31 de 1950, Año 
del Libertador General San Martin. — 
El Directorio. . 

$ 150.— e.l5¡4.-N« 15.210.-v.26|4¡50 

INMOBILIARIA "MITRÉ" 

Sociedad Anónima 

CONVOCATORIA 

De conformidad' con el articulo 15 de 

los estatutos el ■ Directorio ha Tesuelto 

convdfcar a los señores "accionistas a la 

Asamblea General Ordinaria, que se ce. 

lobrará en su local de la calle Lavalle 

2446, Buenos Aires, el día 28 de abril de 

1950, a las 16 horas, 

ORDEN DEL DIAr ' 

1» Lectura y consideración de la memo- 
ria, balance general, inventario, cuenta 
íe pérdidas y ganancias e informe del 
sindico, terminado ' el 31 do diciembre 
de 1949. > 



i 2* Elección 'de un director por- el tér- 
mino de tres años y de un sindico titulai 
y un .' suplente por el término .de ley. ¡v 
- 3« Designación "de dos accioDistas para 
que en representación de la asamblea 
aprueben y firmen el acta de la misma. 
Nota: Se recuerda a los soñeres accio- 
nistas, io previsto en el articulo 17 del 
estatuto de la sociedad, con respecto al 
depósito anticipado de acciones. — El 

Directorio. ■ e.l2|4-N» 15.056-v.28i4|50 

INDUSTRIAL EXPORTADORA S. A. 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
' CONVOCATORIA 

Se convoca a los señores accionistas a 
!a Asamblea General Ordinaria para el 
día 29 de abril de 1950, a las 9 horas, 
en el local social, Córdoba 1215," 9» pi 
so, para tratar la siguiente: 
ORDEN "DEL DÍA: 

1» Consideración y aprobación de la 
memoria, inventario, ¿.alance general, 
cuenta de pérdidas y ganancias' e in- 
forme del sindico, correspondientes al 
XVII». ejercicio, terminado el 31 de di- 
ciembre de 1949. 

2* Distribución de utilidades. ' 

3» Remuneración del sindico. 

4? Elección de dos directores titulares 
y de dos directores suplentes. 

5» Elección de sindico* titular y sindi- 
co suplente. 

6* Designación de dos accionistas para 
firmar el acta de la asamblea — Buenos 
Aires, 5 de Abril de 1950, "Año del Li- 
bertador Gral. San Martin". — E! Di- 
rectorio. 

Nota: Recordamos a los señores accio- 
nistas que para poder asistir a la asam- 
blea de acuerdo al art. 23 de los esta- 
tutos, deberán depositar sus acciones en 
la oficina de la Sociedad, hasta tres días 
antes del señalado^ para la asamblea. 

e.l2|4-N» 15.034- v.28|4¡50 

INCOSA S. A. 

Industrial, Comercial, Inmobiliaria y 

Financiera 

Importación, Exportación 

CONVOCATORIA 

En cumplimiento de lo dispuesto por 
los estatutos sociales, el directorio tiene 
el agrado de convocar a los señores accio- 
nistas a la Asamblea General Ordinaria 
que se realizará el día 29 de abril, a las 
11 horas, en la sede social, Universidad 
1270, Capital, para considerar el siguien- 
te: 

i ORDEN DEL DÍA: 

1» Consideración de los documentos que 
prescribe el artículo 347, inciso 1? del 
Código de Comercio. 

2» Elección de directores y síndico. 
_ 3» Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. — El Directorio. 

e.l2|4-No 15.006-v.28j4,50 

ISABELLO & RTJSSO S. A. 
CONVOCATORIA 

Conforme a lo dispuesto en el ar- 
tículo 18 de los estatutos, se convoca a 
tos señores accionistas 'a la Asamblea 
General Ordinaria, para el día 29 de 
abril de 1950, en el domicilio legal de la 
sociedad, Loria 1462, de esta Capital, a 
laj 10 horas. 

ORDEN DEL DÍA: 

I* Consideración de la memoria 'y ba- 
lance general, cuenta de ganancias y 
pérdidas, proyecto distribución de uti- 
lidades e informe del sindico. 

2» Emisión de acciones ordinarias Se- 
rie B. 

3» Elección del síndico titular y su- 
plente. 

4» Designación de dos accionistas pa- 
ra aprobar y firmar el ¿eta de la asam- 
blea. 

En cumplimiento de lo dispuesto en 
el artículo 22 de los estatutos, los se- 
ñores accionistas para poder tener en- 
trada a_ la ajamblea, deberán depositar 
sus certificados de acciones o el recibo 
de depósito de las mismas en cualquier 
Banco de esta Capital, en la caja de la 
sosiedad, con una anticipación de has- 
ta tres días hábiles antes de la asam- 
blea. — El Directorio. 

e.ll|4-Nt 14.874-v.27¡4|30 

" I T A L M A R '• 

Sociedad Anónima de Empresas Marltimas- 
Buenos Aires 
CONVOCATORIA 
Se convoca a los señores accionistas a 
Asamblea General Ordinaria para el sá- 
bado 29 de abril de J950, a las 10 horas, 
en el local social de la calle Córdoba 315, 
para tratar la siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 
1» Lectura y aprobación de la memoria, 
balance general, cuenta de ganancias y 
pérdidas e informe del síndico, por el ejer- 
cicio terminado el 31 de diciembre de 1949. 
2o Remuneración del síndico. 



13' Determinación del número y elección 
de los directores, elección de un síndico 



titular y un síndico suplente, por un afio, 
en reemplazo de los salientes. - • 

4« Designacion.de dos accionistas para 
firmar, conjuntamente con el presidente, el 
acta de la asamblea. . / 

Nota — Se llama la atención de .los .se- 
ñores accionistas sobre lo dispuesto por el 
articulo 26 de los estatutos sobre depósito 
anticipado de acciones. Las arciones po- 
drán ser depositadas en la Banca Com- 
merciale Italiana y Banco di Napoli en 
Italia o en el Banco Francés e Italiano 
para la América del Sud y B;mco di Na- 
poli de esta Capital y en nuestra Secre- 
taría. • 

Buenos Aires, 1» de abril de 1950. — 
El Directorio. ■ e.l0;4-No 14.7S2-v.26|4|50 

Inmobiliaria, Comercial, Agrícola 
e Industrial S. A. 
(I. C. A. I. S. A.) 

CONVOCATORIA 

De acuerdo con lo dispuesto en los es- 
tatutos^ se convoca a Asamblea General 
Ordinaria da Accionistas a' celebrarse en 
el local spcial el 2 de mayo del corrien- 
te año, a las 17,30 horas, para tratar la 
Siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 

1» Elección de secretario para la 
asamblea. 

^ 2» Lectura, consideración y aproba- 
ción de la memoria, inventario, balance 
general, cuenta de ganancias y pérdi- 
das e informe del síndico correspon- 
diente al ejercicio cerrado el 31 de di- 
ciembre de 1949. 

3» Distribución de utilidades. 

4» ■ Remuneración del Directorio y sín- 
dico. 

5» Fijación del número de miembros 
y elección de Directorio y síndico. 

6» Elección de dos accionistas para 
firmar el acta. — Buenos Aires, abril 
4 de 1950, "Año del Libertador General 
San Martín". — El Directorio. 

Nota: Se recuerda, que para tener de- 
recho a. asistir, deliberar y votar, los 
accionistas deberán depositar sus nc- 
eiones en la sociedad con tres días de 
anticipación al fijado para la asamblea. 
e.ll|4-N» 14.895-v.27|4|50 

INMOBILIARIA, COMERCIAL, 
AGRÍCOLA E INDUSTRIAL S. A. 

(I. C. A. I. S. A.) 
San Martín 570, 2» Piso 
T. E. 82, Dársena 4212 

Déjase constancia que en el edicto 
de convocatoria a asamblea de Inmo- 
biliaria; Comercial, Agrícola e Indus- 
trial S. A. omitióse consignar el do- 
micilio de la sociedad que es calle San 
Martin 579. — Inmobiliaria, Comer- 
cial„Agrfcola e Industrial S. A. (I. C. 
A. I. S. A.). — El presidente. 

$ 9. — e.26¡4-No 15.966-v.27|4|60 

"industreSlos^s. A. I. O.» 
Convoca a los señores accionistas a la 
Asamblea Ordinaria que tendrá lugar el 
día 8 de mayo de 1950, a las 18 horas, 
en la sede social, Cullen 4941, a fin de 
tratar lo siguiente: 

ORDEN DEL DÍA: 
1' Consideración de la memoria, inven- 
tario, balancé general, cuenta de ganan- 
cias y pérdidas e informe del síndico, 
correspondiente al ejercicio terminado al 
31 de diciembre de 3949. 

2» Propuesta de distribución de utili- 
dades. " 

3« Elección de tres directores suplen- 
tes por un año y síndico titular y suplen- 
te por un año. 

_ 4» Designación de dos accionistas para 
firmar el acta de la asamblea. — El Di- 
rectorio. 

* 120.— e.l-5|4.-N» 15.218.-v.3|5|50 

I N G R A 

Industria Granjera Argentina 

Soc. Anón., Comercial e Industrial 

Se convoca a los señores accionistas, 
de acuerdo con el artículo 25 de los esta- 
tutos, a Asamblea General Ordinaria, que 
tendrá lugar el día 29 de Abril corriente, 
a las 11 horas, en el local social, Co- 
rrientes 330, 5» pisd, para tratar el si- 
guiente, 

ORDEN DEL DÍA: 

1» Lectura y consideración de la me- 
moria, balance general, cuenta de ga- 
nancias, y pérdidas, inventario e informe 
del síndico, correspondientes al ejercicio 
terminado el 31 de diciembre de 1949. 

2» Designación de directores y síndi- 
cos. 

3» Designación de dos accionistas, para 
firmar el acta de la. asamblea. 

Se previene a los señores accionistas 
que, conforme al artículo 25 de ios esta- 
tutos, deberán depositar sus acciones en 
la caja de la sociedad, o entregar el 
certificado de depósito bancario, con tres 



días de anticipación a la fecha da la' 
asamblea. — Buenos Aires, Abril 10 de 
1950.'— Año del Libertador General 
8án Martín. — El Directorio. • 

$ 130.— e.l5¡4-NU5.350-v.29|4|5O.: 

INDO 
Industrias de oleaginosos S.A.O. - 
RECTIFICACIÓN 
Notificase a los señores accionistas que 
el segundo punto de la orden deldía del 
aviso de convocatoria de esta sociedad 
se modifica de la siguiente forma: 

2« Elección de un director titular y 
síndico titular y suplente. — El Direc- . 
torio. / $40.— e.l9¡4.-N' 15.565.-v.29|4|50 ' 



/. 



JABÓN FEDERAL 

(Dclbene Hnos. y Sabia Ltda.) 
Sociedad Anónima Industrial ' 
„ y Comercial 

Asamblea General Extraordinaria 

Por resolución del Directorio y de 
conformidad con ej art. 17 del estatuto 
social, se convoca a los señores acelo- ' 
nistas a la Asamblea General Extraor- 
dinaria que se celebrará el Jueves 4 do' 
mayo de 1950 a las 18 horas, en ei ' 
local Avenida Diagonal Roque Sáen* 
Peña N» 730, piso 8», escritorio N» 85. 
a fin de tratar y resolver el siguiente, 
ORDEN DEL DÍA: 

lo Lectura, consideración y aproba- 
ción del proyecto de reformas a los ■ 
artículos 4» y 7» del estatuto,' sustitu- 
yendo su texto actual por el que ha • 
preparado el Directorio y que está a 
disposición de los señores accionistas 
en la sede legal de esta sociedad. 

2» En caso de aprobarse la refor- 
ma, autorizar al presidente y a los dos 
directores delegados, conjunta, separa- 
da o alternativamente, para gestionar i 
la aprobación de las reformas que sao^ 
clone la asamblea, con facultad expresa I 
para aceptar las modificaciones que ' . 
puedan sugerir las autoridades y 'dar), 
cumplimiento a los trámites de proto- , 
colización e inscripción. 

3» Autorizar al Directorio para rea- , 
lizar en la proporción, época y moda- ' 
lidades que el propio Directorio lo es- ' 
time conveniente, la emisión sucesiva ■' 
o simultánea de una a diez series de ' 
acciones preferidas u ordinarias, da 
conformidad a las disposiciones con- 
tenidas en el estatuto social reformado. . 

4o Designación de dos accionistas pa- •" 
ra.que, en representación de los demás, 
firmen el acta de la asamblea conjuh-" 
tamente con las autoridades de la 
misma. — Buenos Aires, marzo 31 de ' 
1950. — Por el Directorio, Jabón Fe- 
deral (Delbene Hnos. y Sabii. Ltda.); 
S- A. Ind. y Com. - Sr. Vito Donato 
Sabia, director delegado. 

Nota — Art. 29 del estatuto: "Loa 
accionistas, para tener derecho de asis- 
tir a la asamblea, sea ésta ordinaria o 
extraordinaria, depositarán sus accio- 
nes Integradas y sus certificados no- 
minativos en las cajas de la sociedad, 
por lo menos tres, días* antes del fijado 
para la reunión y deberán al mismo 
tiempo retirar la boleta de entrada, en 
la cual constará el número de acciones . 
y de votos que les corresponden .-..". ■ t 
e.l2|4-No 14.965-v.28|4|50 

J. M. ROSENBLUM - Sociedad Anónima. 
Textil, Comercial e Industrial Ars 1 '"*'"*. 

CONVOCATORIA 

Co'nvócase a los señores accionistas a 
la Asamblea General Ordinaria, tfue ten- 
drá lugar el día 28 de Abril de 1950. a - 
las 16 horas, en la calle Boedo 51, para 
considerar el siguiente. 

ORDEN DEL DÍA: . " 

1* Memoria, balance gral., cuenta da 
ganancias y pérdidas e informe del sín- 
dico. • 

2» Elección de presidente, dos direc- 
tores titulares, dos directores suplentes, 
síndico titular y suplente. 

3» Designación de dos accionistas para 
suscribir el acta. — Buenos Aires, mano 
21 do 1950. — J. M. Rosenblum, Presi- 
dente. e.l2|4-N» 14.986-v\28|4;50. 



'K' 



KINBAUM - FERROBETON 
Sociedad Anónima do ConstruceloniS 

, CONVOCATORIA 
En cumplimiento de lo que dispo- 
nen los articulos 14, 16 y 18 de los 
estatutos, se convoca a los seíores ac- 
cionistas t a Asamblea General Ordina- 
ria para el día 29 de abril de 1950 a 
las 11.45 horas en el local social ae 
la calle Hipólito Yrigoyen 850. 4o piso, 
e -. 430, para tratar el siguiente, 



ASO DEL LIBERTADOR GJSNEBAI,; SAH MARTIN 
BOLETÍN OFICIAL- — i Miércoles: $6 de abril de 105Q 



61 



"7 



,.♦, ORDEN: DEL,. DLAs >;.;,* '.I. «,;■ 



í» LeWur*.y.aprobacjója'.de"la m* .mercial cerrado el 31 de diciembre de 
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Correspondiente '*• ' quinto ejercicio co- 



moria { * inventario,- ,"■ balance.. .■ general, 
cuenta de ganancias y pérdidar; e-.in-i 
forme del, síndico,, correspondientes al 
ejercicio terminado el -31 de diciembre 
de 1949. s ' ' 

2o Aprobación de la - distribución 
propuesta por el Directorio de las uti- 
lidades " correspondientes al ejercicio 
terminado el 31 de diciembre de 1948. 

3* Fijación de la remuneración del 
«indico. 

4» Elección de dos -irectores por un 
periodo-completo de tres años. 

5* 'Elección' de sindico y sindico su- 
plente. 

6« Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar el acta. — El Directorio. 

e.l2ji-N» 14.968-v.28|4|50 

KÍNBAUM - FERRORETON " " 
Sociedad Anónima de .Construcciones 

^¡. . CONVOCATORIA .•.-.'-. 

En cumplimiento de lo que .dispo- 
nen. I.os artículos 15, 16 y 18 de los 
estatutos, se convoca a los señores ac- 
cionistas a Asamblea General Extraor- 
dinaria para' el día 29 de. abril de 
1950 a las 12.15 horas, en el local 
social de la calle Hipólito . Yrigoyen 
«50, 4» piso, esc. 430, para tratar >1 
siguiente, - 

ORDEN DEL. DÍA: 

1» Reforma de los artículos •« y 22? 
'de los estatutos. . 

2» Designación de dos accionistas 
para la firma del acta. — El Direc- 
torio, v. e.l2|4-N» 14.964-v.28[4Jfi0 

' KOPKX SUDAMERICANA 
Sociedad Anónima Industrial 
y' Comercial 

-.',-- CONVOCATORIA . 

Se convoca a los sefiores accionistas 
a la Asamblea General Ordinaria y Ex- 
traordinaria a realizarse el día 6 de 
mayo próximo a las 16 horas en el lo- 
cal de la sociedad, Bm-é: Mitre K» 783, 
a fin de considerar el siéntente," 
ORDEN DEL. DIÁ: . 

1» Consideración de la memoria, In- 
ventario, balance, general y' cuadro de 
ganancias, y pérdidas e informe del 
sindico. .". •, , . 

2$ Consideración de diversas 'retri- 
buciones. .- , ■ ' - ■ 

3?' ..Determinación del número de di- 
rectores, para el próximo periodo y elec- 
ción., de, los 9»e correspondan y 'del 
sindico titular o suplente,- 

4» Emisión de nuevas serles de ac- 
eleres.; ¡ , . ¿' 

6» Modificación de los estatutos. 

6« Designación de dos accionistas 
para que suscriban el acta de la Asam- 
blea. — Stefan Toeulescu, director 
nnico. , e.l2|4-N» 14.967-v.28|4;C0 



1Í49 

;. 'it Distribución de utilidades. ; ■' { 
^'"Remuneración a los miembros' del 
Directorio.'- •--■•■ • • '' 

•4*' ífrecclón' de'síndlco' titular y sindi- 
co supíente, por un año. ' . 

5» Designación d« dos accionistas para 
ílrrnar el acta, de la asamblea.' 

Nota: Se recuerda a los señores accio- 
nistas - lo dispuesto por el articulo 29 de 
los estatutos. — Buenos Aires, Abril 19 

de 1950. Año del Libertador General 

San Martín, 1950. — El Directorio. 

' '■■ | 165.— e.22|4-N» 15.847-V.10|5l50 



..,-,-,/.; LTJMITON 
. -. Cinematográfica; Argentina 
-.'■;. CONVOCATORIA V 
' Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria .a loa sefiores accionistas de la 
Sociedad • Anónima Radio Cinematográfi- 
ca ¡Argentina "Lumiton". (S. A. R. C. 
A. L.) a celebrarse el sábado 29 de Abril 
de 1950, V laT 11 horas, en ' el local so- 
cial; Cangallo - 1B56,' para tratar la si- 
guíente, » ' * 

-- OBDBN DEL- DÍA: 
lt Consideración de la memoria, balan- 
ce general, inventario, cuadro demostra- 
tivo de pérdidas y ganancias, e infor- 
"jne del síndico, correspondiente al dé- 
cimo sexto ejercicio económico eerrado 
el 31 de diciembre de 1949... 
2? Remuneración al «índico titular. _ . 
3» Designación de dos señores accionis- 
tas para suscribir el acta. — Néstor P. 
Maciel Crespo, -presidente. — Buenos 
Aires, Abril 5 de 1950. — Año del Li- 
bertador General San Martín. 

e.l2|4-N» 15.082-v.28|4|50 

1 - • 

LAVADERO SANTA INÉS, S. A. 
Estomba 58 — Tronador 115 ' 
T. A. 61, Urquiza 24S7 
CONVOCATORIA 
De conformidad con lo dispuesto en 
el articulo 18 (inciso g) de Jos estatutos 
< sociales, el Directorio convoca a los se- 
fiores accionistas a la Asamblea General 
Ordinaria, que se- realizara el 13 de ma- 
yo próximo, a las 14,3» horas, en Fe- 
derico Lacroze 2025, Capital, para tratar 

la. siguiente 

... ORDEN DEL. DÍA: 
1* Consideración de la memoria, in- 
ventario, balance general, cuenta de ga- 
nancias r pérdidas e informe del sindico, 



LA QUIRÚRGICA ARGKNTINA 

Sociedad Anónima, 

Comercial c Industrial 

Convócase a los señores accionistas a 
la Asamblea Ordinaria para el día sába- 
do 13 'de mayó de 1950, a las 17 horas, 
en el ' local social, calle " Azcuénaga 
N» 1038, para tratar el siguiente 

ORDEN DEL. DÍA: 
■■ 1» Aprobación, de la memoria, balance, 
cuadro de ganaacias y pérdidas; Infor- 
me del sindico y distribución de utili- 
dades. 

2» Elección de directores, titulares y 
suplentes. 

1* Elección de sindico, titular y su- 
plente. •• '■ ' ' 

4» Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar el acta.'-' 

Se hace presente que, de acuerdo con 
el artículo 24 de los estatutos, los señores 
accionistas deberán depositar sns accio- 
nes o el certificado de depósito de las 
mlsmae en un Banco, con una anticipa- 
ción no menor de tres días a la fecha 
señalada. — Buenos Aires, 20 de Abril 
del Año del Libertador General San Mar- 
tín, 1950. — El Directorio. 

S 120.— e.22|4-N* 15.852-v.lí[6|60 

"LA ARGENTINA" 
Sociedad Anónima 
CONVOCATORIA 
De acuerdo al artículo 38 de los esta- 
tutos, se convoca a los sefiores accionis- 
tas d9 esta Sociedad a la Asamblea Ge- 
neral Extraordinaria, que se efeetuará^éi 
día 5 de mayo.de 1930, Año del Liberta- 
dor General San Martín, a las 15 horas, 
en el local social .calle San Martín N? 674, 
ler. piso, Capital Federal, para tratar 
el siguiente 

.... ORDEN DEL DÍA V . . . 
1» Reforma de los artículos 3? y 5» de 
los estatutos de la sociedad. 

, 2* Designación de dos accionistas pa- 
ra suscribir el acta. — El Directorio. 

Nota: Recuérdase a los Sres. accionis- 
tas lo establecido en el Art. 39 de lo? 
estatutos referente al depósito de accio- 
nes, que debe efectuarse por lo menos 
tres días antes de" la fecha de la asam- 
blea. e.l2|4-N« 15.071-v.3¡5|50 



"LA METROPOLITANA" 

Compañía de Acumulación de Ahorro 
Sociedad Anónima 

^ ' CONVOCATORIA .' ' 

De acuerdo con las disposiciones lega- 
les y estatutarias, se eonvoea a loi 
Beñores accionistas a la Asamblea Gene 
ral Ordinaria, que tendrá lugar en nue» 
tro local, social, calle Rivadavía N« 954, 
el día 29 de Abril de 1950. a las 10 
horas, a objeto de tratar la siguiente: 

-, ORDEN DEL DÍA: 

. 1* Leetura y aprobación de la me- 
moria, balance, cuenta de ganancias y 
pérdidas, informe del síndico e informe 
de la Comisión de Control de los ' Va- 
lores Téehieos de los Títulos de "La Me- 
tropolitana" Compañía de Acumulación 
de Ahorro ' S. A., correspondientes al 
Décimo Noveno -Ejercicio que terminó el 
31 de diciembre de 1949. 

%* Distribución de las utilidades. 

3» Renovación de la Comisión de Con- 
trol de los Valores Técnicos de lo* 
Títulos de "La Metropolitana" Gompa- 
fiía de Acumulación de Ahorro S. ' A. me- 
diante la elección de tres suscriptores de 
títulos de la Compañía, de acuerdo con 
el Artíeulo 26 de los Estatutos Sociales. 

4* Elección de cuatro directores titu- 
lares y un director suplente, todos por 
dos años, de acuerdo con las disposicio- 
nes estatutarias, y elección por un año 
de un síndico titular y un síndico su- 
plente . 

' 54 Designación del mayor accionista 
presente para que conjuntamente con* el 
presidente y el secretario redacten, 
aprueben y firmen, .'el acta respectiva. 
— Buenos Aires. Abril 4 de 1950.' — Año 



del Libertador General San -Martín. **• El 
Directorio. . .' - . ■ ; 1 , 

Notat/Sa recuerda a' los- señores accio- 
nistas; que-' de; acuerdo -eon el -Artíeulo 
33 de' 'los Estatutos, deberán depositar 
sus aficiones en > Secretaría" hasta ' tres 
días' antes del fijado para la asamblea.' 
- ' ' ' ' é.HH-N» 14.835-v.27|4¡50 

LA ACTIVA S. A, - 
Financiera, Comercial e Inmobiliaria ; 

CONVOCATORIA 
Convócase a la AsamBlea General Or- 
dinaria de 1 accionistas para el 29 de abril 
de 1950, a las 10 horas, en Avda. de Ma- 
yo 633, 6? piso, ' " 

.. '. ORDEN DEL Í>IA: . 

1» Consideración de la memoria, ba- 
lance general, cuenta de ganancias y pér- 
didas, inventario general e informe del 
síndico corespondientes al ejercicio , f ina- 
bzado el 31 de diciembre de 1949. 

2» Elección de directores en el numero 
que fije la ' asamblea. 

3» Elección de síndico y síndico su- 
plente. , 

4* Designación de dos accionistas, para 
firmar el acta. — Buenos Aires 10- de 
Abril de 1950. — El Directorio. 

. e.ll]4-N» . 14.931-v.27j4|5Ó 

LA QUÍMICA INDUSTRIAL DÉ 
ARGENTINA, S. A. 

CONVOCATORIA ; 

Se convoca a los señores accionistas 
de La Química Industrial de Argentina, 
S. Á. a Asamblea Ordinaria en el loeal 
Avda. Corrientes 378 para el 29 de 
abril de 1950, a las 10,30 horas, para 
tratar el siguiente, 

ORDEN DEL DÍA: 

1» Consideración de la memoria, in- 
ventario, balance general, cuenta de ga- 
nancias y pérdidas e inforn - del sín- 
dico y distribución de utilidades. 

2» Fijar el numero de miembros del 
Directorio, elegir directores y síndicos, 
designando presidente y vicepresidentes. 

3» Remuneración de los' directores y 
síndicos. 

-4* Designación de dos accionistas pa- 
ra" firmar el acta. 

Los accionistas deberán depositar sus 
aeeiones o un certificado bascario de las 
mismas en las oficinas de la sociedad 
hasta tres días antes de la fecha de la 
asamblea. — Buenos Aires, abril 3 del 
Año del Libertador General San Martín 
1950. — El Directorio. 

e.IOH-N» 14.791-V.2614J50 

LABORATORIOS DOTJGLAS 

Sociedad Anónima, Com. e Indust 

CONVOCATORIA • 
De conformidad con el Art. 25 de los 
estatutos sociales, se convoca a ion se- 
ñores accionistas para ln Asamblea Ge- 
neral Ordinaria, que se realizará el día 
2 de mayo de 1950/ á las 19 hoias, en su 
loeal social, calle Carlos Calvo 1145, de 
esta Capital, para tratar la siguiente 

ORDEN DEL DÍA.: 

1* Consideración 7 aprobación del in- 
ventario, memoria, neJauce general, cuen- 
ta de ganancial y pérdLlas, distribución 
de utilidades e informo del síndico. 

2? Elección- 4e «ietí directores titula- 
res 7 uno a siete directores suplentes, 
por un nuevo período de tres años. 

3» Eleeción de síndieo titular y sín- 
dico suplenta por un año. 

44 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta de jisamblea. 

Nota: Se recuerda a los Sres. accionis- 
tas lo previsto en el articulo .,25 de los 
estatutos, eon respecto ai depósito anti- 
cipado' de acciones. — Buenos Aires, 6 
de Abril de 1950, Año del Libertador Ge- 
neral San Martín. — El Directorio. 

e-12¡4-N? 15.O21-v.28¡4|50 



LENEPO 8. A. 
Industrial y Comercial 

CONVOCATORIA 

Se convoca a los señores accionistas 
a Asamblea General Ordinaria para el 
día J8-de abril de 1950, Año del Li- 
bertador General San Martin a 'las 17 
horas, en Santa Fe N» 1821, 6» piso, 
capital, eon el fin de considerar el si- 
guiente, 

ORDEN DEL DÍA: 
'1* Consideración de. la memoria, In- 
ventarlo, balance general, cuenta de 
pérdidas y ganancias e Informe del sin- 
dico, correspondientes al ejercicio ven- 
cido el 31 de diciembre de 1949, 

2* Distribución del saldo de la cuen- 
ta" de pérdidas y ganancias. 

3» Elección de tres directores titu- 
lares.' \ . 

4» Nombramiento 'de sindico titular 
y- sindico suplente. 



6» . Designación -de *•* accionista* .;<' 
para que aprueben y. firmen el. asta." 
en representación de 1* . asamblea, r-r 
El Directorio. • . •: , ' , , ■;>•-, 

- e.l2]4 r N9 l*.960-v.8í|4|50 

'.' " LOS HORNEROS ' , '¡ 

Soc Anón. Com.,' Tnd., Fin. e Inmob. 

' l - CONVOCATORIA, 

A los efectos de . cumplir éo« disposi-'' 
clones legales' y estatutarias, se convoca, 
a los señores accionistas a Asamblea Ge- 
neral Ordinaria que se celebrará el día 
12 de mayo de 1550, a las 18.30 horas, , 
en el loeal social,' ealle C-hacabuco 3 SO, 
6» piso, para tratar' la ' siguiente, ' 

( ORDEN DEL DÍA: r . . 

19 Consideración Ide memoria, balance . 
general y cuenta de ganancias y pérdi- 
das correspondientes al ejercicio cerra- 
do , al 31 de diciembre de 194.9, y distri- 
bución de utilidades. r . . . l r ._ - 

2« Designación de un. director en riem- 
plazo. del. extinto . don Alberto Salaberry" 
Bercetche, que rennnció. y hasta com-. 
pletar su mandato. ...... 

3* Designación de . síndicos titalar y 
suplente por un año. . , 

4» Designación de dos accionistas pre-, 
sentes para firmar el acta en representa- 
ción de la asamblea. 

Nota: Se recuerda al señor accionista 
que paTa tomar parte ea la asamblea, 
deberá depositar sns Acciones • un cer- 
tificado bancario que acredita su depó- 
sito en la sociedad con tres días de an- 
.¿icrpaeión. per lo menos, al fijado para 
la eélebrMÜm de la misma. — El Direc- 
terio. ' :■ i . •■ ■ ■ ■ 

- f 1«5. — e.20|4-N» 15.633-vAJSloO 

"LADRIA'.' 
- Sociedad Anónima Inmobiliaria 

CONVOCATORIA '■ ' * 

Convócase á Asamblea General Ordi- 
naria para el ffl de abril dé 1950, « las » 
horas, en la calle San Martín 555, para - 
considerar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 
1» Memoria, inventarío, balance gene- 
ral, cuenta de - ganancias y pérdidas o 
informe del síndico al 31 de diciembre 
de 1949. ■ 

2» Elección de sindico . titular y su- • 
píente. - - - 

3? Designación de dos accionistas para • 
suscribir el aeta. — El Directori».. 

6.12J4-N» 15.022-v.«8J4¡50 

LOS CORRALES 
Soc. Anón. Inm. y Gan. . - 
Convócase a Asamblea General . Ordina- 
ria para el 5 -de mayo de, 1950, ASo del 
Libertador General San Martin, a las 15 
horas, en Cangallo 466, *>' piso, para tra- 
tar la siguiente, . . 
,. ORDEN DEL DÍA: 

1* Lectui-a y consideración de la me- 
moria, balance general, inventario, cuen- 
ta de gánaselas y pérdidas' e informe del 
sindico, correspondiente al ejercicio ven- 
cido el 31 de diciembre de 1949. 
■ 2» Eleeción' de ' síndicos titular y" su- 
plente. ' ■ " " 

3* Designación de dos accionistas para 
firmar el aeta. — El presidente. 

.. . . e.l3J4-N» 15.1fí8-v.29¡4|50 

• " "LA SENSACIÓN" 
Sociedad Anónima Comercial 
e Indasfaial/ 
CONVOCATORIA - 
Se convoca por quince días, a ios re-i 
ñores accionistas de "La Sensación* f S.- 
A. Comercial • e Industrial, a la Asam- 
blea General Ordinaria, que se realiza- . 
rá ,el viernes 5' de. mayo de 1950, a las 
9 horas, en el local de la calle Ganga-, 
lio 1750, para tratar el siguiente ¡ 

ORDEN DEL DIAr ' - "» 

lt Consideración de la memoria, -ba- 
lance general, cuenta de ganancias y). 
pérdida» e informe del sindico, corres- 
pondientes ai sexto ejercicio comercial 
eerrado el 31 de diciembre de 1919.' 

2» Distribución de utilidades. 

3» fijación del numero de ' miembros 
del Directorio. . 

4» Eleeción 3e presidente, uno hasta 
ocho directores, "síndieo y síndico su- 
plente, en reemplazo del presidente, tres 
directores, síndico y . sindico suplente 
que cesan en sus mandatos. 

5» Designación de dos apoderados pa- 
ra fincar el acta de la asamblea. — El 
Directorio. ■ ' 

Nota: .Para poder concurrir a la 
asamblea, - los accionistas deberán depo- 
sitar sus acciones o un certificado ban- 
cario que acredite su depósito, en la* 
ofieinas de la sociedad, calle Cangallo ' 
1750,' hasta tres días antes de la fecha 
fijada para su realización. 

e.l3|4-N* 15.1«5-v.2í>i4 ¡ 5d 
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LA FINANCIERA S. A. 
Compañía Inmobiliaria 
' Buenos Aires 
CONVOCATORIA 
Se convoía por diez y ocho días a los 
señores accionistas de La Financiera, So- 
ciedad Anónima, Compañía Inmobiliaria, 
a la Asamblea General Ordinaria' que bo 
realizará el viernes 28 de abril do 1950, 
a las 18 horas, en el local de la calle, San 
Martín 66, primer piso, Capital Fede- 
ral, para tratar el siguiente: 
OEDEN DEL DÍA: 
1* Lectura . y aprobación de los docu- 
mentos qne prescribe el articulo 347 in- 
eiso 1* del Código d&» Comercio, corres- 

Sondientes al "ejercicio cerrado el 31 de 
iciembre de 1910. i 

2* Aprobación de remuneraciones. 

3* Elección de sindico y síndico su- 
plente. 

4' Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar el acta de la asamblea. — El 
Directorio. 

Nota: Para poder concurrir, los' accio- 
nistas deberán depositar, en la sociedad, 
toa acciones, los certificados provisorios 
'• un certificado bancario que acredite sn 
'depósito, hasta tres días antes de la 
Éecha^de la realización de la asamblea. 

e.5|4-N« 14.545-v.27l4|50 

LA INDUSTR3ALIZADORA MINERA 

ARGENTINA S. A. 

Afio drt Libertador General San Martin 

PRIMERA CONVOCATORIA* 

Convócase a accionistas para Asamblea 

General Ordinaria a celebrarse el día 29' 

«le abril próximo, a las 12 horas, en 

'Arenales 1147, 2» piso, para tratar la 

. siguiente: 

ORDEN DEL DÍA: 
1» Elección miembros del Directorio y 
•indico/ 

2» Aprobar balance, inventario, cuenta 
de ganancias y pérdidas, memoria Direc- 
torio y síndico. 

3» Nombrar dos accionistas para fir- 
mar el acta. — El Directorio. 

$ 93.— e.l4|4-N» 15.268-v.29|4j50 

; L. I. O. S. A. 

t Locd Inmobiliaria Comercial S. A. 
6a. ASAMBLEA GENERAL 
ORDINARIA 

CONVOCATORIA 
' Convócase a los señores accionistas a 
'Asamblea General Ordinaria para el día 
89 de abril dé 1950, a las II hora». 
•a Rivadavia 6017, a efectos de tratar 
eJ siguiente, 

ORDEN DEL DÍA: 
1* Consideración do los documento» 
que prescribe el artículo 347, inciso 1» 
Sel Código de Comercio, correspondiente 
al sexto ejercicio. 

■ 2» Remuneración de los directores y 
del síndico. , 

3* Elección- de tres directores titulares 
y un director suplente, por tres año». 
^ 4* Elección de síndico titular y su- 
/ píente para el próximo ejercicio. 

5» Designación de dos accionistas pa- 
ra suscribir el acta de la asamblea. — 
W Directorio. e,12|4-N° 15.045-v.28|4|50 

LA MISIONERA, S. A. 
Industrial, Comercial y Financiera 

CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria de accionistas para el 23 de abril 
de 1950, a las 17 hora*, en Maipíi 71, 
para tratar la siguiente 

' ORDEN DE LDIA: 
1» Memoria, inventario, balance gene- 
. ral, cuenta de ganancias o informe del 
síndico. 

2» Remuneraciones del Directorio y sín- 
dico y distribución de utilidades. 

S? Elección de tres directo! es, síndico 
titular y suplente. 

• 4» Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar el acta. — El Diráctorio. 

e.!2[4-N» 15.029-v.28 4|50 
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MINERALES ARGENTINOS 
PETRÓLEOS Y COMBUSTIBLES 
Si A. "MAPYSA" 
Convócase a los señores accionistas a 
Asamblea General Ordinaria, a colebrar- 
'se el día 16 de mayo a las 15 horas,- e¿ 
su sede social, Avda. Pte. R. Sáenz Pe- 
ña 616, para tratar' la siguiente: 

ORDEN DEL DÍA: 
1* Memoria, balance general, cuenta 
• do ganancias y pérdidas, inventario e 
informe del síndico."- 
■2» Consideración de las liquidaciones 

Íiresentadas por Micanar, según su ba- 
ance al 30 "do noviembre de 1949 y dicta- 
men de los auditorea 



3» Elección de síndico titular "y otro 
suplente por el término legal y dos' direc- 
tores suplentes. 

4 o Designar dos accionistas para fir- 
mar el acta. — El Directorio. 

* 105.— e.24¡4-N* 15.324- v.ll|5¡50 

MUTUALIDAD DEL PERSONAL DE 

LUTZ, FERRANDO Y CÍA. S. A. 

Alio del Libertador General San Martin, 

1950 

SEGUNDO LLAMADO 

Por lo dispuesto en los artículos 23 y 
24 del estatuto social se convoca a los 
socios de la Mutualidad del Personal de 
"Lutz, Ferrando y Cia., S. A.", a la 
Asamblea Ordinaria, la que se efectuará 
en la sede social Florida 240, el día 5 
de mayo de 1950, a las 19,15 hs., para 
tratar la siguiente • 

ORDEN DEL DÍA: 

1» Lectura del acta de asamblea an- 
terior. 

2» Consideración de la memoria y ba- 
lance general. 

3» Designación de dos socios para fir- 
mar el acta. 

4» Elección de: vocales titulares, en 
reemplazo de los "Sres.: Bruno Decicco, 
Eduardo Bidegain, César Delfino, Domin- 
go Ceriani y Lorenzo Ferreira. — Voca- 
les suploates, en reemplazo de los seño- 
res: Mario Campert, Jnan Da Silva, Ro- 
mán Fernández. -- Revisores de cuentas: 
en reemplazo de los Sres.: Juan J. Ca- 
malero y Eduardo Baha monde. 

5» Reajuste de cuotas de socios. 

6» Modificación y aumento de subsi- 
dios, nueva escala. 

Se ruega puntual asistencia. — Agus- 
tín Peirano, presidente. — 'Humberto A. 
Rossi, secretario. 

$ 150.— e.l8|4-N9 15.431-v.5|5|50 

MINERA E INDUSTRIAL» ARGENTDNA 
AUCA-MAHUTDA S. A. 
Asamblea General Ordinaria 
5 de Mayo de 1950 
De acuerdo con los estatutos, convó- 
case a los señores accionistas, a Asam- 
blea General Ordinaria, la que se cele- 
brará el día 5 de Mayo de 1950, a las 
17 horas,' en el local social:' Avenida 
Pte. Roque Sáenz Peña 547, tercer piso, 
para tratar el siguiente, ' 

ORDEN DEL DÍA: 
1» Consideración de los documentos 
que prescribe el artículo 347, inc. 1», del 
Código de Comercio, memoria, balance 
general, cuenta de ganancias y pérdidas, 
inventario e informe del síndico corres- 
pondientes al 5» ejercicio terminado el 
31 de diciembre de 1949. 

2» Elección del síndico y síndico su- 
plente. ■ 9 
- 3» Designación de dos accionistas para 
que firmen el acta de' la asamblea. — - 
Bl Directorio". 

e.l3|4-N» 15.0S7-v.29¡4|50. 

MAR DE COBO S. A. 

• CONVOCATORIA 
Convócase a los . señores accionistas a 
.Asamblea General Ordinaria, el día 8 de 
mayo del corriente año, a las 18 horas, en 
la sede social, Maipú 631, para tratar el 
siguiente, 

ORDEN DEL DÍA: 
1* Consideración de la memoria, inven- 
tario, balance general, cuenta de ganan- 
cias y pérdidas, e informe del síndico. 

2t Elección de un director titular y un 
director suplente, por dos años. 
' 3» Elección de síndico titular y sindico 
suplente, por un año. 

4' Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. - 

Nota: So recuerda- el art. 8° de los es- 
tatutos. — El Directorio. ' * 
t 105.'— e.!5¡4-No 15.376- v.3|B|50 



MECÁNICA RURAL S. A. O. e L 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
CONVOCATORIA • 

Por resolución del directorio y de acuer- 
do _ con lo dispuesto en el artículo 17° 
inciso g) de los estatutos sociales, se 
convoca a los señores accionistas a la 
Asamblea General. Ordinaria, qne tendrá 
lugar el día 8 de mayo de 1950, a las 
10 horas, en el local de la compañía, 
calle Charcas 2345, primer piso, Capital 
Federal para tratar la siguiente: » 

ORDEN DEL DÍA: 

1» Consideración y aprobación de la 
memoria, balance general y cuenta de 
ganancias y pérdidas, correspondientes 
al ejercicio vencido el día 31 de diciembre 
do 1949 e informe del síndico. 

2» ^Renovación total del directorio por 
vencimiento -del plazo reglamentario. ' 

3» Elección del síndico titular y síndico 
suplente. 

4» Designación de dos accionistas para 
firmar el acta de la asamblea- 



Nota: Se recuerda á los señores accio- 
nistas lo previsto en el artículo 19» in- 
ciso g) de los estatutos sociales con res- 
pecto al depósito de acciones. — Ricardo 
Rafael Sola, Presidente. 

$ 105. — e.lS¡4^» 15.2S5-v,3¡5|50 

"MARÍA MAGDALENA S. A. RURAL 
E INDUSTRIAL DE EXPLOTACIO- 
NES DE TIERRAS Y BOSQUES" 

CONVOCATORIA 

Se convoca, a los señores accionistas 
de "María Magdalena S. A. Rural e In- 
dustrial de Explotaciones de Tierras y 
Bosques"' a la Asamblea " General Ordi- 
naria, que se realizará en el local de la 
sociedad, calle Cangallo N» 328, cuarto 
piso, el día 5 de mayo del corriente año, 
a las 17 horas, con el fin de considerar 
te. siguiente , ■ 

ORDEN DEL DÍA: 

1» Consideración de la memoria, ba- 
lance general, cuenta de ganancias y 
pérdidas, inventario e informe del sín- 
dico correspondiente al ejercicio cerra- 
do el 31 de diciembre de 1949. 

2» Remuneración al Directorio y sín- 
dico. 

3» Elección de tres directores .y fija- 
ción del término de su mandato. 

4» Elección de síndico ' titular y su- 
plente. 

5* Designación de dos accionistas pa- 
ra que aprueben y firmen el acta en re- 
presentación de la asamblea. — El Di- 
rectorio. 

e.l3¡4-N» 15.203-v.29¡4¡50 

MANUFAdlJKA TEXTtL KIO DE LA 

l'LATA Sociedad Anónima, 

Industrial, Comercio! y Financiera 

CONVOCATORIA 

De conformidad con el articulo 10» del 
estatuto social, se convoca a los señorea 
accionistas a Asamblea General Ordina- 
ria, a realizarse en el domicilio legal de 
la sociedad, callo Montevideo K« 1937, el 
día 29 de. Abril de 1950 a las 10, para 
tratar el siguiente, - - • 

ORDEN DEL DÍA: 

1» Consideración de la memoria, ba- 
lance general. Inventarlo, cuenta de ga- 
nancias y pérdidas e informe del sindico, 
correspondientes al primer ejercicio ce- 
rrado el 31 de diciembre de 1949. 

2» Destino de las utilidades. 

3» Remuneración del síndico titular. 

4» Iníormaclón relativa al inciso o) 
dei articulo 10» del estatuto social. 

5* Consideración de la renuncia del 
Ingeniero Rodolfo J. Estrugamou al car- 
go de vocal del Directorio, y l a designa- 
ción del señor Carlos Alberto KOhler 
para reemplazarlo, efectuada por el sin- 
dico tkular. 

6» Elección de síndico titular y sindico 
suplente para el segundo ejercicio. 

7» Designación de dos accionistas para 
firmar el acta de la asamblea. • 

Nota: Se recuerda a los señores accio- 
nistas las disposiciones del ultimo apar- 
tado del articulo 12»' del estatuto. — 
Buenos Aires, . 5 do Abril del Año de 
Libertador General San Martín, 1950. — 
El Directorio. 

e.l2|4-N« 14.9S.?-VJ28|4|50. 



MANUFACTURA ELÉCTRICA "^ 
Sociedad Anónima (M. E. S. A.), 
Industrial r Comercial 

ASAMBLEA GENERAL 
EXTRAORDINARIA , 
CONVOCATORIA ' 
De conformidad con lo dispuesto en 
el artículo treinta y seis inciso d) de los 
estatutos sociales, se cita a los señores 
accionistas a la Asamblea General Ex- 
traordinaria, que tendrá, lugar el día 21 
de Abril de 19:50, a las 16 horas, en las 
oficinas de la sociedad, Tucumán 117, 
para tratar el siguiente, 

ORDEN DEL DÍA: 
1» Reforma del artículo cuarenta y 
uno de los estatutos sociales. - • 

2» Designación de dos accionistas pata 
que conjuntamente con el presidente 
aprueben y firmen el acta de la asam- 
blea. 

Se avisa a los señores accionistas que 
de conformidad con. lo dispuesto en el 
artículo diez y ocho de loa estatutos so- 
ciales, par», fener derecho de asistencia 
a la asa'/iblea deberán depositar los 
títulos de sus acciones o el equivalente 
recibo bancario de depósito de las mis- 
mas, por lo menos con tres dfas de anti; 
cipaclón al señalado para lá asamblea, 
en la caja de la sociedad,' Tucuman 117, 

— 3uenos Aires, Marzo 31. de 1950. — 
Año del Libertador General San Martín. 

— El .Directorio. . 
J «.12H-N» 14.990-v.27{4|S«, 



MERCADO DE ALGODÓN DE 

BUENOS AIRrs i 

Sociedad Anónima ' 
, Convócase a los señores accionistas jt 
Asamblea Ordinaria . para el 28 corriente, 
a las 17 horas, en 2." de Mayo 347 (Esc. 
414J1S) para trata? 

ORDEN DEL DÍA: 
1» Consideración de los documentos que 
prescribe el artículo 317 del Código de 
Comercio. 
2» Elección de directores y síndicos. , 
3» Designación de accionistas para firw 
mar el acta. — 1950- Año deí Libertador 
General San Martin. — Buenos - Aires, 
Abril 4 de 1950. — El Directorio. 

^ e.l0|4.N» 14.777.-v.26|4|50. 

MANUFACTURA RIOPLATBNSE DB 
HILOS PARA COSER S. A. 

CONVOCATORIA 

Se avisa a los señores accionistas que 
el punto (2) del orden fiel día a tra- 
tarse en Asamblea General Ordinaria de 
fecha 28 de Abril de 1950, ha sido 
rectificado en la siguiente, forma: 

"2. Elección de cuatro directores ti- 
tulares y dos directores suplentes". — 1 
Buenos Aires, Abril 4 de 1950. Año' del 
Libertador General . San Martín. — , El 
Directorio. — Manufactura Rioplatonsa 
de 'Hilos para Coser, Sociedad Anónima. 
e.l2¡4-N» 15.048-v.28|4|50 

MANUFACTURA ELÉCTRICA 

Sociedad Anónima (M. E. S. A.) 

Industrial y Comercial 

CONVOCATORIA 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

De conformidad con lo dispuesto en el 
Artículo Treinta y Seis, inciso d) da 
los Estatutos Sociales se cita a los 
señores accionistas a la Asamblea Gen* ' 
ral. Ordinaria que tendrá lugar el día 
27 de abril de 1950 a las 15,30 hora» 
en las oficinas de Ja Sociedad Tucumán 
117. para tratar el siguiente, 

ORDEN DEL DÍA:,. 
_ 1* Lectura, consideración y aproba- 
ción de la memoria, balance general y, 
cuenta de ganancias y pérdidas del pri- 
mer ejercicio terminado el 31 de diciem- 
bre, de 1949. 

2» Retribución del Directorio. 

3» Retribución del síndico. 

4» Fijación del número de directores 
y sus eleción por un año. 

5 o Elección de síndico y síndico su- 
plente. 

6» Designación do dos accionistas pan 
que suscriban el acta de la asamblea. 

Se avisa a los señores accionistas que 
de conformidad a lo dispuesto ' en el 
Artículo Diez y Ocho de los estatutos 
sociales, para tener derecho ^e asisten- 
cia a la asamblea deberán depositar los 
títulos de sus acciones o el equivalente 
recibo bancario de depósito de las mis- 
mas por lo menos con tres días de an- 
ticipación al señalado para la asamblea 
en la caja de la Sociedad Tucumán 117. 

— .Buenos Aires, Marzc, 31 de 1950. — 
Año del Libertador General San Martín. 

— El Directorio, . c ,..- . • • ■ 

0.Í2J4-N» 14.993-v.27|4|50 






MACERA ILUMINACIONES ' 

Soc. Anón, Com. e Ind. - 

Año del Libertador General San Martin 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

CONVOCATORIA 

De acuerdo con el art. 29 de los esta- 
tutos, se convoca & los señores accionis- 
tas a la cuarta Asamblea General Ordi- 
naria, que tendrá lugar el 28 de Abril 
de 1950 a las 18 horas, en el local de la 
sociedad, Libertad 757, para tratar la si- 
guiente 
f ORDEN DEL DÍA: '. 

I» Consideración y aprobación de la 
memoria y balance correspondiente ol 
ojercicio terminado el 31 de octubre 
de 1949. 

2» Aprobación de los honorarios per- 
cibidos durante el ejercicio por los seño- 
res directores que desempeñan funciones 
especiales ejecutivas de acuerdo al art.' 
2,5 de . los estatutos. 

3» Honorarios It la sindicatura. 

4» Distribución de utilidades. 

5» Aprobación del balance correspon- 
diente a ios meses de noviembre y di- 
ciembre de 1949, de acuerdo, a la refor- «• 
ma introducida al art. 43 de / los esta- 
tutos y aprobada por el Poder Ejecutivo 
con fecha 24 de noviembre de 1949. 

6» Distribución de las utilidades del 
bimestre. ' 

7» Elección de un director titular.' 

8» Elección de síndico titular y síndi- 
co suplente. 

9» Designación de dos accionistas 'para 
firmar el acta de la asamblea. — El Di- 
rectorio. . ... 

So recuerda a los señores accionistas 
que para 'tener derecho a asistir a la 
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ckdad, hagta/'t're* Olas ante» del fijad» 
" parS ¡á asamblea. '— 'Buenos Aires^Abrii 
• 4' de ISííóv A8c\ del Líberíídor General 

t?an Martín/ ' ... ",'-*' 

e.l3]4.-N« 15.10S.-v.28¡4|50. 
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NAVEMAB 
Sociedad Anónima de Navegación 

' 'Y. TERCERA. ASAMBLBA GENERAL 
J1 '„;,' ' , ORDINARIA, . •-• 

^"'De acuerdo eon- tos estatutos, eoñvóca- 
,k a ios «eüores; accionistas a Asamblea 
'Genera* Ordinaria para el día 29 de abril 
,-de 1960 a - iaa 10 horas, en el local social, 
Juncal 743, para considerar la siguiente: 

ORDEN DEL DÍA; 
• 1' Lectura, consideración y resolución 
del inventario, balance general, cuenta de 
ganancias y pérdidagj memoria e> informe 
de loa síndicos,- correspondieutee al- ter- 
cer ejercicio terminado el 31 de. -diciem- 
bre, de 1949. • . 

2*, Elección de nueve directores ,„titu- 
'. lares y tres ' directores ". suplentes por el 
'término de ,3 años por terminación , de 
'íDsndito del' actual directorio. 
•'-' 3o Elección de doé síndicos titulares y 
'4os sapientes por un año. 
' ' i 4* Designación da dos accionistas para 
firmar en . representación da los demás 
al acta de la asamblea juntamente con las 
autoridades de la misma. — Buenos Aires, 
4 de Abril de 1950, Año del Libertador 
General San Martín. — El Directorio. 
" Nota: Para asistir a la asamblea, los 

- accionistas deberán depositar en la caja 
'•'oe la sociedad, sus acciones o el eorres- 
'pondiente recibo del depósito de las mis- 

- 'mas en bn establecimiento bancario, con 
(U(s. días de anticipación, por lo menos. 
yu> señalado para la reunión (artículo 9?). 
„,. ,. .-. ■ . - .' e.ll|4-N? 14.o25-v.27 4 4|50 



NAVEMAB 
Sociedad Anónima de Navegación 
.(.>: Navemar 3. A. de Navegación, Junca) 
.1 T43; Capital,- tercera ' Asamblea General 
■i Extraordinaria, de aeocrdo con los esta- 
: tutos, convócase a. los sefiores accionistas 
a Asamblea General Extraordinaria para 
el día 2» de abril de 1950 a. las 11 horas, 
. en el local social, Juncal 743, para consi- 
■ ii; «Jerarca siguiente: , . 

ORDEN DEL DÍA: 

•i. 1» Aprobación de) la transferencia del 

remolcador Babymar a la firma Josa Peis- 

- <j¡"3JLL.," • .-. - ■ 

„,. i 2*. ..Ratificación del compromiso de res- 
'. (¿ate* del 10 % anual de las acciones pre- 
'.'feridas. entregadas a la firma Falcón y 
'^Cia„ de acuerdo a los términos del conve- 
''ñj'o/suseriptoTei 11, de abril de 1949. .. ' 
u . : ."j* Ratificación de los contratos de arren- 
71 demiento concertados con la. firma José 
f'eisdl-S.R.L.', . referente , a . los buque» 
■■"Doña Angela'"" (hoy' Lucilo III). y 
'"Manlj'» (hoy Lucho IV). ' " ,* ; '. , 



voto por .aeción;, por i un total.de seiscien- 
1 o's\rÍÜ' p'ésóa 'moneda náeíonar, de losr — ' 
se' fian' 1 destinado para : el pagó- dé i : _ 
Jendos éótTesBOB'dientéa al segando ejerv 
Vicio, vencido el 31 de díeietobre' de 1°49, 
acciones por «n, importe de m|H.- 443.000, 
cuyo pagó "'fué dispuesto por la asamblea 
general ordinaria del 12 de. abril de 1950. 
Los señorea accionistas que quieran ha- 
eer valer loo derechos que les acuerdan 
liis estatutos por' la proporción que les 
corresponde suscribir del remanente de 
m$n, 152. 0.00. — deberán comunicarlo por 
e*erito a la soeiedad dentro del plazo de 
tieiata días a contar de la última publica- 
ción del presente aviso.' — Buenos Aires, 
Abril de 1950. — Año del Libertador 
General San Martin. — El Directorio. — 
$ 27.— e.24|4-N» 15.537- v.26Í4;50 

POLICLOTICO DEL NOROESTE S. A. 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
DE ACCIONISTAS 

'INVOCATORIA . 

De conformidad a lo establecida en el 
articulo 30 de los estatutos, el Directo- 
rio convoca a Asamblea General Ordina- 
ria, que tendrá lugar el, día 28 de abril 
de 1950, a las 21,30 horas, en el local.de 
la calle Lavaile 3584, para tratar el si- 
guiente . 

ORDEN DEL" DÍA: 

1» Consideración de documentos co- 
rrespondientes al art. 34T, inc l» del C. 
de Comercio (ejercicio 1949).' 

2» Distribución da utilidades. 

3« Nombramiento detv dos accionistas 
para firmar el, acta. — Dr. Mauro P. 
Carlone, presidente. 

Nota: Se previene a los accionistas 
lo dispuesto por. el art. 36 del estatuto 
Eobre depósito da acciones. 

e-1214-N» 15.046- v-28|4|50 

PLATART 

Sociedad Anónima 

Industrial y Comercial 

• . CONVOCATORIA 

Se convoca a los señores accionistas a 
Asamblea General Ordinaria, que tendrá 
lugar el día 12 de mayo próximo, a las 
18 horas, en Avda. Roque Sáenz Peña 
760, 109 piso, a fui de tratar la siguiente, 

... - ORDEN DEL DÍA: 

19 Consideración de la memoria, ba- 
lance general, cuenta de ganancias y pér- 
didas y distribución, de sos saldos, infor- 
me del síndico correspondiente al 1er. 
ejercicio de cuatro meses, terminado el 
31 de diciembre de 1949. 

2» Designación de tres directores titn 
lares y. un tupiente, en reemplazo- de los 
nombradlos, previsoriamente durante el 
periodo constitutivo de la sociedad, por 
dos años, y de uu sindico titular y un su- 
plente por un año • . - . 
3? Designaei6n.de dos accionistas pa- 
ra firmar ej. acia. — El Directorio. .,. . ' 
. , ;,',*"J4*.— e.20|4-N« #>.6pJ : v.U|5¡50 



BCien-i 3» Elección de,. un director, haat» el 3} 

¿ quej'de; eii.cieip.bi-e. de .Í&50 por', renuncia ,.del 

divi- [ titular. ' ' " . • - -¿\¿ •; 

4» Elección de síndico. :•> ■;.-. 

5» Designación de dos accionistas para 

firmar, el acta de la asamblea. < 

Nota: Se reeuerda que para tener de- 
recho 1 "4 ' asistir, deliberar y votar/ ' los 
señores accionistas deberán depositar sus 
acciones en la sociedad con tres días de 
anticipación al fijado para la asamblea. 

— El Directorio. 
$ 165.— e.l5|4-N» 15.348-v.3t5[50. 

PARACELSIUS 
Sociedad Anónima 

- Productos Medicinales e Industriales 
Avda. Jnan Bautista Aloerdi 3840 

, . ' Buenos Aires 

CONVOCATORIA 
De acuerdo con las disposiciones de los 
: artículos 6, 9, 10 y 31 de los estatutos, 
convócase a los sefiores accionistas a 
la Asamblea General Ordinaria que se ce- 
lebrará el 6 de mayo del Año del Liber- 
tador General San Martín, 1950, a las 
10 horas, en el local social, Avda. Juan 
Bautista Alberdi N« 3840, para tratar la 
siguiente: 

' ...ORDEN DEL DÍA: ,-■••' 
1» Consideración de la ' memoria, ba- 
lance general, inventario, euenta de -ga- 
nancias y pérdidas e informe del síndico, 
correspondientes al ejercicio cerrado el 
31 de enero de 1950. 

2» Elección de dos directores y do3 
directores suplentes en reemplazo de los 
Sres. José Subasic, Carlos J. C. Bianchi 
Mutazzi, Eugenio Deíipetar y -Anselmo 
J. T. Minieri que renuncian, hasta el tér- 
mino del mandato de éstos. 

3» Elección de síndico y síndico su- 
plente. • ' 

4» Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. — El Directorio. 

$ 165.— e.l4(4-N» 15.287-v.2|5[50 



'■4» Designación de dos accionistas para 
■ íirmar""e! acta. — " Buenos Aires; 4 " de 
A bril de 1950V — ' Ano det Libertador Gé- 
• lierarSan Martín." — El Directorio. " A 

Nota: Para asistir a' la asamblea, los 
! : :aceTonistaa deberáir"depositar en la. caja 
de la sociedad,- sus acciones o el corres- 
pondiente recibo del depósito de las mis- 
mas en un establecimiento baleario, con 
,.. ,tres días de anticipación, por la menos, 
' «í señalado para la reunión (artículo 99). 
'-»'-'-'• ■ ; eUl|4-N? 14.826-v.27|4!50 



OLIVEIRA CEZAB 
Sociedad Anónima 



1 ; CONVOCATORIA 

Se eita a los señores accionistas a la 
Asamblea General Ordinaria, que tendrá 
'lugar el 20 de mayo, a las 11 huras, en Aires, abril de 1950, Año del Libérta- 



la sede social, Rivadavia 620, Buenos 
"Aires, para tratar lo siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 
- 1* Consideración de la documentación 
del art. 347, inc. 1» del C. Comercio al 
31 de diciembre 1949. 

2* Modificación de los estatutos. 
39 Eleeción de nueva Directorio y sín- 
dico por un año. 

.4» Designación de doa accionistas pa- 
■ xa firmar el acta. — El Presidente. 

$ 90.— e.l8|4-N» 15.4Gl-v.5|5i50 
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P.L. BIVEEO fc CÍA. 
Sociedad Anónima, Industrial y Comercial 

Avenida Boyacá 419 — BueLO^ Aires 
' Se hace saber por tres días a los señores 
accionistas que en reunión de Directorio 
celebrada el 1* de diciembre de 1949, se 
'resolvió emitir, seis series ' de mil accio- 
nes de cien pesos moneda naeionál, va- 
"ldí""'Borrtinal,' cada uüa, a«eTo>es' ordina- 
rias categoría Bj' con dereeho'á un soló 



PRO MAESTROS DE ESCUELA 

' Asociación Mutnalista ■ 

Año del' Libertador General San Martin 
En' cumplimiento de lo dispuesto por 
lo? ' arts.' 35 y 36 'del estatuto social, 8« 
eonvoca a los señores asociados a Asam 
blea General Ordinaria para el día 29 
de abril de 1950, a las 15 ñoras en el 
Iccal de la calle Córdoba 2021. Si trans- 
currida' úína' hora no -hubiese la mitad 
más uno de los socios, la asamblea se rea- 
lizará con el número de asociados pre- 
sentes, a objeto de tratar el siguiente, 

ORDEN DELDIA-. 

1* Lectura y consideración de la me- 
moria, batanee general y cuenta de gaj- 
tos y recursos correspondientes al ejer 
eicio económico de 1949. 

2* Designación de tres asociados para 
firmar el acta de la asamblea. — Buenos 



üor General San Martin. — í'Jorián Olí- 
ver, presidente, Antonio R. Quartino 
Vivanco, secretario. 

* 90.— e.20;4-N» 15.582-v.2j5|50 



PERFUMERÍA gal t floralia 

Sociedad Anónima, Industrial 

y Comercial 

CONVOCATORIA 
De acuerdo con lo dispuesto en los 
estatutos, se eonvoca a Asamblea Gene- 
ral Ordinaria de accionistas a celebrarse 
en el local social, calle Maure 2010, para 
el día 8 de Mayo de 1950, a las 16.30 
horas, para tratar la siguiente, 

ORDEN DEL DÍA: • 

1* Consideración y aprobación da la 
memoria, inventario, balance general, 
cuenta de ganancias' y pérdidas e infor- 
me del síndico, correspondientes a los 
ejercicios "cerrados en 31 de diciembre de 
1948 y 31 de 'diciembre de 1949 y dis- 
tribución de utilidades. 
'29 Retribución al Directorio y síndico. 



PINI HERMANOS & CÍA. LTDA. 

CONVOCATORIA. . . 

De acuerdo a lo . establecido en el 
art. 25 de los estatutos, se convoca a / los 
señores accionistas a la Asamblea General 
Ordinaria que tendrá ■ lugar ítl día 29 
de abril de 1950, a las 11 horas, en su 
local social, calle. Pte. Luis Sáenr Peña 
N» 1074, para tratar el siguiente: 
ORDEN DEL DÍA:. 

1» Lectura y consideración de la me- 
moria, inventario, balance general, cuen- 
ta de gananciasy pérdidas. e informe del 
síndico, correspondientes al vigésimo sex- 
to ejercicio, terminado el 31 de diciembre 
de 1949. ' . ' 

2' Distribución de utilidades. 

3» Elección de síndico titular y síndico 
suplente. 

4' Designación de dos accionistas pre- 
sentes para firmar el acta' de . la asam- 
blea. — i. Hermenegildo Pini, presidente. 
— Dr. Aldo S. Pin!, tesorero - secretario. 
■• e.ll^N» 14.869- v.27(4|50 



2» Distribución da,utjli^ades y retribu- 
ción al Direcí¿rio y '¿ndieo. *''' 

3* Irtjaeíóii .Sel némeíp'dé" directores. 

4» Designación dej'núevos directores eo 
reemplazo de los sefiores: Jaime. Vankelen 
vtch, Júan.'B- Cossio y Kesi'el. Ikonícpff,, 
que terminaron,, su mandato, y de síndicos 
para un nuevo periodo. " ,' ' , 

5 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta de asamblea. 

Se recuerda a ios señores accionistas 
las disposiciones de los artículos 31 y 32 
de los estatutos sociales, que establecen:, 
articulo 31) Para que los accionistas pue- 
dan tomar parte en las asambleas, debe- 
rán depositar en la caja de la sociedad 
sus acciones o el equivalente recibo ban- 
eario de deposito de las mismas, con tres 
días de anticipación, por lo menos, al se- 
ñalado para la reunión. 

Sin embargo, a los accionistas que asis- 
tan personalmente, no les será negada la 
entrada a la asamblea por falta de bo-< 
leta de deposito dé acciones, siempre que 
no se encuentren en mora en eí pago de 
las mismas. 

Art. 32) Los accionistas pueden hacerse 

representar en las asambleas mediante 

poder en forma o carta-po^er. -7-7, ^tuen-os 

Aires, Abril 13 ae 1950. — El Directorio. 

$ 121— e.l8¡4-N» 15.503-v.29|4|50 

RIBEREÑA DE RIO NPíHtO . 
Sociedad Anónima. Comercial e Industrial 
CONVOCATORIA 
Convócase a los señores accionistas a 
Asamblea General Ordinaria, para el día 
29 de Abril de 1950, a las 15 horas, en , 
Perú 375, para tratar el siguiente 
ORDEN DEL DÍA: 
1» Consideración de los documento» 
prescriptoa por el artículo 347, ineiso 1 
óel Código de Comercio.^ 
2*. Distribución de utilidades. 
3» Nombramiento de directores y sin- 
dicas. 

4» Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. — El Directorio. 

e.!0|4. N« 14.787. v.26|4[50. 



ROCA 8. A. . 1 

Comercial e Industrial 

CONVOCATORIA 

Convócase a los señores accionistas a 

asamblea General Ordinaria para el 29 

de abril próximo & las 9 horas en su loca] 

San Martín 233, para tratar el siguiente, 

ORDEN DEL DÍA: 

1* Consideración de la documentación 
prescripta por el art. 347, inc. 1 del Có- 
digo de Comercio, correspondiente al 6« 
ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 
1949. 

.2» Fijación del número de directores 
titulares de que se compondrá el Directo- 
rio y elección de las personas para ocu- 
par los cargos vacantes. ' 

3» Elección de síndico titular y síndi- 
co suplente. ' 

49 Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar el acta de asamblea. — El 
Directorio. 

$ 104.— e,15[4-N» 15.398-v.29[4|50 

RADIO BELGRANO, 
Y PRIMERA CADENA ARGENTINA 
DE BROADCASTING S. A. 
Comercial e Industrial 
CONVOCATORIA 
Convocase a los señores accionistas a 
Asamblea General Ordinaria que se ce- 
lebrará el día 30 dé abril del "Año del 
Libertador General San' Martin", 1950. 
a- las 17 horas, en el local social calle 
Ayacueho 2075, para tratar la siguiente: 
ORDEN DEL DÍA: 
1» Consideración del balance, inventa- 
ríe, cuenta dé ganancias y pérdidas, in- 
forme del sindico y memoria, correspon- 
dientes al séptimo ejercicio social,- ee 
rrado al 31 de diciembre 'de 1949. 



EIVEB OTL ARGENTINA S. A. 

Industrial y Comercial 

CONVOCATORIA 

Convócase a los accionistas a la Asam- 
blea Getíeral' Ordinaria a realizarse el 
día 29 de abril de 1950, a las- 12,30 ha. 
ras, en su sede soeial . Reconquista 33$ 
piso 5', para tratar el siguiente: 
ORDEN DEL DÍA: • 

I' CCosideraeión de la menioria, ba- 
lance general, inventario, estado demos- 
trativo de pérdidas y ganancias, e infor* 
me del síndico, correspondiente al ejer- 
cicio cerrado el 31 de diciembre de 1949u 
. 2* Fijar el número de directores" titu- ' 
lares y suplentes— —Elección, de. nuevo» 
titulares si fuera .aumentado mu. numero. 

3? Elección de sindico titular . y . su- 
plente. ;- ■• - - ' . -: - ■ ' '-• 

4* Designación de dos accionistas para 
reemplazo de ios que cesan su mandato. 

Nota: Se hace saber a los señorea accio- 
nistas,- que de acuerdo a lo dispuesto' 
por el art. 5» del estatuto social, deberá» 
depositar eos aeciones o. certificados 
bancarios en la sede de la sociedad, bas- 
ta el día anterior del fijado para la 
firmar el aeta. 

— Elección de directores suplentes ea 
asamblea. — Buenos ' Aires, abril " 4 del 
Año del Libertador General San Martia,- 
1950. — El Directorio. 

e-llt4-N» 14.815-v.27|4|50 

RIFAN 
Soc. Anón. Comercial e Industrial 
Año del Libertador General San Martín 
CONVOCATORIA 
Convócase a los señores accionistas a 
Asamblea General Ordinaria, que tendrá 
lugar el día 9 de mayo de 3950, a las 
11 horas, en el local social de la calle 
Tucumán 149, para tratar la siguiente, 
ORDEN DEL DÍA: 
1* Consideración de la memoria, balan- 
ce e informe del sindico y aplicación de 
utilidades. 

2' Elección de 5 directores y 2 suplen- 
tes. 

3? Elección de 1 síndico y 1 suplente» 
4» Fijación de honorarios para el Dii 
rectorio. 

5» Designación de 2 accionistas para 
que aprueben y firmen el acta de la asam- 
blea. — El Directorio. 

$ 120.— e.21|4-N» 15.773-v.9¡5|50 

" "S" 



Sociedad Anónima 
FBUTICULTORA "IDAHOME" 
En- liquidación 
Santa Fe 914 - T. E. 31, Retiro 9949 
Año del < Libertador General San Martín 
Buenos Aires, 20 de abril de 19501 ' 
" ' CONVOCATORIA 
Se convoca a los señores accionistas 



M 



•ASO DEL LIBELADO* GENERAL 8AK MARTI» ♦ 
BOLETÍN OFICIAL — Miércoles 26 da abril de 195» 



* la Asamblea General Extraordinaria 
que se realizará el día 12 de mayo de 
■ 1D50, Año del Libertador General Ban 
Martín, a las 10 'horas, en el local de 
1» calle Santa Pe N» 914, para- tratar el 
anuiente: 

ORDEN DEL DÍA 
, 1* Consideración del . embargo y sus- 
jwnsióá de liquidadores dispuestos contra 
1* sociedad. 

2* Consideración . "de cualesquiera me- 
didas, disposiciones y resoluciones rela- 
tivas- al punto anterior y a la liquida-, 
¿ion de la sociedad. 

3» Designación de dos accionistas para 
firmar el acta de la asamblea. 

Los señores accionistas deberán depo- 
sitar en- la caja de la sociedad sus ac- 
ciones y recibirá en cambio un certifi- 
cado de depósito que les servirá de bo- 
leto de entrada. 

$ 120.— e.24¡4-N» 15.882-v.ll|5¡50 

SPOBTING STEPPEB 
Sociedad Anónima 

CONVOCATORIA 
, Convócase a la ■ undécima ■ Asamblea 
General Ordinaria para el día 29 de 
Abril de 1950, Año del Libertador Ge- 
peral . San" Martin, a las 12 horas en el 
local calle Córdoba 543, 2' piso, oficina 
820, para tratar la siguiente, 

ORDEN DEL LIA: 
1* Consideración de los documentos 
proscriptos en el art. 347, inc. 1* del 
a .Código de Comercio y distribución de 
utilidades. 

2* Elección de , sindico y síndico su- 
plente, 

. 3» Designar dos accionistas para fir- 
mar el acta. — El Directorio. 

' e.l3|4-N» 15.092- v.29|4|50. 

SOCIEDAD ESPAÑOLA. 
DE BENEFICENCIA 
HOSPITAL ESPAÑOL 

CONVOCATORIA 
Señor consoeio: 

De acuerdo con lo dispuesto, en los ar- 
tículos 21 y 22 de los estatutos vigentes, 
el Directorio tiene el agrado de invitar 
a Ud. a la Asamblea General Ordinaria, 
' que tendrá lugar el día 29 del corriente 
mes, a la* 15 ñoras, en 'el salón de actos 
de la Asociación Patriótica Española, ' ca- 
lle Bernardo de Ingoyen N» 672, para 
tratar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 
1; Lectura y consideración de la me- 
moria y balances, correspondientes al 
ejercicio 1949-1950. 

- 3» Elección por dos años de seis vo- 
cales titulares. Elección por dos años de 
Mis vocales suplentes. Elección - por un 
v&o de do»*, bocios para componer el ju- 
rado. Elección pot un uño 'de nueve so- 
«iof pura, la 'Comisión de Presupuesto. 
JBleeción por un año de cinco socios para 
la «omisión revisora Je cuentas. 
' 3? Aumento de la cuota sucia! & pesos 
8. — mensuales para ios socios mayores 
de 16 años de edad, a paitir del 1' de 
julio de 1950. 

4» Nombramiento .de dos socios para 
firmar el acta de la asamblea, de acuer- 
do con el Art. 28 de los estatutos. — 
Buenos Aires, abril de 1950, Año del Li- 
bertador General San Martín. — El Di- 
rectorio. 

$ 182.— e.l5|4-Nt 15.419-v.29j4|50 



mismo día 10 de mayo.de 1950, "Año 
del Libertador General San Martín'.', o 
las 14 y 30 horas, en las oficinas de la 
sociedad, en 'Rio Gallegos, Territorio de 
Santa . Cruz, coa objeto- de tratar la si- 
guiente, 

ORDEN DEL DÍA: 

1» Considerar la venta de la propio- 
dad "Cañadón del Rancho". 

2t Autorización al presidente de la 
sociedad para firmar la escritura y de- 
más documentos necesarios para llevar 
a cabo esa operación en caso de ser 
autorizada por la asamblea. — El Di- 
rectorio. 

Nota: Para asistir a las asambleas los 
señores accionistas deberán depositar sos 
acciones o certificados bancarios en las 
oficinas de la sociedad, en Rio Gallegos, 
Territorio de Santa Cruz, lo que podrán 
hacer- hasta tres días antes del fijado 
para la reunión, de acuerdo con el ar- 
tículo 29 de los estatutos. — Ernest A. 
Miller, presidente. — Alejandro S. Jar- 
mi esen, director. 

♦ 270.— 20|4-N» 15 678-v.8¡5¡50 

S. A. F. I. L. A 
Sociedad Anónima 
Convócase a los señores accionistas a 
Asamblea General Ordinaria, la que se 
celebrará el día 5 de Mayo de 1950, Año 
del Libertador General San Martin, a las. 
15 horas, en el local calle Corrientes 
N» 222, 4» piso, para tratar lo siguiente: 
ORDEN DEL DÍA: 
1* Aprobación de los documentos que 
comprende el Art. 347 del Código de 
Comercio. 

2» Elección de síndico titular y síndico 
suplente por un año. 

3* Designación de dos accionistas pii 
la firmar el a.ta en representación de 
la asamblea. — El Directorio. 

e.l3|4.-N* 15.110.-v.29|4|50. 

Sociedad Anónima 
TJNION INMOBILIARIA DEL NOBTE 

Convócase a Asamblea Ordinaria para 
el día 29 de abril de 1950, a las 11 y 
15, en Bernardo de Irigoyen N* 330, 
4' piso. < 

ORDEN DEL DIÁ: 

1* Considerar memoria, inventario 
balance general, cuenta de ganancias y 
pérdidas e informe del síndico, ejer- 
cicio 1949. ^ 

2» Elección de síndicos. 

3* Designar dos accionistas para fir- 
mar el acta. — El Directorio. 

e.ll|4-N* 14.829-v.27|4|50 



SOCIEDAD ANÓNIMA GANADEBA 

"HILL STATION" 

CONVOCTORIA 

ASAMBLEAS GENERAL ORDINARIA 
1 ASAMBLEA EXTRAORDINARIA 
I 
. De acuerdo con lo dispueso en los ar- 
tículos 18 y 20 de los estatutos, se cita 
a los señores accionistas a la Asamblea 
Oeneral Ordinaria que tendrá lugar el 
día 10 de mayo de 1950, "Año del Li- 
bertador General San Martín", a las 14 
horas, en las oficinas de la sociedad, en 
Río Gallegos, Territorio de Santa Cruz, 
con objeto de tratar la siguiente, 
ORDEN DEL DÍA: 
1» Consideración de la memoria, del 
balance, cuenta de ganancias y pérdidas t 
informe del síndico, correspondientes • al 
ejercicio que terminó el 31 de marzo 
de 1950. 

2» Nombramiento de tres directores, de 
acuerdo con los estatutos. 
3v Nombramiento/ del síndico 
4? Considerar conveniencia para el fu- 
turó cierre ejercicio social al 30 sep- 
tiembre de cada afio. — El Directorio. 

n . 
. De acuerdo ota lo dispuesto en los 
artículos 18 y 2» de los estatutos, se ci- 
ta a los señores accionista? a la Asam- 
blea Exteeeadinasfa que tendrá lugar el 



S. A. L. V. A. N 

Sociedad Anónima 
La Vivienda Argentina 
Convócase a Asamblea General Or- 
dinaria para el 28 de Abril a las 9 ho- 
ras, en Corrientes 330, piso 3». 
ORDEN DEL DÍA: 
1» Consideración de los documentos 
del art. 347, inc. 1» del Cód. Com. • 
%i Elección de directores y síndicos. 
* 3»' Destino de las utilidades. 
4» Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar el acta. — El Directorio. 

e.l3|4-N» 15.186-v.2814l6'0 

8. A. STENTOR PUBLICIDAD : 
Y RADIODIFUSIÓN 
(en liquidación) 

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDI- 
NARIA DEL 5 DE MAYO DE 1950 

S« convoca a los señores accionistas a 
la Asamblea General Extraordinaria, que 
se celebrara el día 6 de mayo de 1950, 
a tea 15 horas, en el local Tucumán 695, 
entrepiso Isqulerda, para tratar el si- 
guiente, 

ORDEN DEL DÍA: 

1» Consideración de la cuenta defini- 
tiva de la liquidación de la sociedad ce- 
rrada al 31 de marzo de 1950. 

2* Resolver sobre la distribución del 
remanente de la liquidación. 

3t Designación de dos accionistas para 
firmar el acta de la asamblea. 

Nota: Recuérdase a los señores accio- 
nistas que deberán depositar sus acciones 
horas del día 15 de Mayo, para poder 
o certificados de depósitos de las mismas 
en. Bancos de esta plaza, en el local Tu- 
cumán 695, entrepiso Izquierda, hasta 3 
días antes de la asamblea (art. 23 de los 

estatutos). El Liquidador. 

e.Í3|4-N» 14.971-v.29:4|5Q. 

Sociedad Anónima Ganadera y Comercial 
"ENRIQUE BITSCH" 
CONVOCATORIA A ASAMBLEA 
GENERAL ORDINARIA 
De acuerdo con los estatutos sociales, 
se convoca a los señores accionistas de- 
esta sociedad- a la Asamblea General Or- 
dinaria que se celebrará el día 30 de 
abril de 1950, a las 15 horas, en la calle 
Sarmiento 204 de esta Capital, a fin de 
tratar el siguiente, 



. ORDEN DEL DÍA: ,•'>'. 

1» Consideración .de la memoria, - balan- 
ce general, cuenta de ganancias'' y 'pér- 
didas, inventario e informe del síndico, co- 
rrespondiente al 21» ejercicio. 

2» Distribución de las «tilídades. 

3» Elección de tres- directores por ' un 
nuevo período de tres años por haber 
esducado el actual directorio por imperio 
de» art. 15 de los estatutos. 

4» Elección de síndico titular y su- 
plente. 

5» Designación de un accionistas pa- 
ra firmar el acta de esta asamblea 
luntamente con el presidente y síndico. 

Río Gallegos, abril 2 del Año del Li. 
bertador General San Martín 1950. — 
— El Directorio. 

Federico Bitsch, presidente. 

' e.l3¡4-N» 14.998-v.29[4¡50 

S. A DE PRODUCTOS QUÍMICOS 

"EL AS'? 

CONVOCATORIA 

Convócase a los accionistas a Asam- 
blea General Ordinaria, para el día 28 
(veintiocho) de abril de 1950, a las 15 
horas, en el local de la sociedad, callé 
Alvarez Thomas 3844, para tratar el 
siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 

1* Consideración y aprobación de la 
memoria, balance, inventarió, cuenta' de 
ganánoias y pérdidas e informe del sín- 
dico. 

2« Remuneración del síndico y síndico 
suplente. ' 

3» Completación del Directorio. 

4» Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar el acta. — El Directorio. 

e:i3|4-N» 15.206-v.28|áj50 

S. A. de Productos Químicos 

"EL AS" 
Aclaración 
Por omisión en las publicaciones d->l 
aviso de convocatoria N». 15,206, que 
se efectúa del 13 al 28/4/50, el punto 
tercero de la misma no se encuentra 
completo, en consecuencia se debe leer 
en la forma siguiente: 

3e Completación del Directorio, elec- 
ción del sindico y suplente. — El Di- 
rectorio. 

% 20.— e.25|4-No 16.019-v.28|4|60 

SOCIEDAD OENERAL DE AVIACIÓN 
Sociedad Anónima 
CONVOCATORIA 

Se convoca a los señores accionistas a 
la Asamblea General Ordinaria que se ce- 
lebrará en el local social, Avenida Julio 
A. Roca 610, 4» piso, el día 29 de abril 
de 1950, a las 11 horas, para tratar la 
siguiente: 

ORDEN DEL DÍA: 
.. 1* Consideración de la memoria, ba- 
lance general, cuenta de ganancias y pér- 
didas, inventario e informe del síndico, 
correspondientes al vigésimo segundo ejer- 
cicio social terminado el 31 de diciembre 
de 1949. 

2* Fijación de los emolumentos de los 
-miembros del Directorio. 

3» Elección de directores, del presiden- 
te, de un vicepresidente de un director- 
delegado y del síndico titular y su ' su- 
plente. 

i' Designación por el presidente de la 
asamblea de un secretario y dos accio- 
nistas para aprobar y firmar el acta 
de la misma. — Buenas Aires, abril 3 
de 1950. — "Afio del Libertador General 
San Martín". — El Directorio. 

Nota; Para poder asistir a la asam- 
blea, los accionistas deberán solicitar la 
boleta de entrada correspondiente, por lo 
menos tres días antes del señalado para 
la reunión, boleta que les será entrega- 
da previo depósito de los títulos de sus 
aceiones en las cajas de la sociedad. 

e.ll|4-N* 14.818-v.27|4|5Ó 

i SACCOL 

S. A. Comercial e Industrial 

CONVOCATORIA 

Conforme al artículo 12 de nuestros 
estatutos,' convócase a los señores ac- 
cionistas a la Asamblea General Ordina- 
ria,, que tendrá lugar el 3 de mayo de 
1950, a las 16,30 horas, en Alvarez Jon- 
te 4028, par» tratar la siguiente 
ORDEN DEL DÍA: 

1». Consideración de la memoria, ba- 
lance general, cuenta de ganancias y 
pérdidas, proyecto de distribución de 
utilidades e informe del síndico, corres- 
pondientes al 2do. ejercicio terminado» 
el 31 de enero de 1950. > 

2' Elección de cinco directores titu- 
lares por un año. 

3» Elección de síndicos titular y su- 
plente por un afio. 

4» Designación de dos asambleístas 
cara firmar el acta 



: Nota: Para asistir a la asamblea, los 
Señores . accionistas deberát depositar 
sus acciones o certificados de depósitos , 
en nuestras oficinas hasta tres di as -há- 
biles antes del señalado para la- reu- 
nión. — El Directorio. 

e.l2|4-N«- 14.774-y.28t4|50 

SOCIEDAD ANÓNIMA "APK*' 

Convocamos a los accionistas para 
Asamblea General Ordinaria del 29 
Abril, a las 10' horas, en Adolfo Berro 
4002. y - 

ORDEN DEL DÍA: 

1» Lectura, aprobación memoria, ba- 
lance general, cuenta ganancias y pér- 
didas e informe del sindico, del trigé- 
simo tercer ejercicio, vencido el 31 Di- 
ciembre 1949. 

2« Elección de nuevo Directorio. 

3? Elección síndicos -titular y su- 
plente. 

4» Designación de dos accionitas pa- 
ra firmar acta asmablea. — El Pre- 
sidente. 

e.l3|4-N» 15.174-v.2§|4|50 

SOCIEDAD ANÓNIMA "RADIX" 
Año del Libertador Oeneral San Martín 

Convocamos a accionistas para Asam- 
blea General Ordinaria sábado 29 Abril, 
a las 10 horas, en Adolfo Berro 4002. 
ORDEN DEL DÍA: 

1» Lectura, aprobación memoria, ba- 
lance general, cuenta de ganancias y 
pérdidas e Informa del síndico, del tri- 
gésimo sexto ejercicio vencido el 31 
Diciembre 1949. 

2? Elección síndicos -titular y su- 
plente. 

3? Designación dos accionistas fir- 
mantes acta asamblea.*- — El Directo- 
rio. 

e.l3|4-N9 15.173-v.29|4|50 

SOCIEDAD ARGENTINA DE • 
FOMENTO Y OBRAS 
. Sociedad Anónima 
CONVOCATORIA 
Convócase a los señores accionistas a 
la Asamblea General Ordinaria que se 
celebrará el día 27 del mes de abril, a 
las 16 horas, en el local social, calle 
San Martín N» 66, 7» piso, para tratar, 
la siguiente ' . 

ORDEN DEL DÍA: 
1» Consideración de la memoria y ba- 
lance, inventario, cuentas de ganancias 
y pérdidas, informe del síndico al 31 
de diciembre de 1949 y distribución de ' 
utilidades. 
2» Fijar la remuneración del síndico. 
3» Nombramiento de sindicó titular y 
síndico suplente. 

4» Designación de dos accionistas pa- 
ra que aprueben y firmen el- acta de 4a 
asamblea. — Buenos Aires, 9 de marzo ' 
de 1950, Año del . Libertador General 
San M' Un. — El Directorio. 

«e.l2¡4-N» 15.002-v.27|4|5<> 

' ' SAN FRANCISCO • • 
' S. A. Ind., Ocni. e Inmob. 
CONVOCATORIA 
- Convócase a los señores accionistas a 
Asamblea General Ordinaria para el día 
29 de abril de 1950, Año del. Libertador 
General San Martín, a Jas 10 horájs, en. 
la sede social, Carlos Pellegrini 47, "pa- 
ra deliberar sobre el siguiente, . - 

ORDEN DEL DÍA: 

1» Consideración de la memoria, ba- 
lance, cuenta de pérdidas y. ganancias e 
inventario, correspondientes al 7» ejer- 
cicio' terminado el 31 de diciembre da 
1949, e informe del síndico. 

2» Distribución de las utilidades (art. 
13 de los estatutos).- 

3» Elección de un miembro del Direc- 
torio (art. 7' de los estatutos). 

4» Elección del sindico titular y sín- 
dico suplente. ~ 
r 5» Designación de dos señores accio- 
nistas para firmar ol acta.- 

Buenos Aires, abril' 4 de 1950.- ASo 
del Libertador General San Martín. — 
F.l Directorio.' 

e.ll|4-N« 14.876-v.27)4|50 

STANDARD OIL COMPANT 
/ Sociedad Anónima Argentina 

CONVOCATORIA 

De acuerdo con el artículo 12 de los 
estatutos de la Compañía, se convoca a 
los señores accionistas • a la Asamblea 
General Ordinaria que tendrá lugar el 
28 de abril de 1950, a las 16 y 30 hora 1 », 
en el local de la Compañía, Avenidfc 
Roque Sáenz Peña N» 567, para, tratar 
el siguiente, 

ORDEN DEL DÍA: 

1* Consideración de la memoria anual, 
inventario, ■ balance general, cuenta de ' 
ganancias y pérdidas y dictamen del sín- 
dico, correspondientes • al 27» ejercicio 
terminado el 31 de diciembre de 1949... 

2* Distribución de utilidades. 



*¡?'j 
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:3« Elección de . directores, ¿índico y 
suplente. '.":.", 

• ¿« Remuneración de los miembros del 
Directorio y sindico. . ; ;, ' 

5» Nombramiento . de dos accionista* 
para firmar el acta de la asamblea — 
El Directorio; ' ' 

> e.llft-Nt 14.926-vÍS|4|50 

SOCIEDAD COMERCIAL 
; E INDUSTRIAL ISRAELITA S A. 
ASAMBLEA GENERAL .ORDINARIA 
„ «i, Do acuerdo a lo proscripto por el 

f art. 39? de los estatutos sociales, e l Di- 

rectorio convoca a los señores accionis- 
tas a la samblea General Ordinaria que 
se verificará el 'jueves 27 de abril de 
3950, "Año del Libertador General San 
- Martín", a^lajr 20,30 horas, en nuestro 
¡local social, Rivadavia 2254 a los efec- 
tos de considerar la siguiente- 
ORDEN DEL DÍA: 
1» Leetura del acta de la asamblea ge- 
neral ordinaria anterior. \ 
■ 2i Aprobación de la memoria, balance 
„ general, cuenta de ganancias y pérdidas, 

Inventario 9 informe del síndico, corres- 
pondientes, ai ejercicio vencido el 31 de 
enero de 1950.. 

,' f'-P^Snar un accionista para integrar 
Ja Cbmnu.ón de Reconstrucción del edifi- 
cio social. 

ntLf e " Íán . de ' P resi dente,' secretario, 
protesorero, cinco vocales, síndico, síndi- 
cp suplente y tres vocales suplentes. 
1 íirL Des, , gna V 0n d ° °"os accionistas para 

£Z* n el •Sí'k. - Buenos Aire8 « Abril 
de 1950. — El Directorio. i 

e-HM-N» 14.804-v.27|4¡50 

SAVYM, S. A. 
. ', Empresa , Constructora 
i , , CONVOCATORIA 

<^_, Convócase a Asamblea . General Ordi- 

naria para el día 29 de abril' do 1950, 
Año del Libertador General San Martin 
a las dieciocho horas, ec Corrientes 544 
piso 5», ' 

. ORDEN DEL DÍA-' / 
1» Consideración de la memoria, balan- 
ce genera], cuenta de ganancias y pér- 
didas, e informe de los síndicos, corres- 
pondientes al ejercicio cerrado el 31 de 
diciembre do' 1949. 
.2* Designación de los síndicos." 
3» Designación de dos accionistas pa- 
u ra firmar el acta. — Buenos Aires, 3 de 

<-, abril de 1950,. Año del Libertador Gene- 

ral San Martín". — El Directorio. 

=.S|4-N» 14.581-V.2S14J50 

S. A. O. P. A. 
' ■ Soc. 'non. de Construcciones, 
Pavimentos y Anexos 

• Convócosa a Asamblea General Ordi- 
naria, para el 27 de abril a las 16 h(jtas 
en Florida 671, 

' -' ' ' . ORDEN DEL' DÍA: 
. 1* Consideración de la memoria in- 
ventario, balance general, cuenta dé ga- 
nancias' y pérdidas' e informe del sín- 
- dico, del 15» ejercicio. ' 

. 2» Destino de los beneficios. 
. 3» Elección de dos directores, sindico 
titular y sindico suplente. - - 
4» Fijación de los honorarios del sín- 
-. . dico., 

5* Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar <-l acta de la asamblea. — 
El Directorio; 

■. e.lO!4-N» 14.794-v.26¡4|50 

SOCIEDAD ANÓNIMA 

... COMPAÑÍA TERRITORIAL 

DEL NORTE 

■ Convócase a Asamblea Ordinaria para 

él día 29 de abril de 1950, a las 11, on 

Bernardo da Irigoyen ^¡i 330, 4» piso: 

ORDEN DEL DÍA: 

• I» Considerar memoria, inventario, ba- 
r - lance general, cuenta de ganancias y 

pérdidas o informe del síndico, ejercicio 
1949. - . • ' 

t 2» Elección de síndicos. 

3« Designar dos accionistas para fir- 
mar el acta. — El Directorio. 

e.ll|4-N» 14.827-v.27|4¡50 

S. A. CAYETANO GRAZIOSI LTDA. 
* "JAMONES FOX" 

CONVOCATORIA 
1950 — Año del Libertador 
General San Martín 
Convócase a loa señores accionistas a 
Asamblea General Ordinaria que se reali- 
zará el día 28 de abril de 1950, a" las 
10 horas,- en el local social, calle Frenen 
3190, para considerar el siguiente, 
ORDEN DEL DIA : 
1* Lectura y consideración de la me- 
moria, inventario, balance general, cuen- 
ta de ganancias y pérdidas e infoTme del 
k síndico correspondientes al ejercicio ter- 

* • miado el 31 de diciembre de 1949. 



2» Elección de dos directores en reem- 
plazo /de los señores César Fernández 
González y Carlos L. Fernández, por ter- 
minación de sus mandatos. 

3' Remuneración del síndico. ' 
, 4» Elección de síndico titular y sindicó 
suplente. 

5» Designación de dos accionistas pa- 
ra aprobar y firmar el acta de la asam- 
blea. 

"Se previene a los señores accionistas 
que, conforme al art. 33 de los estatu- 
tos, deberán depositar sus acciones con 
tres días de anticipación al señalado, pa- 
ra realizar la asamblea, en la caja de la 
sociedad". — El Directorio. 

e.8¡4-N» 14.579-v.27|4|50 



SUIXTIL 
Sociedad Anónima Comercial e 
Industrial 
CONVOCATORIA 
Cítase a los señores accionistas a Asam- 
blea General Ordinaria para el día 30 dv 
abril, Año del Libertador General San 
Martín 1950, a las ÍC horas, en el loca) 
social de la calle Moreno Ne 1475, para 
tratar el siguiente, 

ORDEN DEL DÍA: , ' 

1» Lectura y consideración de los do- 
cumentos que prescribe el ¿rt. 347 del Có- 
digo de Comercio y distribución de las 
utilidades correspondientes al quinto ejer- 
cicio cerrado el 31 de diciembre de 1949 
2» Elección de: dos directores, un sín- 
dico y un síndico suplente, por el término 
do un " año, conforme a lo proscripto en 
los artículos 11 y 12 de los estatutos so- 
ciales. ' 

3» Designación de dos accionistas para 
que aprueben y firmen el acta.. — El Di- 
rectorio. 

e.8|4-N» 14.750-v.29|4¡50 



SOUTH AMERICAN MINING 
COMPANY 

(Compañía Snd-Americana de Minas) 

ASAMBLEA, ORDINARIA 

CONVOCATORIA 

Por disposición del Directorio convóca- 
se a los señores Accionistas a la Asam- 
blea Ordinaria, que se celebrará el día 
28 de Abril de 1950 a las dieciseis horas 
treinta minutos, en las oficinas de la 
Compañía en Bueno3 Aires, 25 de Mayo 
460, quinto piso, para tratar el siguiente, 
ORDEN DEL DÍA: 

1» Lectura, consideración y aprobación 
de la Memoria, Balance, Cuenta de Ga- 
nancias y Pérdidas e Informe del Síndico, 
correspondientes al ejercicio social termi- 
nado el 31 de Diciembre de i 949 y destino 
do las. utilidades'. 

2t Elección de Directores • Titulares y 
Suplentes por un año. 

3» Elección de Síndico Titular y Síndico 
Suplente por un año. 

4» Consideración de la remuneración 
del Directorio saliente y del Síndico por 
el ejercicio vencido. 

5» Designación 'de dos Accionistas para 
firmar el acta de la Asamblea. 

Se previene a los señores Accionistas 
qtie para concurrir a la Asamblea deberán 
depositar sus acciones antes del -25 de 
Abril de 1950 en las oficinas do la Socie- 
dad en. Buenos Aires, o en un Banco de 
Rueños Aires. — Buenos Aires, 30 de Mar- 
ro de 395Í). Año del Libertador Generil 
San Martín.- — .El Directorio. 

* e.5!4-N» 14.302-w27|4¡50 



SOCIEDAD ANÓNIMA 
DE RADIOTELEFONÍA 
"LA VOZ DEL AIRE" 

. CONVOCATORIA 

Convócase a los señores accionistas a 
Asamblea General Ordinaria, la que se 
celebrará el día 30 de abril del "Año 
del Libertador General San Martín", 
1P50, a las 18 horas, en el local social, 
calle Ayacucho 2075, para tratar la 
siguiente: 

ORDEN DEL DÍA: 

1* Considerar el ' balance, inventario, 
cuenta de ganancias y pérdidas, informe 
del síndico y memoria, correspondientes al 
décimo quinto ejercicio social, cerrado al 
31 de diciembre de 1949. 

2' Distribución de utilidades y retri- 
bución al Directorio y síndico. 

3» Designación de síndicos por un nue- 
vo periodo. 

4' Nombramiento de dos accionistas pa- 
ra firmar el acta de asamblea. 

Se recuerda a los señores accionistas 
las disposiciones pertinentes de los esta- 
tutos sociales, que establecen: Para que 
los accionistas puedan, tomar parte en las 
asambleas, deberán depositar/ en la caja 
de la sociedad sus acciones o el equivalen- 
te recibo bancario de depósito de las 
mismas, con tres días de ' antici pación, 
por lo menos, al señalado para la asam- 
blea. — El Directorio. 

$ 121.— e.l8|4-N* 15.497-V.29[4|50 



, 8ELBN,E V b. A. 
Comercial, Financiera, Inmobiliaria 

s e -Industrial 
Virrey Meló 2947 — " Buenos Aires 
CONVOCATORIA 
, Para la Asamblea General Ordinaria 
a realizarse el 28 do Abril de 1950 a las 
17 horas, en su local social Virrey Meló 
2947, Capital Federal. 

ORDEN DEL DÍA: 
1» Consideración de la memoria, ba- 
lance general, cuenta de ganancias y pér- 
didas! pventario e informe del síndico, 
correspondiente al ejercicio terminado el 
8) de Diciembre de 1949. 

2» Distribución de utilidades y remu- 
neración al síndico, ejercicio 1949. 

3» Remuneración al director, para el 
ejercicio de 1950.* 

4» Nombramiento de. directores y sin 
Jicos, para el ejercicio de 1950. 

5» Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. 

Nota: De acuerdo con lo dispuesto en 
el Art. 39 del estatuto, para asistir a la 
asamblea, los señores accionistas deberán 
depositar sus acciones en la oficina de 
ln sociedad, hasta tres días, antes del fi- 
jado para la misma. — El Director. 

e.4|4.-N» 14.248.-v.26|4]50. 



Sociedad Anónima 

FUNDICIÓN Y TALLERES 

"LA UNION" 

SEGUNDA CONVOCATORIA 
Se convoca a' los señores accionistas 
a Asamblea General Extraordinaria para 
el día 8 de mayo de 1950, a las 16 horas, 
en el local calle Reconquista N? 314 
(3er. piso), para tratar el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

1' Ampliación del plazo - de duración 
de la sociedad. 

29 Aumento de capital. Reforma de 
los estatutos sociales. 

3' Designación de una o más personas 
para proponer la aprobación de la re- 
forma de los estatutos y aceptar toda 
modificación o agregado que se exigiere 
para aprobarlos y gestionar su protoco- 
lización,' publicación e inscripción. . 

49 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. — El Directorio. 
' Nota: De acuerdo con el artículo 11 
de los estatutos, los señores accionistas 
deberán depositar sus acciones o un cer- 
tificado bancario donde conste el depó- 
sito de las mismas, hasta tres días antes 
de la' asamblea, en Reconquista N' 314 
(3er. piso), Buenos Aires. — Sociedad 
Anónima Fundición -. y Talleres "La 
Unión". 

$ 100.— e.'21|4-Ñ«15.689-v.3|5¡50 



SANATORIO Y POLICLINICO DEL 
NORTE S. A.' 
ASAMBLEA . GENERAL ORDINARIA 
DE ACCIONISTAS . ;' 
De acuerdo con él art. 20 de los esta- 
tutos se , convoca,' a , los señores accionis- 
tas a Asamblea General Ordinaria, para 
el día. 27 descorriente mes, a las 22 ho- 
ras, en el. local Ciudad de .La Paz 1760, 

para tratar el siguiente 

" ORDEN DEL DÍA: 
1* Consideración de la memoria, in- 
ventario, balance general, cuenta de ga- 
nancias y pérdidas e informe del síndi- 
co correspondiente ál 8« ejercicio eco- 
nómico (año 1949). 
2» Distribución "de utilidades. 
3» Elecciones ' de ' renovación parcial 
del Directorio, correspondiendo desig- 
nar: Dos directores titulares, por tres 
años. Dos directores suplentes. Un "sín- 
dico titular. Un síndico supleite. 
1 4» Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar el acta. — El Directorio. 

e.l2|4-N» 15.031-v.27|4|50 



SOCIEDAD AMERICANA 
DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN 

S. A. - . 
Afio del Libertador General San Martin 
PRIMERA CONVOCATORIA .. : 
Conróease a accionistas para Asamblea ; 
General Ordinaria a celebrarse el. día 29 
de abril próximo, a las 13 horas: en Are- 
nales 1147, 2» piso, para tratar la si- 
guiente: 

ORDEN DEL DÍA: 

1» Elección miembros del Directorio y 
sindico. 

2* Aprobar balance, inventario, cuen- 
tas de ganancias y pérdidas, memoria 
Directorio y síndico. 

3' Nombrar dos accionistas para fir- 
mar el acta. — El Directorio. 

$ 98.— e.l4|4-N» 15.270-v.29|4(50 

*b" a! c. 

Sociedad Anónima Cinematográfica 
CONVOCATORIA 

Convócase a los señores accionistas a 
la Asamblea General Ordinaria, a reali- 
zarse el día 6 de Mayo de 1950, & laa 
11 horas, en Corrientes 857, para el si- 
guiente, , • . . 

ORDEN DEL DÍA: 

1» Consideración y aprobación de la 
memoria, balance genera), ' inventario, 
cuenta de ganancias y pérdidas e infor- 
me del sindico, correspondientes al nove- 
no ejercicio. i 

2» Elección de síndicos, titular y su- 
plente. 

3' Designación de dos accionistas para • 
firmar y aprobar acta de la asamblea. 

Nota: Se recuerda a los señores accio- 
nistas, que para poder participar en Is 
asamblea, deberán depositar las acciones 
en la caja de la sociedad con tres días 
de anticipación (art. 21 de loa estatu- 
tos). — El Directorio. '"' 

$ 135.— e.l4]4-N<í 15.334- v.215|50. 



, Sociedad Anónima 
EXPRESO STANDARD 
TRANSPORTES 

Se convoca a los señores accionistas a 
Asamblea General Ordinaria a celebrarse 
en el local social, Rincón 270¡74, el día 
30 del corriente a las 15 horas, para tra- 
tar el siguiente, 

ORDEN DEL DÍA: 

• 1» Consideración de Jos documentos 

del articulo 347, lnplso 1» del Código de 

Comercio, correspondientes al ejercicio 

del año 1949. 

' 2» Elección de. un director titular, cua- 
tro dírectores'suplentes y síndicos titular 
y suplente. 

3» Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. 

Nota: Recuérdase a los señores accio- 
nistas el artículo 32» de los estatutos. — 
Hugo «ryiedo zelaya, presidente. 

■• ' e.l3|4-N» 14.955-v.29|4|50 



■ nrpl > 

TURBAY & SOLER' 
Aeronáutica Industrial F Comercial 
Sociedad Anónima 
CONVOCATORIA 
Convócase a los señores accionistas a 
Asamblea General Ordinaria y Asamblea 
General Extraordinaria para^el día 29 de 
Abril de 1950, Afio del Libertador Gene- 
ral San Martín, a las 11 y 11.30 horas, 
respectivamente, en el local de, la calle 
25 de Mayo 195, .entrepiso, a fin de tra- 
tar el siguiente ' - - ' -\ . 
ORDEN DEL DÍA • 
De la Asamblea General Ordinaria: 
1» Consideración . y aprobación de la 
memoria, balance general, cuenta de per- . 
didas y ganar cías e informe, del síndico.' 

2» Renovnción del Directorio. 
• 3» Elección.. de ; síndico, titular y sindico 
suplente. 

. 4» Designación de dos accionistas para 
firmar el acta de la asamblea. 
, ' ORDEN DEL DÍA 
De la Asamblea General, Extraordinaria: 
, : 1» Modificación del artículo 3' de los 
estatutos sociales. 

.-» 2» designación de dos accionistas para 
firmar, el .acta de la asamblea. ' 

Nota:^ Los señores accionistas, para par- 
ticipar en las asambleas, deberán deposi- 
tar en la sede social sus acciones o un 
certificado bancario que acredite tenerlas 
depositadas. — El Directorio. v 

' í 110.— e.l8|4-N» 15.447-V.2914I50 



TRANSMAR TRADING COMl'.VNK 

Compañía Financiera, fnniobilinifa, 

Coníercial e Industrial, S. A. 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA' 

Se convoca a los señores accionistas a 
la Asamblea General Ordinaria, que ten- 
drá lugar el aía 29 de Abril de 1950 
a las 10 horas, en su sede, Bartolomé 
Mitre 311, 5» piso, escritorio 511. pa-' 
ra tratar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 

1» Considerar los documento? pros- 
criptos en el art. 347. Inc. 1? del Có- 
digo de Comercio. 

29 Elección de directores y síndicos. 
' 3? Distribución de utilidal'-s 

49 Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar el acta. — E¡l' Directo'-lo. 

e.l2'4-N9 15.058-v 2S'4|50 



TINTORERÍA A. PKAT 

Sociedad Anónima. Industrial, 

Comercial y Financiera 

CONVOCATORIA 
De conformidad con el articulo 11» del 
estatuto social, se convoca a los señores 
accionistas a Asamblea General Ordina- 
ria a realizarse en el domicilio de la 
sociedad, calle- Montevideo 1937. Buenos ' 
Aires, el día 30 de Abril de 1950. a la» ' 
10.30 horas, para tratar el siguiente. 



'BOLETÍN OV/CüáL 2^" MU-ií oles iO'^e "atril 'dé l'&Sft 



K.U ,.•' ÓRIiEÑ Delcia* '•' ' "' r 
- r t»' , óonsiaéracÍóri dé « 'metndrla, 'ba- ' 
lance general. Inventario, 'cuenta' de 'ga- 
nánclas i pérdidas e inferirle del sindica 
ritúlar^eórrespiJnaientes al'ségündo'éjer- 
clcio'oerrado ei 3l'de dtaémbre de 194,9 ; 
' '2* Remuneración dal sindico titular. 

S» Elección del Directorio: corréspon- ! 
de elegir: presidente, vicepresidente, se- 
cretarlo y 3 vocales. 

4» Elección de síndico titular y sindico 
Burílente ¿ara el tercer ejercicio. . 

»♦ Designación de dos accionistas vara 
firmar elacta de la asamblea. — Buenos 
Aires. 6 de abril del Año del Libertador 
General San Martín. J.JS0. — El Direc- 
torio,. e-124-N' 14.981-v.2*|4|5«. 



i; ' No'taT: "t¡e : a£«erd,o. ÍoJí':.k' , arf1éüíb J 3ÍÍ jen nómtó'y 'repréBériiteciítf'dé" la ¡asito 



de . les^ -estatutos,' \para ,1'a* entrada _ a ¿a 
tsanibíca es necesario" 'depoaítaf tas 1 ' ac 
eibnes hasta ir*» dias antee, ea la soeS.:- 
■Sad o eatableefcnietrto baü-eario,- aoompn 
fiando el' ireeibo . dentro de. término; i¡« 
Hiendo fcu-e<'*e repres'.'ulf.ir .«"on carra p«; i 
fler. — Buenos Aires,- abril 5 de .1958. — 
El Directorio. 

e-13¡4,-N» 15.10í.-v.29|4|50, 



TRANSPORTES AUTOMOTORES 
- CHEVALLIER S.. A. 
CONVOCATORIA A 
•ASAMBLEA OENERAL OBD1NABIA 
Se convoca a los señares accionistas 
a la' Asamblea Oeneral Ordinaria a -cele- 
brarse el día 28 de Abril de 1950, en 
el_ toral de la sociedad, Bartolomé Mitre 
2760, fijándose como hora de iniciación 1 
las 19 horas, para tratar el siguiente. 
ORDEN DEL DÍA: 
l? Consideración de ¿a memoria ba- 
lance .general' y 'cuenta de ganancias y 
pérdidas del ejercicio terminado al 31 
dt diciembre de 1949, e informe del 
sindico. 

2» Elección de síndico y síndico su- 
plente por el 'término de un afio conformo 
con el articulo 20 de los estatutos. 

3» Designación de dos accionistas para 
• firmar el acta >de la Asamblea. 
■■< De acuerdo coa el artículo 25 de los 
estatutos los señores accionistas deposi- 
tarán sus acciones b el «seibo del depó- 
sito baneario de las mismas «a Ja «aja 
dé la sociedad, Bartolomé Mitre STfiü, 
hasta tres días antes de la Asamblea. — 
Buenos Aires, 10 da' Abril de 1950, Afiq 
. del Libertador General San Martín. —■' 
El Directorio. 



VISCOSA PLATJ&NSE . 
Sociedad Anónima, íjomsrcial e Industrial 

. . CONVOCATORIA 
•'• Convócase a los señores accionistas a 
Asamblea General Extraordinaria pata 
el día 11 de mayo de 1S50, Año del Li- 
bertador General - San Martin, a las -12 
y 30 horas, en Av. B. S. Peña 788, £* piso, 
a -efectos de considerar el siguiente: 
' .- ORDEN DEL DÍA: 

1»' Modificación ' del estatuto. 

2» Fijar el número de miembros' que 
integrarán el Directorio, y en sn caso 
proceder a su - elección. 



fc'fea"'anf üé'ben' y ' firmen * feí ' aofaV 'i— "■ ~~i,\ , 
Dü^torio/ 1 '- f '- 1 " ••-• '*" '•'''•■' "" 
' 2 ■ ;• $ 120.— ¿22|4.-Ní l5,S00.-Vapffi(íp ; 



.,•. VISCOSA PLATBNS13 
Sociedad Alónima . Comercial e Industrial 
CONVOCATORIA • • - 

Oonrócaso a ros.señoTes accionistas a 
Asamblea General Ordinaria pata el- día 
11 de mayo ñe 1950, Año del Libertador 
General San Martín, a las 12 toras en 
Avda. R, S. Peña 788, 2» piso, a efectos 
do considerar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 
"1* Consideración de la memoria, in- 
ventario, balance general, cueuta de ga- 
nancias y pérdidas e informe del síndico 
correspondientes al ejercicio cerrado e} 
31 de diciembre de 1949. - - 

2» Elección de directores. 

3? Elección de sindieo titular y su- 
plente. 

4' Designación de 2 .accionistas para 
iqne >en nombre y xfepresentacáán de la: 



legal de la reforma. 

4» Designar dos. accionistas paTa que 



3» Conferir las rutorizaeiones necesa- __ __ 

lias para el .trámite y perfeccionamiento 3 asamblea aprueben y" firmen el aotíu —i 



El Directorio. 

$ 105— fi^l|t-2í» 13.697-v.915|50 



LEY U.64S. 



RESPONSABILIDAD' 'LIMITADA \ 

_ ANTERIORES 



e.!3|4-N« 15.084-v.28¡4|50, 



. UNDEBHXLL S. A. 
Inmobiliaria, Comercial e Industrial 

■CONVOCATORIA 
Convocase a la duodécima Asamblea 
. General Ordinaria para el día 29 de Abril 
de 1950, Año de! Libertador General San 
Martín, a las 11 horas en el local cali* 
Córdoba 543, 2» piso, oficina" 826, para 
tratar la siguiente • 

ORDEN "DEL DÍA: 
1* Consideración de los documentos 
prescriptos en el Art. 347, Inciso 1, del 
Código de Comercio y . distribución do 
utilidades. 

2» Elección de síndico y síndico su- 
■ píente. 

3» Designar a dos accionistas para fir- 
mar el acta. — El Directorio. 

'¿.1314-N' 15.093-v.29|4|5e 

* '' ' TJNION OESTE 

Sociedad Anónima 
.r.:« - Industrial -y Comercial 
-i-i CONVOCATORIA 

.• :.yConrócase a los accionistas a Asam- 
blea General Ordinaria para *! día 29 
de abril, a las 10 horas, en Luis Viale 
.¡N» 3149, para tratar la «igráente, 
. ORDEN DEL JDIA- 
. 1* Considerar documentos artículo 847 
, <del Código de -Comercio. " ~ 

. - -2» Dar -cuenta del actual estado social. 
3» Elegir directores y síndicos. 
4» Designar .dos accionistas para fir- 
, mar ti acta. — El Directorio^ 

e.ll|4-N» 14^30^y^7|4!5'J 



-vAÜS OCttOA X COMÍ* ARIA 
INDUSTRIAL y COMERCIAL 

Sociedad de ResponsablUüad limitada 
Por disposición del señor 3ue« de Co- 
mercio de la Capital Federal, doctor Ha- 
go Darlo Maclel y secretaría del aoctor 
Rene Tavernier, se hace saber por tun- 
co días, .que por escritura do fecha 7 
de marzo de 1950, por ante «1 escriba- 
no Juan B. J. Btdondo, Serafín .Salgueiro, 
vende, .cede y transfiere a Javor de José 
Ochoa, sus -cien cuotas capital, valor 
í 1 . 0D0 cada una, gue tiene y le corres- 
ponde en la .sociedad "JOSÉ OCHOA í 
COMPAÑÍA' INDUSTRIAL T -COMER- 
CIAL, SOCIEDAD DE RESPONSABILI- 
DAD -LIMITAD A ',', quedando ai tal rir- 
tud desvinculado totalmente de ¡dicha .so- 
ciedad el señor Serafín Salsrueiro. — 
Enmendado "José — totalmente". Vale. 

- Buenos ' Aires, '25 de marzo de 1&50., 
Año del Libertador General San Martín. 

— Rene Tavernier, secretarlo. 

I *5.— eJ4|4-H» 15J8I'-v.28¡4|60 



VILLEGAS JITJSOZ Y COMPASTA 
Sociedad Anónima Comercial e Industrial 
Afio del Libertador General San Martín 

Buenos Aires, abril 5 de 1950 
CONVOCATORIA 

Convocamos a ios señores accionistas 
d<- la Sociedad Villegas Muñoz & Cía- 
8. A. C. e I., a la Asamblea General 
Ordinaria a celebrarse el veintinueve de 
Abril 'de 3950, a las 17 horas en el local 
social Azcuénaga 279, para tratar la «- 
guíente 

ORDEN DEL DÍA: 
• 1» Lectura, consideración y aprobación 
de _ la memoria, balance general, inven- 
tario, cuenta de ganancias y pérdidas, 
remuneración del Directorio y síndico e 
informe del- sindieo, correspondiente il 
12» ejercicio, concluido el 31 de Diciem- 
bre de 3949. 
. 2» Distribución o destino de utilidades. 

3» Elección del nuevo Directorio por 
tres años, dé un síndico titular y síndico 
tupleijte^ por un año. 

.4» Designación de dos accionistas para 
•probar y firmar ej apta de la afiamWetu 



. JAMJXj ABO X .M. O. ROLDAN 

-Sociedad de Responsabilidad Limitada 

" Por disposición del Señor Juez de Co- 
mercio de la -Capital, Doctor Juan i,. 
Paez, Secretarla Luis Horacio Díaz, se 
hace sáher por cinco días el siguiente 
edicto: 

Primer Testimonio. Escritura Nume- 
ro Ciento "Veinte y Siete. En la Oapita] 
de la Nación Argentina, a veinte y sie- 
te .dé' Marzo de mil novecientos cincuen- 
ta, Año del Libertador General San Mar- 
tín, ante rni Escribano autorizante y tos 
testigos que se expresan y firman, com- 
parece por una parte don Jamll Abd, 
<iue firma, igual, sirio, comerctanio. .casa- 
do; y don Miguel Qnofre Roldan, une 
firma Miguel O. Roldan, argentino, co- 
merciante, casado; ambos mayores de 
edad, domiciliados '*n Baniield, juris- 
dicción de la provincia de Buchob Aires, 
de transito aquí, personas hábiles, de mí 
conocimiento üoy fe y exponen: tjue de 
■ com l rn acuerdo tran convenido en cele- 
brar, a partir de la fecha, una Sociedad 
de Responsabilidad T'^itBna. bajo las 
siguientes cláusulas y con-Jiciornes. — 
Primera: La Sociedad girará bajo el ru- 
Ibro de JAUIL ABD y M- Q. ROLDAN, 
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA y tendrá su domicilio legal, 
«■n la calla Paso número trescientos vein- 
te y ocho do esta Capital, pudiendo etcns- 
titulr sucursales, negocios ds vtnta y 
cualquier tipo de representación dentro 
y fuera del país. — Segunda: El ¡termi- 
no de duración de la Saatefiad es de d.ez 
años a contar de la focha del presente 
Contrato. — Tercera: La Sociecad tira-.e 
por objeto dedicarse a la. importación 
y exportación do artículos y mercaderías . 
en general, ain distinción de pale^.de 
procedencia y destino p'jdienSo cjeror 
también actividades fuera de la Ka-jiCn 
Arjrentina, como tambi5n hacerse carso 
de cualquier Upo de representación, rn >n- 
dato o comisión en general. — Cuarta: El 



'Capital social ee fija en la mam jJe cl?n 
mil pesos que les socios aportan por i-ar- 
tes iguales y dividido en, cien cuotas de 
U>esos un mil moneda nacional cada uní 
correspondiendo cincuenta cuotas al so- 
cio Jamll Abd y cincuenta cuocas ai so- 
cio Miguel Onofre Roldan, loa socios 
han integrado en dinero .efectivo el cin- 
cuenta par ciento del caplial, circuns- 
tancias que me justifican con 3a boleta 
de depósito del Banco de la Kación Ar- 
gentina que en este acto me exhiben. — 
Quinta: Ambos socios decomfin acuerdo 
podran resolver la Integración de cuo- 
tas suplementarias como aumento de t a- 
pital y según convenga al giro <te los ne- 
gocios, en este caso al aporte que *ni re- 
gué el socio se le acredita ¡un interés del 
uueve por ciento anual capitalizado men- 
eualmente. — Sexta: El uso de la íirtna 
■ocial será indistinta, obligando nno ú 
otro asocio a Ja Sociedad con su firma 
con la única limitación de no •compro- 
meterla en negocios ajenos al giro soc'al 
ni darla en fianza a terceros bajo nin- 
gún pretexto. 3S1 mandato para adminis- 
trar, qne podrá ser ejercido por cualquie- 
ra de los dos -socios, tiene ademas de 
las facultades necesarias para obrar en 
nombre de la Sociedad y en los nego- 
cios que iorman el objetó de ja misma 
los siguientes: solicitar prestamos y des- 
cuentos en las Bancas y de particulares 
de cualquier punto de la -República; 
firmar letras, pagar€s, vates y otros do- 
cumentos, ya sea cieno girantes, •acep- 
tantes,, endosantes t> ayaifetas; hacer de- 
pósitos y extraer total o parcialmente 
■esos depósitos, ficaando los cheque?, re- 
«cibos y documentes públicos o privados 
necesarios, ooarprar, vender, ceder o 
transferir, bienes inmuebles, muebles 
'Créditos y derechos y acciones, admitir 
bienes inmuebles *o de otra naturaleza «n 
nago de deudas, tomar dinero en prtsía- 
mo de particulares «on o eln interés dan- 
dn las garantías hipotecarlas o prenda- 
rias qne ee le exI5an; tomaT dinero pres- 
tado de los Bancos Hipotecario Nacional, 
Banco Industrial de la Nación asi como 
de otros Bancos o Compañías est¿t|ie- 
icídos dentro y fuera de la República, 
garantizando los prestamos con hipoteca 
de cualquiera de los Wenes inmuebles, 
máquinas o instalacipnes de Ja Sociedad, 
estableciendo los plazos intereses, formas 
de pago y demás condiciones que estipu- 
len y aceptando además la liaría Orgar-1- 
ca y reglamentos de los .mencionadas es- 
tablecimientos o la cláusula y condiciones 
impuestas por ellos o por ios prestarais- 
tas o particuares en su .caaq, celebrar 
pontratos de locación de bienes raices ¿j 
de otra especie como locadores ¿> loca- 
tarios, aun por un término máximo al 
Permitido por Ja ley; otorgar .cancela- 
clones, estar en Juicios, perseguir ju- 
Sicialmente a los deudores, peoír .quie- 
bras y asistir a juntas de acreedores y 
de verificación y graduación de crédi'oe, 
entablar y contestar demandas, transigir ¡ 
prorrogar y declinar jurisdicciones, com 



p^'rkefef'en' juicios de' aiibltraíJ'orés' con 
tercerós"feri~dlsco"rdia' 'ren'úncrár trámi- 
tes y 'recursos, ' conferir' podeíes especia- 
fes y genérales,' percibir •cuánto' futía 
adeudada *a ia Sociedad' por ' cualquier 
concepto, ' liJnceaer quitas 'y'" re'mislorés 
de deudas y hacer 1 renovaciones;" otor- 
gar las escritoras públicas y documentos 
privados qué se requieran para .ejecutar 
cualquiera de los actos consignados y 
ejercer ampliamente las facultades" q u'a 
le acuerdan las' leyes, para que pueda 
feprésentaT a fá g'ociedaá ante Repartí-. , 
clones ' Nacionales, Provinciales ¿> MU-ni- . 
cipales,' empresas particulares, socieda-'. 
des u «tras personas y a concurrir a 11- 1 
tátacicnes públicas o privaaas ante Trii. 
bunales y Juzgados Federales .<3e la Na- ■ 
clon o de las Provincias, Tribunales del • 
Trabajo, Tribunal de Paltas de la Capí- , 
ital. Cámara de Alquileres, Secretarla de 
Trabajo y Previsión y cualquier otra Si* . 
• llgencia necesaria para cumplir con eeto 
objeto. — Séptima: Todas las resolucfo-i 
¡oes que interesen a la Sociedad Incluso, 
la aprobación de balanoesy úombramlén- • 
tos y remoción de gerentes, serán adop- 
tadas en reuniones qué celebrarán íoa 
asocios y asentadas en un libro que se 
denominará Acuerdos. — ■■ Octava:- Anual- ' 
mente ee practicará un balance general > 
asin perjuicio de tos .parciales. -que -se. rea- ' 
Usaran si lo creyeren conveniente amtos 
socios. De las utilidades de cada ejercí- ' 
cío, se destinará el cinco por ciento para ' 
•formar el fondo de reserva legal, cesan- 
do esta obligación cuando alcance dicho 
fondo ai diez por ciento del < apltal . I J oa , 
socios podrán extraer Jas utilidades' li- 
quidas que arroje cada balance. Hechas 
las reservas -expresadas, el saldo se divi- 
dirá en la proporción de -sus respectivos 
aportes de capital. Las pérdidas se sopor-, , 
taran en la misma proporción. Novena:, 
Los socios no podrán realizar operácio-..' 
^es por cuenta propia, de las que. ror- 
man el objeto social, ni asumir la re- 
presentación de otra persona o entidad 
qne ejerza el mismo ramo sjn autori- 
zación expresa de la Sociedad. Ambos 
socios tendrán las mismas obligaciones, 
deberes y derechos para con la- Sociedad 
poniendo el mayor empeño y dedicaelfin 
para el mejor desenvolvimiento -de fla 
misma. — Décima: Las cuotas «ocíales 
no pueden ser cedidas a terceros, extra- 
ños a ia Sociedad sin la conformidad 
del otro socio y ai la transferencia, ' ya 
sea por cesión, herencia, donación ó le- 
gado diese lugar a la Incorporación 
a la Sociedad de más de una pereorta, 
los cesionarios, herederos o legatarios 
deberán designar & uno de ellos con po- 
der, suficiente para representar a loa de- 
más. — . Décimo Prhnera: Xia Sociedad 
se disolverá en los caeos y formas pre- 
vistas par la ley, quedando expresamen- 
te establecido c.ue en cada caso y srempre. 
^qne no exlatan impedimentos de ord,en 
legal el socio no cansante de la disolu- 
ción podrá continuar las operaciones -ñei 
la Sociedad haciéndose cargo del activo- 
y pasivo social que se determinara por 
pericia y -valuación de b, lenes sociales y, 
abonando Ia% parte de capital y utili- 
dades del tocio •Baílente til cuatro cuo- 
tas iguales de seis, doce, diez y ocho y 
veinte 'y cuatro meses do plazo. — Dé- 
cima Segunda: Cualquier cuestión que 
£e suscitarse entre ios socios durante la. 
.existencia de la Sociedad o al tiempo 
de disolverse, liquidarse o dividirse el 
caudal común, será dirimida sin forma 
de juicio por arbitros arbitrafitores cOm-' 
puestos de do* o tres miemoros, nom- 
brado uno por cada parte divergente 
dentro del término de diez días de pro- 
ducido el conflicto y la tercera por ios 
arbitros designados .cuyo laiio sera In- 
apelable incurriendo en una multa d» 
•cinco mil pesos moneda nacional a fa- . 
■vor del otre el consocio que dejare 'de ' 
cumplir estos actos indispensables para 
' la realización del compromiso arbitral. ' 



— Décima- Tercera: En .caso de disolu- 
ción total de la Sociedad, ia misma esta- 
rá a cargo de .ambos Bocios o de la per- 
sona que éEtos designen, obrándose en 
un todo de acuerdo con las disposiciones , 
legales en Tigor. Ambos socios dejan ex- 
presa constancia que el socio señor Mi- , 
guel .Onofre Roldan .se encuentra regis- 
trado como importador de acuerdo cen 
el decreto numero diez mil ciento se- 
senta bajo el numero treinta y ocho mil 
ciento diez y siete. Asimismo «nefia en- 
tendido •que mientras no quede inscripto 
el presente contrato los negocios •que 
realizare el eeñor Roldan se considera- 
rán hechos a favor de 3a sociedad qué 
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sé constituye. Bajo las cláusulas* relacio- 
nadas loa' comparecientes declaran for- 
malizada Ja Sociedad de Responsabili- 
dad Limitada indicada en la clausula pri- 
mera. Previa lectura y ratificación, fir- 
man los comparecientes, por ante mt y 
los testigos don Santiago Pulti y don 
Alejo Murtfnez, vecinos, hábiles, do mi 
conopimiento, doy fe. — Jamil Abd. — 
Miguel O. Roldan. — Santiago Pulti — 
Alejo Martínez. Hay un sello. — An- 
te mi: Juan José Vásquez. Concuerda con 
su matriz que paso ante mt en el Registro 
ciento cincuenta y ocho de mi adscrip- 
ción, doy fe. Para los interesados expi- 
do el presente testimonio en cuatro se- 
llos de, dos pesos moneda nacional nume- 
rados correlativamente del ciento cinco 
mil sesenta y cuatro al presente que se- 
llo y firmo en el lugar de su otorga- 
miento a veinte y ocho de marzo de mil 
novecientos cincuenta. Año del Liberta- 
dor General San Martín. Raspado: XJe- 
, pósito: comprometer: dividirá: respecti- 
vos: no podrftn; empeño: Vale. — Bue- 
nos Aires, Abril 19 de 1930. Ano del Li- 
bertador General San Martín. — Luis 
H. Díaz, secretarlo. 

* 330. — e.25[4-N« 15.957-v.29,'4|50 

"DRIVA" 
Sociedad de Responsabilidad Limitada 

El Juez, de Comercio dootor Juan L. 
Táez, Secretaría del doctor Luis H. 
Díaz, hace saber por cinco días, el pre- 
sente edicto: 

Testimonio. — Kutre los señores Gas- 
tan Guthmann y Felipe L; A. Archer, 
domiciliados ambos en la callo. San Josó 
número trescientos cincuenta, en carácter 
de únicos componentes de "DRIVA-" 
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI- 
MITADA, constituida el diez j- siete de 
abril do mil novecientos cuarenta y dos, 
según contrato inscripto en el Registro 
"Público de Comercio bajo el número 
"quinientos cuarenta y uno al folio ciento 
sesenta y uno del libro seis, modificado 
según convenios del diez y ocho de so- 
tiembre de mil novecientos cuarenta y 
cuatro, inscripto en el Registro Públi- 
co bajo el numero mil cuatrocientos 
diez y nueve al folio ciento sesenta y 
xiete al libro ocho de Sociedades de 
.Responsabilidad Limitada, del veinte y 
.nueve, de Mayo de mil novecientos cua- 
icnta y Beis, inscripto en el Registro ba- 
jo ol número setecientos once al folio 
trescientos cuarenta y ocho del libro diez 
: de Contratos de Sociedades de Respon- 
sabilidad L'i 'tádn y del diez de Febre- 
ro de mil i- cientos cuarenta y nue- 
ve, inscripto t -i el Registro Público do 
Comercio bajo . 1 número cientd seten- 
ta y uno al folio trescientos setenta y 
tres del libro quince do Contratos de 
Sociedades de Responsabilidad Limitada, 
han resuelto de común acuerdo designar 
al señor Vicento Soba, español, casado, 
mayor de edad, en carácter do Gerente 
de dicha Sociedad con todas las facul- 
tades administrativas inherentes a ese 
cargo, de acnerdo con la cláusula Cuarta 
' del contrato social y el artículo diez 
y seis de la Ley número once mil sete- 
cientos cuarenta y- cinco. Én prueba 
de conformidad con esa designación,' que 
podrá ser revocada por decisión de Dri- 
va Sociedad de Responsabilidad Limi- 
tada, suscribe . también el señor Soba. 
Buenos Aires, Marzo veintinueve do mil 
novecientos cincuenta, Año del Liberta- 
dor General San Martín. — Phil. L. A. 
Archer. — Gastón Guthmann.. — Vi- 
cente Soba.' — Buenos Aires, Abril 19 
Año del Libertador General San Martín, 
1950. — Luis II. Díaz secretario. 

$ SO — e.23¡4-N« ló.OÍ5-v.2P¡4¡50 

ARGENBOL 
"Compañía Exportadora e Importadora de 
Responsabilidad Limitada 

Por disposición del señor Juez 1 do Co- 
mercio de la Capital de la República 
doctor Juan L. Páez, secretaría del au- 
torizante, ee hace saber por cinco días, 
que el Sr. don Ernesto Granzow,, vende ce- 
de y transfiere a favor del señor don Flo- 
rencio Guillermo Rodríguez la totali- 
dad de las cuotas que tenía y le corres- 
. pondían en ARGENBOL COMPAÑÍA 
EXPORTADORA E IMPORTADORA DE 
RESPONSABILIDAD. LIMITADA según 
documento privado de fecha veintinueve 
de marzo del corriente año por el cual se 
modifica la cláusula quinta del contrato 
constitutivo en la siguiente forma. — 
Quinta: La administración y dirección 
de la sociedad estará a cargo indistin- 
tamente de los tres .socios quienes' en 



este acto asume u el carácter de gerentes, 
pero para librar cheques o comprometer 
la firma social en operaciones banca- 
rías, será necesaria la firma conjunta 
de dos cualesquiera do ellos. — Ejerce- 
rán la administración do.- la sociedad con 
la sola prohibición de comprometer la 
firma en fianzas o garantías en favor 
de terceros extraños a lá sociedad o en 
negocios ajenos a la misma, pudiendo 
realizar todos los actos determinados 
por el artículo mil ochocientos ochenta 
y uno y siguientes del Código Civil y 
los del Código de Comercio. — Buenos 
Aires, Abril 20 de 1950, Año del Liber- 
tador General San Martín,. — Isaac 
Lcff, secretario. 

$ 55. — e.25¡4-N» 16.009-v.29l4¡50 



SPOLANSKY HERMANOS • . 
Sociedad de Responsabilidad Limitada 

Por disposición del señor Juez de Co- 
mercio, doctor Juan L. Páez. Secreta- 
ría del autorizante, se hace saber por 
cinco días, el siguiente edicto: - 

Testimonio. — Entre' los señores Gre- 
gorio Spolansky, domiciliado en Caii- 
ning 230, Mauricio Spoliansky, domicilia- 
do en Camargo 148 o Isaao Spolansky, 
domiciliado en Canning 257; todos de 
nacionalidad ruso, casados, mayores de 
edad, en su calidad do únicos integran- 
tes do la sociedad SPOLANSKY HER- 
MANOS SOCIEDAD DE RESPONSABI- 
LIDAD LIMITADA, inscripta en el Re- 
gistro l'úb-lico de. Comercio con fecha 
13 de Mayo de 1949, bajo el N» 53S, 
al folio 442 del libro 15 'de'" Contratos 
do Sociedades de Responsabilidad Limi- 
tada y modificación inscripta en el mis- 
mo Registro el 16 de Septiembre de 
1949 bajo el N» 1.740 al folio 135 del 
libro 17 de iguales contratos, resuelven 
modificar de común acuerdo la cláusula 
Sexta del contrato de sociedad en el sen- 
tido de atribuir el uso do la firma social j 
lodos los socios individualmente, que-, 
dando en consecuencia dicha cláusula 
así establecida: Sexta: v la dirección y 
administración de la sociedad estará a 
cargo de todos los socios indistintamente, 
quienes tei\drán el carácter de gerentes. 
El uso de la firma social estará a cargo 
igualmente do todos los socios en for- 
ma individual y 'se expresará mediante 
la firma personal precedida por la de- 
rominaciún ' de la soeiedad, quedándoles 
expresamente prohibido de emplearla o 
comprometerla' en actividades ajenas" a 
las de la Sociedad, ■ en prestaciones gra- 
tuitas, fianzas o intereses extraños a los 
negocios sociales. — "• — De confor- 
midad, se firman tres ejemplares iguales, 
en Buenos ÁireB, a los veinte días del 
mes de Marzo de mil novecientos cin- 
cuenta, Año del Libertador General Sau 
Martín. — (Fdo.>: G. Spolan3ky — 
M. Spoliansky. — I. Spolansky. — Bue- 
nos Aires, Abril 20 de 1950.. — Afio 
del Libertador General San Martín. — 
Guillermo Mansilla, secretario. 

* 80,— e.25|4-N« 16.029-v.29¡4|50 

LADUMA 
Sociedad de Responsabilidad Limitada. 

El señor Juez de Comercio de la Capi- 
tal de la República, Dr. Norberto Gow- 
land, hace saber por cinco |días que el 
señor Luis Diekmahn ha cesado, por re- 
nuncia, en el cargo de Gerente de "LA- 
DUMA", SOCIEDAD DE RESPONSABI- 
LIDAD LIMITADA, habiendo sido«-nom- 
brado para substituirlo en dicho cargo el 
st'Cio señor Adolfo Emilio Martínez Arrué. 
— Buenos Aires, 21 de Abril del Año del 
Libertador Gral. San Martín, 1950.. — 
José M. Caramés Ferro, secretario. 

' $ 25.— e.25;4.-N« 15.994.-v.29¡4|50. 



ESTABLECIMIENTO - METALÚRGICO 

. ". BEAU GESTE 
Sociedad de Responsabilidad Limitada - 

Por disposición del señor Juez do Co- 
mercio Dr. Carlos Jorge Varangot y por 
el término de cinco días se hace saber 
que el señor Luis Cayetano Cannata ven- 
de a favor de Victoriano Domingo Moli- 
nuevo sus cincuenta cuotas de cien pesos 
moneda nacional c|u. que le correspon- 
dían en la Sociedad "ESTABLECIMIEN- 
TO METALÚRGICO BEAU GESTE, S. 
R. L. " por la suma de Tres Mil Doscien- 
tos Cincuenta Pesos Moneda Nacional Se 
hace saber igualmente que se modifica 
la razón social que será en lo sucesivo 
"Molinuevo Hermanos, S. R. L.", man- 
teniéndose el capital social en Diez Mil 
Pesos MVmeda Nacional, para lo cual Vic- 
toriano Domingo Molinuevo aporta en 
mercaderías la suma de Un Mil Setecien- 
tos Cincuenta Pesos Moneda Nacional. — 
Buenos Aires, 28' de Marzo del Año del 
Libertador General San Martín 1950. — 
Alberto Zambrano, secretario. 

$ 40.-^ c.25¡4.-N» 15.95S.-v.29¡4¡50. 



DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS 

TERAPÉUTICOS "DISTER" 

Sociedad de Responsabilidad Limitada 

El señor Juez de Comercio de la Capi- 
tal de la República Doctor Norberto Gow- 
l'ind, haco saber por cinco días, que por 
acto privado de fecha 11 de Marzo de 
1959, don Eduardo Enrique Tiscornia, 
cede, vende y transfiere a favor de Ins- 
tituto Bacteriológico Volpino, Sociedad 
de Responsabilidad Limitada, de don Ju- 
lio Andrés Sanders y de don Santiago 
Snáudo, sus 24 cuotas capital de $ 1.000. — 
cada una "que tiene y le corresponden en 
la sociedad "DISTRIBUIDORA DE PRO- 
DUCTOS TERAPÉUTICOS "DISTER", 
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI- 
MITADA, en la proporción de 15 cuotas 
para el primero, 4 cuotas ^1 señor Sanders 
y 5 cuotas al señor Safhído. — Buenos Ai- 
res, 20 de^Abril de 1950, Año del Liber- 
tador General San Martín. — Curios Cas- 
tro Walker, secretario. 

$ 35.— e.25¡4.-N? 15.9* v.29¡4j50. 



PALOMAS Y LÓPEZ «■ 
Sociedad de Responsabilidad Limitada 

Por disposición del Señor Juez de Co- 
mercio de la Capital de .la República, 
Doctor Raúl Rodríguez Quesada, secreta- 
ría del Doctor redro R. Tarauco, so hace 
saber por cinco días que por escritura de 
fecha 4. de enero de, 3950 pasada ante el 
Escribano Don Alfredo Pérez Segura, la so- 
ciedad PALOMAS Y LÓPEZ, SOCIEDAD 
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, 
ha modificado los artículos ToTCero, Quin- 
to y Décimo de su contrato/ social los 
que quedan del tenor siguiente: Artícu- 
lo Tercero: "La sociedad se constituyo 
por el termino de cinco años, con la 
obligación por parte de cada socio da 
preavisar en forma fehaciente cou seis 
meses de anticipación su voluntad de 
darlo por finalizado antes. — Artículo 
Quinto: La dirección y administración 
de la Sociedad estará a cargo como Ge- 
rentes indistintamente do ambos socios. 
— El señor López deberá dedicar el tiem- 
po, actividad y conocimientos necesarias 
para la buena marcha de la Sociedad,, 
pudiéndose dedicar también a otras acti- 
vidades que no ofrezcan competencia con 
el ramo que explota la misma. — El 
señor Palomas además de poderse dedi- 
car a otra? actividades, dedicará a la 
sociedad únicamente el tiempo que el 
mismo considsre conveniente''. — Ar- 
tículo Décimo: "En caso de fallecimiento 
del Bocio señor Eduardo A. López, que- 
dará a- opción del socio señor* Juan Pa- 
lomas, bien hacerse cargo del activo y 
pasivo de la Sociedad, a iuyo efecto so 
practicará un inventario y balance gene- 
ral al día del deceso de aquél y abonará 
a los herederos del mismo la parte que 
les corresponda por capital, utilidades, 
cuenta paiticular, instalaciones, marca re- 
gistrada Oynm, fondo de ¡eservn legal 
y cualquier otro beneficio, que existiere 
en la Sociedad, aparte de -os enumerados 
en seis cuotas trimestrales e iguales, 
a partir del día del fallecimiento, más 
un interés del seis por ciento anual sus- 
cribiendo sei.s pagarés con su sola firma 
sin otra garantía, o bien proceder a la 
liquidación de la Sociedad". 

Buenos Aires, 17 de abril de 1950, Año 
del Libertador General San Martín. — Pe- 
dro R. Taranco, secretario. 

í SO. _ e.25|4-N« lfi.012-v.29¡4|50 



Activo y Pasivo de la Sociedad, por 
el precio, pingos, forma de pago y demás 
condiciones que crea conveniente, fir- 
mando y otorgando a tal efecto, todos 
los documentos y escrituras públicas y 
privadas, con facultad para cobrar y 
percibir, así como realizar cuantas más 
gestiones y actos sean -necesarios para 
tal fin. Finalmente decidieron los socios 
por nunnimidad do votos, designar Ge- 
rente Substituto al Señor Rodolfo Qotts- 
clialk, con las facultades y atribuciones 
propias do dicho cargo, que le acuerda ' 
el coülrato social, sin limitar ui revocar 
por ello la autorización conferida en el 
artículo séptimo. En virtud do lo antes 
expuesto, los - artículos tercero y octavo 
del contrato social, quedan modificados 
en Ja siguiente forma: — "Tercero: El 
Capital de la Sociedad es de Cien Mil 
Pesos Moneda Nacicnal de Curso Legal 
(m$n. 100.000.00 o|l.) 'epresentado por 
mil cuotas de ciea pesos moneda nacio- 
nal (m$n. 100.00) cada ana, totalmente 
suscriptas e integradas y conesponden a 
los socios en la «guíente proporción: 
A "Bemington Rand Inc.", novecientas 
noventa y nuevo (999) cuotas o sea No- 
venia y Nueve Mil Noveci.-ntos Pesos 
Moneda Nacional (m$n. 99.900.00); Al 
Dcctor Víct'-r Daniel Goyt;«, una cuota, 
o sea Cien Pesos Moneda Nacional 
(mtn. 1Ó0. 00)". — El Gerente General 
será nombrado por ^s socios y podrá 
ser removido en cualquier -nomento por 
voluntad de los mismos, aun sin. causa 
alguna, mediante resolución tomada por 
mayoría de votos. En consecuencia, los 
socios resuelven en este acto, nombrar 
Gerente General al señor Cirilo E. Ay- 
ling. La remuneración del Gerente Ge- 
neial, será fijada periódicamente por los 
socios, con cargo a "Gastos Generales". 
Buenos Aires, Abril 20 de 1950, Año 
del Libertador General San Martín — 
Isaac Leff, secretario. 

* 1 . 0iI - V 6 - 25 ¡*-N» 16.017-v.29|4¡50 



"REMINGTON RAND ARGENTINA" 
Sociedad de Responsabilidad Limitada 

Por disposición " del n señor Juez de 
Comercio do la Capital," Doctor Juan L. 
Páez, Secretaría del autorizante, se hace 
saber por cinco días que por escritura 
otorgada ante el Escribano Luis María 
Tissone, con fecha 22 de Febrero de 
1950, el socio señor Víctor .de Groóte 
vendió y transfirió al doctor Víctor Da- 
niel- Goytía, a su valor nominal de cien 
pesos moneda nacional, !a cuota de ca- 
pital que poseía on la sociedad "RE- 
MINGTON RAND ARGENTINA, SO- 
CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI- 
¿SITADA", incorporándose de esta ma- 
nera n la Sociedad el Dr. Víctor Daniel 
Gcytía, como Socio, en reemplazo del Se- 
ñor Víctor do Groóte: Asimismo, por re- 
solución unánime de los' socios, se desig- 
na en ese mismo acto Gerente General 
de la Sociedad al Sr. Cirilo E. Ayling, 
en reérjplazo del Sr. Víctor de Groóte, 
quien desempeñará su cargo con las mis- 
mas restricciones, atribuciones y ampli- 
tud de facultades que establece el ar- 
tículo 6* del contrato social, quedando 
además espacia1mer.ee autorizado para 
■ transferir en forma total o parcial, el 



_ . RECORD 

Sociedad de Responsabilidad Limitada 

Por disposición del señor Juez de Co- 
mercio, doctor Juan L. Páez, secretaría 
JN» 9, se hace saber por el término 
oe cinco días que el señor Moisés M e - 
Hibovsky, vendo, cede y transfiere, sus 
floscientas cincíeuta cuotas que tenía do 
"^Pl^ 1 en la acedad "RECORD SO- 
Z7~^ DE RESPONSABILIDAD LT- 
MITADA" a los señores Jacobo Kind 
decientas cuotas y. a don Moisés Chind 
cincuenta cuotas, según documento do 
fecha 14 de febrero do 1950. — Buenos 
Aires, 19 de abril, Año del Libertador 
General San Martin, 1950. — Isaac Leff 
secretario. . , 

$ 30 — e.2ü¡4-N» l5.996-v.89|4]50 



A. HOJMA.V M HIJO. 
Soeiedad *j Responsabilidad Limitada 

Por disposición del señor Juez de 
Comercio de esta Capital, doctor Hugo 
Bario Maclel, Secret. del Dr. Rene Ta- 
vermer, se hace saber por cinco días 
el siguiente edicto: 

Buenos Aires, Enero seis del Año del 
Libertador Gral. San Martin, mil no- 
vecientos cincuenta. Los señores- Abra- 
ham Hojman, polaco, de eincuentinue- 
ve años, domiciliado en Tucumán mil 
quinientos diez y ocho, y Norberto Hoj- 
man, argentino, de treintiséis áfios, do- 
miciliado en Libertad cup.trocieutos 
veinticuatro, ambos casados, . otorgan 
este contrato mercantil: Iq) Desde hoy 
declaran constituida ettre ellos la "A 
HOJMAN E HIJO, SOCIEDAD DB 
RESPONSABILIDAD L'MITADA", quo" 
explotará un negocio de compraventa 
de ramos generales, ubicado en Liber- 
tad cuatrocientos veinticuatro y cua- 
trocientos veintiséis, sede actual de la 
sociedad. — 2) El capital social se- 
rá de cincuenta mil pesos, dividido en 
nueve cuotas de cinco mil pesos, apor- 
tadas por el Sr. Abraham HojmaD, y 
una más, también de cinVuenta mil pe- 
sos, aportada por el Sr. Norberto Hoj- 
man, o sea un total de diez cuotas, to- 
das las cuales ya han ingreendo ante- 
riormente- — 3) Don Abraham Hoj- 
man será Gerente de la Sociedao, ron 
amplias facultades, y fiscalizará 'm com- 
pra de mercaderías y la paja Mo obli- 
gación de horario, quedando libro pa- 
ra realizar negocios fuera del soc'»! ;. 
el otro socio deberá dedicarse excin*l« 
vamente al negocio, rurandiendo »l pft- 
blico y a los empleado*.* — 4> Anual- 
mente se practicarán balance^ panerv. 
les. sin perjuicio de 'ott de eompro^.- 
ción que cualquier socio podrá reali- 
zar en todo momento, en los mismos, 
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te formarán las reservas legales, tas-: 
tigándosé loa' rubros del «tetlvo, col» 
las máximas amortizaciones que permi- 
ta la Dirección General Impositiva. — 
B) Cada socio podrá retirar mensual- 
mente mil pesos para sus gastos per- 
Bonaíes, incurriendo en las responsabi- 
lidades legales! — «) Las ganancias y 
rérdidis serán repartidas por mitades 
entre los socios. — 7 > La Sociedad se 
constituye por el término de cinco 
años; bero al finalizar el segundo año, 
cualquiera de los firmantes podrá pe- 
dir su disolución y liquidación. — 8) 
En cualquier momento que el señor 
Abrahaní Hojmán verifique que el ne- 
gocio no produce un veinte por cien- 
to anual liquido, desde hoy hasta ese 
día, podra' pedir la liquidación. — 9) 
En caso de disolución, el haber social 
se adjudicará al mejor postor entre 
los socios. — 10) El señor Abrahaní 
Hojman es propietario del inmueble en 
que funciona el negocio;, abonándole la 
sociedad un alquiler mensuar de ínH 
seiscientos pesos durante el actual año 
mil novecientos cincuenta, y uno de 
dos mil pesos mensuales a contar de 
Eneró de mil novecientos cineuentiunp 

11) Después de cada balance, una 

vez descontadas las ganancias, el ira- 
porte dé los retiros de la clátisula quin- 
ta que quedarán firmes, y el de las re- 
servas legales, se entregará a cada so- 
cio hasta cuatro mil pesos, destinándo- 
se el resto, si lo hubiera, a constituir 
un fondo de reserva facultativa, del 
que sólo podrá disponerse con eonfor- 
m'dad de ambos contratantes. 12) Se 
llevará un libro de actas en que se 
¿notarán las resoluciones importantes. 

— 1S) Toda duda o divergencia que 
llegare a suscitarse entre los socios, se- 
rá dirimida " por arbitros designados 
uno por cada" socio, con facultad de 
designar a un tercero para el caso de 
discordia, cuyo fallo será inapelable. 

— Abtaham Hojmañ. — Norberto Hoj- 
mán. — Raspado: formarán - arbitros. 
Vale ' -'' 

Buenos Aires,' abril 20 de 1950 — 
Año del Libertador Gederal San Mar- 
tín Rene Tavernler, secretarlo. 

' $ 130.— e.25|4-N» 15.9S3v.29|4|60 



fondo haya llegado al 10 o|o del capi- 
tal EoctáVEÍ remanente podrá 'ser re- 
partido entré los 1 socios, o so, destinará", 
en todo ó en parte, a forniar reservas 
especiales,"» pasará a ndevó ejerclelo, 
todo ello según lo resuelvan los tres 
socios por unanimidad. En prueba de 
conformidad, los" actuales socios firman 
el presente contrato, en Buenos Airea, 
techa ut supra. — Fdo.: A. Wlsanla. 
— Eugenio Beck. — ; DaYtd L. Kapars- 
tek." — Buenos Aires, abril 20 de 
1950 — Ano del Libertador General 
Ss>n Martin. — Carlos Castro Walker» 
secretario. 

% 100.— e.25|4-N» 15.S48-v.29|4|5© 



, . PILOLLTJV 

Sociedad de Responsabilidad .Limitada 

El Juez de Comercio* de la Capital 
de la República, Dr. Norberto 1 Gowland, 
hace saber por cinco días el siguiente 
edicto.- 

Testimonio.-— "En Buenos Aires, * 
los 18 días ae marzo de 1950, Año 
del Libertador General San Martin, en- 
tre los' señores Abraham Wisznia, ca- 
tado, polaco.- domiciliado en Avenida 17 
de Octubre 4332, y Eugenio Beck, ca- 
tado, rumano, con domicilio en Juan 
JauTés 326, actuales "Integrantes de 
"PILOLLTJV. SOCIEDAD DE RES- 
PONSABILIDAD LIMITADA. Capital: 
$ 60.000 m|n.", Inscripta en el Regis- 
tro Publico de Comercio bajo el No. 130, 
al folio 239 del libro 18 de Sociedades 
dé- Responsabilidad Limitada; y el se- 
ñó* David León Naparstek; 1 casado, po- 
laco, con domicilio en Terrero 2375, se 
conviene la siguiente modificación al 
contrato social, el que conservará in- 
tegramente su validez, salvo las espe- 
cificaciones que a 'continuación se de- 
tallan, las que son aprobadas por una- 
nimidad. — Art. 4o: El capital social 
queda establecido en la suma de cien 
"mil pesos moneda nacional, representa- 
do pbr . cien cuotas de un mil pesos 
c¿da una, las que quedan suscriptas to- 
talmente, como asimismo integradas, 
tegún balance que se acompaña, sus- 
. cripto por los socios. Estos aportan 
el capital en la siguiente forma: Abra- 
ham Wisznia treinta cuotas de un mil 
pesos, o sea la cantidad de treinta mil 
pesos; Eugenio Beek treinta cuotas de 
un mil pesos, • o sea la cantidad de 
treinta mil pesos; y David León Na- 
parstek cuarenta cuotas de un mil pe- 
pos, o sea la cantldad.de cuarenta' mil 
pegos. — Árt. 5»: Lá sociedad esta- 
rá representada por los tres socios, que 
serán sus gerentes 7 administradores, 
y para todos los actos sociales se re- 
querirá la firma conjunta de dos so- 
cios por lo menos. Ningún socio po- 
drá . comprometer el uso de^ la firma 
social para asuntos ajenos a la socie- 
dad. — Art. 6«: La sociedad abrirá 
cuenta corriente por lo menos en un 
■ Banco, a la orden conjunta de dos so- 
cios por lo menos. ~ Art. 8o: Las 
utilidades . o las pérdidas se dividirán 
entre .los socios en partes iguales. .De 
tas utilidades líquidas y realizadas de 
cada ejercicio se destinará un 5 ojo al 
fondo de reserva legal, hasta que este 



"ESTABLECIMIENTOS ARVIO" 
¿Sociedad de Responsabilidad Limitada 

Por disposición del señor Juez de Co- 
mercio, doctor Joan L. Páez, Secretaria 
del autorizante, se hace saber por cinco 
días, que se ha mandado inscribir en el 
Eegistro Públieo de Comercio, la escritu- 
ra otorgada ' con- fecha 14 de Marzo 
del "Año del Libertador General San 
Martín" 1950, ante el Escribano de es- 
ta ciudad don Cosme Damián Perrotta, 
por la eual don Amoldo Juan Francisco 
C'omolli, vende, cede y transfiere con 
efecto retroativo aí 31 de Diciembre de 
1$49, a favor de don Enrique Bengei 
y de don Juan Ricardo Eugenio Gold- 
beck las 80 euotas de capital, que tu- 
ne v le corresponden en "ESTA- 
BLECIMIENTOS ARVIC, SOCIEDAD DE 
BE8PONSAB1LIDAD LIMITADA ", en 
la' proporción de 40 cuotas a cada uno: 
y don Vicente Santos Montana vende, 
cede y transfiere a favor del nombrado 
don Juan Ricardo Eugenio Goldbeek 30 
cuotas que ' tiene y le corresponden en 
la misma sociedad, quien queda incor- 
porado como socio. — En consecuencia 
el capital social de veinte mil pesos 
moneda nacional queda distribuido en 
la siguiente proporción: El socio don 
Enrique Benger ochenta cuotas por va- 
lor de Ocho mil pesos., de la indicada 
moneda; el soeio doctor Vicente Santos 
Montana sesenta euotas por valor de 
Seis mil peso» de la misma moneda 
y por el socio don Juan Ricardo Eu- 
genio Goldbeek las sesenta cuotas re* 
Untes por valor de Seis mil- pesos mo- 
neda naeional, y que se ha sustituido 
la cláusula octava del contrato - social, 
por la que se consigna a continua- 
ción: Ocho: El treinta y uno de diciem- 
bre de cada aSo, se efectuarán los 
balances correspondientes al ejercicio co- 
mercial y para lá confección del mismo 
se tendrán presentes las siguientes aela- 
í aeiones: Las mercaderías serán apre- 
ciada; por tu costo neto, salvo aquellas 
que por su ca'iidad, estado o dificultad 
de venta se les aplicarán una quita 
del diez por ciento como máximo y siem- 
pre a criterio de los socios; los muebles 
y útiles serán rebajados en un ,d>ez 
por ciento en cada balance; se destinará 
un cinco por , ciento de las utilidades 
liquidas para formar el fondo de reser- 
va legal, hasta completar el diez por 
ciento del capital social. — Las uti- 
lidades y las pérdidas se distribuirán 
entre los socios en la siguiente propor- 
ción;' el cuarenta por ciento al señor 
Enrique Benger; el treinta pbr ciento 
al doctor-' Vicente Santo's Montana; y 
el treinta por ciento al señor Jnan Ri- 
cardo Eugenio Goldbeek. — La parte 
correspondiente a cada uno de los socios 
como ganancia, pasará a su cuenta per- 
sonal, pudiendo disponer de dicha» * su- 
mas en su totalidad y de inmediato en 
la proporción y plazo que de común 
¿cuerdo los socios juzguen no perjudicial 
al desenvolvimiento de la sociedad. — 
Estas sumas no devengarán interés pero 
si la sociedad las utiliza para su des- 
envolvimiento, abonarán un interés del 
siete por. ciento anual. — Bueno» Airea, 
Abril 18 del "Año del Libertador Ge- 
neral San Martín" 1950. — »]r. Abril: 
Vale. — Guillermo .Mansilla, secretario. 
$ 105. — e.25J4-N» 15.974-v.29|4|50 



gado en primeras nupcias con Bosa Isa- 
bel ' Ferrando, domicilia^ en la caB» 
Alejandro' M. dé Agnado'' número dos 
mil - ochocientos oehenta y-ijnueve, Capi- 
tal y S. E. R. T. Sociedad de Estudios 
y Realizaciones,^. B. Lv representado, 
de' acuerdo a la cláusula /¡sexta .y de 
conformidad .con las facultades de i» 
cláusula décima 'del contrato social, por 
su gerente general don Roberto Jorge. 
Van Dendrieasehe, que firma B. Va*- 
dendriessche mayor do edad, easado, do- 
miciliado en la calle Oerrito número mil 
seis, Capital, todos socios de "ALVA- 
TEX" SOCIEDAD DE -RESPONSABILI- 
DAD. LIMITADA* inscripta en el Re- 
gistro Público de Comercio en fecha nue- 
ve de diciembre de mil novecientos cua- 
renta v nueve, bajo el número dos mil 
trescientos noventa y dos al folio ciento 
sesenta y uno del libro diez y ocho de 
Contratos de Sociedad de Responsabili- 
dad Limitada, resuelven: — Primero: 
De conformidad -a la . cláusula quinta, 
elevar el eapital de la Sociedad de vein- 
te mil pesos totalmente integrado a 
cincuenta . mil pesos moneda nacional 
de eurso legal* también totalmente inte- 
grado, dividido en cincuenta, cuotas do 
un mil pesos moneda nacional, suscriptas 
y distribuidas en la, siguiente forma: 
Por el socio Pablo Bautista Aibereoni; 
veinte cuotas, por el socio S. E. R. T. 
veinte cuotas y - por el nuevo socio Cé- 
sar F. de Arruabarrena; diez cuotas. — 
Segunda: Se modifica la cláusula segun- 
da en el sentido de trasladar el domicilio 
legal a U ealle Cangallo número mil 
seiscientos cuarenta, y dos, de esta Ca- 
pital Federal. — Tercero: El socio César 
F. de Arruabarrena tendrá , derecho * 
los beneficios provenientes de ventas 
realizadas desde el uno de enero del 
Año del Libertador General San Martín 
mil novecientos cincuenta y no participa- 
rá en cambio en los beneficios de la 
sociedad correspondientes a los negoeioa 
concertados con anterioridad a esa fe- 
cha. — De conformidad y a un solo efec- 
to, se suscriben tres ejemplares de un 
mismo tenor, en Buenos Aires, a los 
veinte días del mes de Marzo del Año 
del Libertador General San Martin mil 
novecientos cincuenta, quedando el ori- 
ginal con el sellado de ley depositado; 
en el Registro Pública de Comercio. — 
César F. de Arruabarrena . — Pablo Bat- 
ta Adberzoni. — 8. E. B. T., S. E. L. 
— R. Vandendriessehe. — Buenos Airea; 
Abril 19 de 1950, Año del Libertador 
General San Martín, 1950, — Luis H. 
Díaz, secretario. 

. $105. — e.25¡4-No 15.965-v.29|4¡50 



"ALVATEX" 
Sociedad de Responsabilidad Limitada 

Por disposición del señor Juez de 
Comercio, doctor Juan L. Páez, se ho- 
ce saber por cinco días, el siguiente 
edicto: 

Testimonio: Entre los señores -Pablo 
Bautista Alberzoni, . que firma "Pablo 
Batta Alberzoni", mayor de edad, ita- 
liano, soltero, domiciliado en la calle 
Cangallo número mil seiscientos cua- 
renta y dos, Capital, César F. .de- Arrua- 
barrena, que firma "César F. de Arrua- 
barrena '\ mayor de edad, argentino, c*- 



SANTOS Y BOURIO 
Sociedad de Responsabilidad Limitada 

Por disposición del señor Juez de Co- 
mercio de la Capital de la Bepúbliea, 
Dr. Juan L. Páez, Secretaría del auto- 
rizante, Be hace saber por cineo días, 
que poT documento privado ' de fecha lo 
de Abril de 1950, la sociedad SANTOS 
Y BOÜBIO SOCIEDAD DE RESPON- 
SABILIDAD LIMITADA, ha aumentado 
su 'capital social en la suma de $ 40.000, 
admitiendo como nuevo socio al señor 
Alfredo Tosti,' argentino, casado, mayor 
de edad, domiciliado en la calle Thomp- 
son 490 y reformado los Arts. 4o y 0o 
del contrato social, los que quedan del 
siguiente tenor: Artículo Cuarto: El ea- 
pital social se fija en la suma de Ciento 
Diez Mil pesos m|n.' de e|L, dividido en 
Ciento Diez cuotas de Un Mil pesos 
cada una, totalmente suscripto e integra- 
do en la siguiente forma: Don Alfaro 
Santos, 50 cuotas; Don Pedro Bourio, 50 
euotas y Don Alfrodo Tosti, 10 cuotas. — 
Articulo Sexto: Cada 31 de Julio, se 
practicarán los balances generales, el 
que si no fuera observado dentro de 
'los treinta días se considerarán aproba- 
dos. — De las utilidades liquidas y re- 
realizadas, anualmente se destinará el 5 o|o 
para el Fondo de Reserva Legal, hasta 
que éste alcance ' el 10 o¡o del capital 
social, se harán las amortizaciones ne- 
cesarias en los porcentajes admitidos por 
la Dirección General Impositiva y cX 
resto se distribuirá entre los socios en 
proporción a sus cuotas. — Buenos Ai- 
res, Abril 19 de 1950, Año del Liberta- 
dor General - San Martín. — Luis H. 
Díaz, secretario. 

* 55. — e.25|4-No 15.947-v.29[4|50 



HAL 
- Sociedad de Responsabilidad Limitada 

Por disposición del Sr. Juez, de Comer 
ció Dr.. Juan L Páez se hace saber por 
vi término de cinco días el siguiente 
edicto: Testimonio. — Entre los señores 



Maximiliano Amster, domiciliado ea la - 
calle Piedras N» 11& y JerSy Lothé do- 
miciliado en la ' calle Laptida N« 1682, 
limbos casados,' mayores de edad y. de na- 
eionalidad polacos, han resuelto - de ' ec* 
u'ún acuerdo celebrar un contrato <■ de so- 
ciedad de responsabilidad limitada, que 
se regirá en un todo conforme a las cláu- 
sulas' y condiciones que a continuación se 
expresan'. — Primera: La sociedad se de- 
nominará "HAL, SOCIEDAD DE RES- 
PONSABILIDAD LIMITADA'*, tenien- 
do su domicilio lega] en" la ealle Para- 
guay N* 2081 o donde' se traslade más 
adelante, pudiendo establecer sucursales 
o agencias en cualquier punto de la ' B«- 
públiea o del extranjero. — Segunda: La 
saciedad se constituye por el término da 
diez años a partir del primero de ' Enero 
d< mil novecientos cincuenta, retrotra- 
yendo a tal fecha los efectos de esté "con- 
trato, ratificando y confirmando todas' y 
cada una de las operaciones realizadas, —j 

Tercera: La sociedad tendrá por objeto 
representaciones nacionales o extranjeras, 
la importación, exportación, compra y, 
venta de mercaderías nacionales y. ex- 
tranjeras por- cuenta propia y/o de ter- 
ceros y comisiones en .general. Podrá ad- 
quirir y vender toda clase do bienes mue- 
bles, semovientes . o inmuebles,- dar y/ o 
tomar préstamo con- garantia hipotecaria; 
brincaría, prendaria o sin ella, pudiendo 
desarrollar cualquier otra actividad licita 
comercial o industrial. — Cuarta: El ca- • 
pita! social Se fija en la suma, de Veinte 
mil pesos moneda nacional, divididos en 
doscientas cuotas' de cien pisos cada una, 
que han suscripto los socios en la siguien- 
te forma: Ciento treinta y cinco cuotas 
por el señor Amster 7 sesenta y cinco cuo- 
tas por el señor Lothé; de las que inU- 
tran el 50 ■% en efectivo, comprometién- 
ose & integrar el resto a medida- que ; lo 
requiera la marcha de los negocios, t- 

Qointa: El uso de la firma social, la ad- 
ministración, dirección, representación - y 
gerencia será . ejercida indistintamente 
por cualquiera de los socios. Las atribu- 
ciones de los socios gerenteí se ajustarán 
a las que la Ley autoriza por cuanto "po- 
drán actuar en nombre y representación 
de la sociedad para cumplir todos los ac- 
tos concernientes al ' objeto . social, para 
lo cual utilizarán el nombre de ésta con 
la firma individual de uno de ellos. Eu 
desempeño de sus' funciones podrán sus- 
cribir toda clase de documentos púMicos 
o privados y realizar toda clase de. con- 
venios, efectuar toda clase de operacio- 
nes banearias, pudiendo caucionar títulos 
y aeciones y suscribir préstamos con o 
sin garantia hipotecaria o prendaria en 
todos los Bancos oficiales, particulares, 
o mixtos, nacionales o extranjeros como 
«i Banco de la Nación Argentina, Hipote- 
cario Nacional, Baneo de Crédito Indus- 
trial Argentino, Banco de la" Provincia 
de Buenos Aires, Banco Central de la 
República Argentina y cualquier otro ' 
Baneo naeional o extranjero en el país 
o fuera de él, aceptando las condiciones 
de sus respectivos reglamentos, ejercer la 
representación legal de la sociedad ante 
todos los poderes y reparticiones nacio- 
nales, provinciales- y municipales, entes 

autárquieos, empresas mixtas, etc.; - po- 
drán comparecer ante - los tribunales de 
Cualquier fuero o jurisdicción por si o 
por apoderados con todas las facultades 
para percibir, transar, desistir, compro- 
meter en arbitros o arbitradores, querellar 
criminalmente, conferir poderes generales 
o especiales, así como revocarlos, contra- 
tar, nombrar y remover, personal, fijar 
sueldos, remuneraciones, ^gratificaciones, 
habilitaciones y realizar cualquier otro 
aeto destinado a cumplir el objeto de la 
sociedad. — , Sexta: El treinta y uno de 
Diciembre de cada año se practicará un 
balance general demostrativo del _ estado 
de los negocios soeiales sin perjuicio de 
realizarse balances parciales o de compro- 
bación cuando loa socios lo estimaren con- 
veniente. De las utilidades líquidas y pre- 
via deducción del cinco. por ciento para 
la creación del fondo, de reserva legal, 
serán distribuidas entre los socios en la 
siguiente forma: El sesenta y cinco por 
ciento para el socio Amster y el treinta 
y cinco por ciento para el soeio Lothé. 
Las pérdidas, da haberlas, se soportarán 
en. la misma proporción. — Séptima: Las 
resoluciones que a'dopten los socios con 
respecto a la sociedad, se harán constar 
en un libro de Actas que al efecto se lle- 
vará. Los socios deberán reunirse como 
mínimo una vez por año para aprobar el 
Balance General, a que se ha hecho alu- 
sión, dejando constancia de ello en el 
libro 1 de. Actas. — • Octava: Los retiros 
que efectúen los socios para sus gastos 
personales serán con cargo a sus respec- 
tivas cuentas particulares. — Novena: En 
caso de fallecimiento o incapacidad de 
alguno de los socios, el restante, tendrá 
tVrecho a resolver dentro de los tres me- 
ses de ocurrido el fallecimiento odecln- 
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rada judicialmente la incapacidad: a) La 
inmediata liquidación de la sociedad, con- 
juntamente coo loa herederos del fallecido 
o representantes del incapaz, b) La con- 
tinuación de la sociedad con intervención 
de los nombrados en el punto anterior a 
cayo efecto deberán los herederos o re- 
presentantes del incapaz, unificar la re- 
presentación o c) Abonar a los herederos 
üel socio fallecido o representante del in- 
capaz el haber que le correspondo por ca- 
pital y utilidades en cuatro cuotas men- 
suales iguales. Dicho haber se determi- 
nará mediante un balance especial que 
se practicará a tal efecto. La liquidación 
dt la sociedad -se hará de acuerdo a las 
noinial que a tal efecto fija el Código 
üo Comercio. — Décima: En caso de que 
alguno de los socios desee retirarse de la 
^ sociedad antes del vencimiento del pre- 
sente contrato podrá hacerlo, pero deberá 
comunicarlo al otro socio con tres meses 
de anticipación por lo menos y por tele- 
grama colacionado y se . le entregará su 
p«irte por capital y utilidades más un diez 
por ciento en cuatro ccotas .mensuales. — 
Dícimo Primera: Toda divergencia entre 
'Jos socios, sus herederos o representantes 
. Eérá dirimida por un Tribunal Arbitrador, 
• siendo sus arbitros nombrados a razón de 
¡ uto por cada parte en desacuerdo y un 
i tercero que designarán en común dichos 
; arbitros, siendo el fallo de "este Tribunal 
inapelable. '±- Décimo Segundo: Para todo 
' !<■• que nb se halle provisto en este con- 
, trato regirá lo dispuesto por la Ley nú- 
mero once mil ochocientos seserta y siete 
y el Código de Comercio. — Se firma en 
Buenos Aires, a los catorce días del 
ines de febrero de mil novecientos , cin- 
cuenta. "Año del Libertador General' San 
ifsrtín". — Sobre raspado: catorce — 
Febrero. — Vale. — Firmado: Maximi- 
liano Amster. — Jersy Lothé. — Buenos 
Aires, 17 de Abril de 1050. Año del Li- 
bertador General San Martin. — Isaac 
Leff, secretario. 



ejemplares se firman por separado y for- 
man parte integrante del presento con- 
trato. — Séptima: La dirección, admi-' 
nistración y el uso de la firma social 
adoptada estará a cargo de ambos con- 
tratantes indistintamente, a cuyo efecto 
revisten la calidad de socios gerentes,, 
quienes deberán suscribir con sus firmas' 
personales todos los documentos concer- 
nientes al giro' del negocio con un sello 
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HABDBOAED 
Sociedad de Responsabilidad Limitada 
Por disposición del Sr. Juez de Comer- 
cio, Dr. Hugo . D. M.iciel, Secretaría F. 
González del Solar, se hace» saber por 
cinco días el siguiente edicto: 

Testimonio: "Hardboard, Sociedad de 
Responsabilidad Limitada". Contrato do 
' Sociedad. En la Ciudad de Buenos Aires, 
a veintiocho de Febrero de mil novecien- 
tos cincuenta, Año del Libertador Gene- 
ral ' San Martín, entre los señores don 
Samuel .Malamud, de nacionalidad ruso, 
y don David Krasmer, argentino, ambos 
de oslado civil casados, mayores de edad, 
hábiles para, este acto, domiciliados, res- 
pectivamente, en las calles Juan B. Al- 
berdi N« 2306, 2» piso, dep. C. y Paysandú 
N? 2014, .1» piso^ dep. D., han determi- 
nado constituir una sociedad comercial 
de , responsabilidad limitada, conforme a 
las disposiciones de la Ley Nf 11.645, la 
que se regirá por las cláusulas y condi- 
ciones siguientes: Primera: Entre los 
nombrados, don. Samuel Malamud y don 
David Krasmer, se constituye una socie- 
dad mercantil de responsabilidad limita- 
da, la que girará en esta plaza bajo el 
rubro: "HARDBOARD, SOCIEDAD DE 
RESPQNSABILIDAD LIMITADA". — 
8egunda: La sociedad tendrá por objeto 
dedicarse por cuenta propia o ajena a la 
fabricación y venta por mayor de mue- 
bles en- general, pudiendo también dedi- 
carse a otros ramos afines y a represen- 
taciones de fábricas nacionales o extran- 
jeras, a cuyo efecto podrá realizar todas 
las operaciones comerciales necesarias y 
.convenientes a estos. fines. — Tercera: 
La sociedad tendrá su domicilio legal en 
esta Capital Federal, actualmente en la 
calle Centenera N« 3421 para todos sus 
actos, contratos, negocios, asuntos y ope- 
raciones. — Cuarta: Esta sociedad se 
constituye por el término de Diez Años 
a contar del día primero de marzo del 
corriente año, continuando el giro del 
negocio de la sociedad de hecho existente 
entro los nombrados. Cualquiera de los 
socios podrá pedir la disolución do la 
sociedad, al vencimiento de cada ejerci- 
cio, previo awso por telegrama colacio- 
nado con tres meses de anticipación. — 
Quinta: El Capital Social lo constituye 
la suma de Cien Mil Pesos Moneda Na- 
cional de Curso Legal (m$n. 100.000. ), 

dividido en cien cuotas de Ún mil pesos 
de igual moneda cada una, totalmente 
suscriptas e integradas y corresponde a 
los mismos en "la siguiente proporción: 
Cincuenta cuotas, o Sea -Ja soma de Cin- 
cuenta mil pesos moneda legal a cada 
uno de los socios, -r- Sexta: Dichos apor- 
tes surgen del inventarío y balance gene- 
ral que se practicó en la fecha, cuyos 



de Responsabilidad Limitada". Ninguno 
de los socios podrá afectar o comprometer 
la firma social en fianzas o garantías á 
terceros ni en negociaciones ajenas al 
giro del negocio. — Octava: La sociedad 
podrá también adquirir en compra bienes 
muebles, inmuebles o raíces o recibirlos 
en pago, en garantía o hipoteca; celebrar 
contratos de locación, aun por más de 
seis años y de prenda; vender o en cual- 
quier ' otra forma enajenar los mismos 
bienes que adquiera o que • ya posea, al 
contado o' a plazos y jdáVlos en pago; dar 
y tomar dinero prestado á¿ particulares, 
dé bancos oficiales o privados o asocia- 
ciones y compañía de acuerdo con sus 
leye,s orgánicas y reglamentos, con ga- 
rantía hipotecaria de bienes" inmuebles 
o - prendarios de bienes muebles, o con 
cualquier otro documento de crédito, todo 
por los precios, cantidades, plazos, inte- 
reses, formas de pago y demás cláusulas 
y condiciones que convengan, firmando 
indistintamente letras, vales, pagarés, 
etc.;. dar y tomar giros sobre cualquier 
punto de la". República ó del extranjero; 
abrir cuenta corriente en el Banco de la 
Nación Argentina, en el de la Provincia 
de Buenos Aires, y en cualquier otro 
establecimiento de crédito establecido en 
esta Capital, como en el resto de la Re- 
pública y sus sucursales; hacer depósitos, 
girar cheques contra los fondos que estu- 
vieren depositados o que se depositen 
en y a nombre de la sociedad;' endosar 
cheques,' vales, pagaré* y otros documen- 
tos do créditos; cobrar, percibir el im- 
porte de Jas operaciones que se realicen, 
dar y exigir recibos; otorgar, aceptar y 
firmar en Ja misma forma y en todos los 
casos enunciados precedentemente, todas 
las escrituras y documentos públicos y lo 
privados que sean necesarios. Además, 
podrá la. sociedad conferir poderes espe- 
ciales y 'generales para ser representada 
en todos los asuntos judiciales o adminis- 
trativos con facultades de comprometer 
en arbitros, arbitradores juris o arbitra- 
dores; prorrogar de jurisdicción; desistir 
do apelaciones; hacer renuncia de. dere- 
cho; elegir domicilios especiales; transi- 
gir; "cobrar y percibir y demás quo juz- 
guen necesarias, siendo las facultades 
consignadas meramente enunciativas y no 
limitativas de las atribuciones- sociales. 
— Novenas Anualmento el 28 de febrero, 
se practicará un inventario y balance 
general de_Jos negocios sociales, sin per- 
juicio de los parciales o de comproba- 
ción de libros y arqueos de caja que se 
consideren necesarios. — Dichos inventa- 
rlos so practicarán de acuerdo con las 
normas fijadas por la Dirección Gene- 
ral Impositiva. — * De las utilidades lí- 
quidas y rapizadas que resulten del ba- 
lance anual, se destinará el cinco por 
ciento para formar el fondo de reserva 
legal hasta que éste alcance el diez por 
ciento del capital social. — El exceden- 
te dn los beneficios será distribuido en- 
tre los socios por partes iguales, sopor- 
tándose Jas pérdidas, si Jas hubiere en 
Igual proporción. — Décima: Ambos so- 
cios se comprometen a retirar solamente 
al finalizar cada ejercicio el diez por 
cíenlo cada uno de las utilidades que le 
hubieren correspondido capitalizándose el 
excedente. — ' Undécima: Nin¿uno do 
los socios podrá dedicarse a otras acti- 
vidades de la misma o distinta índole 
del objeto de la sociedad, debiendo de- 
dicar todo su tiempo y atención al nego- 
cio social. — Duodécima: El -señor Sa- 
muel Malamud tendrá a su exclusivo car- 
go Jas-" tareas relacionadas con la admi- 
nistración de la sociedad, en tanto que 
el señor David Krasmer, se ocupará úni- 
camente de la atención técnica de la fá- 
brica. — Décima Tercera: Si se produ- 
jera la disolación de la sociedad, se li- 
cítala entre los socios, la continuación 
del giro del negocio. — Décima Cuarta: Si 
sobreviniese la incapacidad u ocurriese el 
fallecimiento de alguno de los socios, la 
sociedad proseguirá su giro comercial. du- 
rante el término de un año, debiendo al 
efecto, los herederos y representantes le- 
gales del socio fallecido o .incapacitado, 
unificar su representación en la misma. 
— Décima Quinta: Toda duda, cuestión 
o divergencia' que pudiera suscitarse en- 



tro, los socios, sus herederos o represen- 
tantes legales, ya sea durante la vigen- 
cia del presente contrato o al tiempo" de su 
disolución o liquidación será resuelta por 
arbitros arbitradores, amigables compone- 
dores, nombrados uno por cada parte 
con facultad para éstos de designar un 
tercero cuyo fallo será inapelable. — Ba- 
jo las quince ' cláusulas que anteceden, 
las partes dejan formalizado el presente 



miento se obligan' con arreglo a derecho, 
y en prueba de conformidad, así lo otor- 
gan y firman en dos ejemplares de un 
mismo tenor y a un solo efecto, en el 
lugar y f e .cha designados ut supra — 
S. Malamud. — David Krasmer. 

Buenos Aires, Abril 19 de 1950, Año 

del Libertador General fían Martín. — 

Federico González del Solar, secretario 
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ILCAPE 
Sociedad de Responsabilidad Limitada 

Por disposición del señor Juez de 
Comercio, doctor Hugo D. Maciel, s e 

edicto 8 . P ° r CÍnC ° díaS el s, e ,lie nte 



Testimonio. Contrato de Sociedad: 
En la Ciudad de Buenos Aires,, a trece 
alas del mes de Diciembre de mil no- 
vecientos cuarenta y nueve,\ entre Jos 
señores Marcelino Carmelo Ilundain 
casado, argentino, de cuarenta -y dos 
años de edad, con domicilio en la calle 
Uyalle 1647; Julio Alberto Castro, 
soltero argentino, de treinta años de 
edad, domiciliado en Tucumán N» 1644 
y Osvaldo pelisch, soltero,' argentino, 
de tre nta años de edad, domiciliado en 
Malabia 1049; han resuelto dejar cons- 
tituida una Sociedad de Responsabili- 
dad Limitada que se regirá por la Ley 
numero once mil seiscientos cuarenta y 
cinco y de ¿cuerdo a las cláusulas si- 
guientes: Primero: .La sociedad actua- 
ra bajo la denominación de "ILCAPE"' 
f?^I^ D ^ D DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA y tendrá bu domicilio legal 
en esta -Capital, calla Corrientes 569 
pudiendo trasladarse, establecer sucur- 
sales o agencias en' cualquier punto 

de Ja República o del extranjero 

Segundo: La sociedad tendrá por obje- 
to Ja Importación - y Exportación de 
mercaderías en general y cuantas otras 
operaciones se estimen convenientes a 
los intereses sociales relacionadas o no 
con la actividad precedente. — Terce- 
ro: El plazo de duración de la sociedad 
será de diez años a contar de Ja fecha, 
pudiendo prorrogarse por mayor tiem- 
po o disolverse anticipadamente si los 
socios así lo establecieren. — Cuarto- 
El capital social asciende a la suma 
de Cincuenta Mil Pesos Moneda Nacio- 
nal de Curso Legal, que 'es aportado 
en efectivo por los socios y que se en- 
cuentra dividido en cincuenta cuotas de 
mil pesos cada una, las que son inte- 
gradas de la siguiente forma: el señor 
Marcelino Carmelo Ilundain diez y' sie- 
te cuotas, el señor Julio Alberto Castro 
diez y siete cuotas y el señor Osvaldo 
Pelisch diez y seis cuotas. — Quinto- 
Anualmente el día 31 de diciembre 
se practicará un Balance o Estado Ge- 
neral de los negocios sociales y las 
utilidades o pérdidas se distribuirán o 
cargarán por^ ¿artes iguales entre los 
socios. — En caso de haber utilidad 
se deducirá previamente el cinco por 
ciento para constituir el fondo dé re- 
serva que prescribe el artículo veinte 
de la mencionada ley. — Los balances 
serán aprobados por unanimidad de 
los socios dentro de los treinta días de 
practicado. — Sexto: La sociedad será 
administrada por los Bocios en su ca- 
rácter de Gerentes, teniendo el uso de 
la razón social dos de ellos indistinta- 
mente pero en forma conjunta, con la 
única limitación d© no comprometerla 
en negociaciones ajenas al giro de la 
misma ni en prestaciones gratuitas, 
quedándoles también, prohibido darla 
como fianza ■ o garantía de terceras 
personas. — - Los. Gerentes deberán fir- 
mar con su nombre personal, prece- 
dido de la denominación *de la socié-' 
dad seguido del aditamento "Responsa- 
bilidad Limitada, Capital ' pesos cin- 
cuenta mil", pudiendo como adminis- 
tradores de la sociedad realizar además 
de los negocios que forman el objeto 
de la misma, los siguientes: a)' Consti- 
tuir depósitos de 'dinero u otros valo- 
res" en los bancos, inclusive el Banco 
dé la Nación Argentina o de la Pro- 
vincia de Buenos' Aires y extraerlos 
total o parcialmente y tomar dinero 
prestado coú o sin interés de los esta-' 
blecimientos bancarios o comerciales o 
de particulares, con sujeción en todos 



!i¿ hT, 8 V a ?, leyes y "«lanientacio, 
»!L?.T laa lnstitu ci°ne a prestamistas o 

ciendo 01 " 68 y PreStar dlnero ' estable- 
ciendo en uno u otro caso la forma « 8 
Pago y el tipo de interés; b) librar 
?l Pt ?í' ej } dosar . descontar cobrar *£ 
d» « w° "" d6 cua ^ u, er modo letras 
de cambio, pagarés, vales, giros, che- 
ques u otras obligaciones o documeuTos 
de créáito público o privado; c)Tace r 
aceptar o impugnar consignaciones en 
d? C on« t rT aC, ° nes ° l ulta s'ae deudas; 
?«w- , , r y aceptar d6re chos reales 
Sí Í H0S y cancelarlos total o parí 
t ^™Í' ) c ° m P. a recer en juicio an- 
te Jos Tribunales de cualquier fuero o 

iZ BdlC -" Ón P ° r Sí ° P«. medio de 
apoderados, -pudiendo poner o absolver 

KsZ 8 T la 80Cledad y 3SS 

todos los actos y acciones que se ha 
san necesarios; f ) CO brar, apercibir y 
otorgar recibos o cartas de pago y coií 
fenr poderes generales o especiales y 
revocarlos, formular protestas y pro* 
DúbH,n y . ° t0rSar y íirmar frumentos 
eStar t%Z , ÍUere ? neee * a rios para 
ejecutar todos los actos precedentemen- 
te enumerados o relacionados con la 

meS n racl , <5n r M > sleo ' io esta "nú- 
nTS=M Slmplemente enunciativa y 
mJ l? ttatlTa - — Se P"nio: Déjase esta- 
blecido que si, cualquiera de los o í- 

a?ren a un OJara P f dlda y «* «c£ 
i«£ en , u .°, varios ejercicios acumu- 
lados el treinta por ciento del capital 
social, ios socios podrán resolver Tin 
mediata disolución de la f irma 1 oda! 
vo: Si falleciere o fuera decorado ínet 
p f* cualquiera de los socios, la socie- 
dad continuará hasta el vencimiento del 
Pazo dediez años, siempre que no 

£ Yn °*° aícl6 » Para eUo de parto 
de los herederos sobrevivientes. En es- 

fali^-H l0S , deudos ° representantes del 
Tallecido o incapaz, deberán' unificar Ja 
representación en una sola persona - si 
por el contrario los socios sobrevivien- 
tes no quisieran continuar con la so- 
ciedad, ésta entrará en liquidación — 
Noveno: Entrando la sociedad en liqui- 
dación, sea por pérdida del treinta por 
'*. d , eI capltaj, por . fallecimiento, 
por disolución voluntaria u otra cau- 
sa, se procederá a liquidar los negocio.? 
penoientes, a cuyo fin desde, el día que 
comienza la misma no podrán iniciar- 
se nuevas operaciones, sino sólo termi- 
nar las que hubieren comenzado u*. 
gado el momento de enajenar los bie- 
nes de la sociedad y si se resolviera 
por Jos socios hacerlo en bloclr y en \ 
forma privada, en igualdad de condi- 
ciones sobre terceros extraños, se da- 
rá preferencia al socio que quisiere ha- 
cerse cargo de los bienes de la socie- 
dad. Si la enajenación se hiciere en- 
remate, no regirá esta cláusula y «je 
adjudicará al mejor postor, socio o 
no. — -Décimo: Cualquier cuestión que 
se suscitare entre Jos socios durante 
la vigencia de la sociedad o al tiemno 
de disolverse el caudal común, será di- 
rimida sin forma de juicio por un tri, 
bunal arbitrador o amigable, compone- 
dor, formado de cuatro personas com- 
bradas una por cada socio o parte di- 
vergente, dentro de los diez días de 
producido el conflicto y la cuarta per- 
sona será designada por los arbitra- 
dore?, cuyo fallo será inapelable. Cual- 
quier cuestión judicial que pudiera orí- " 
ginarse será dirimida ante Ja Justicia 
Ordinaria de Ja Capital Federal. Un- 
décimo; Quedan facultados los socio» 
para solicitar la inscrinción d» os*e 
contrato en el Registro Público de Co? 
mereio. firmando de conformidad. •- , 
Marcelino Carmelo Ilundain, Julio Al- 
berto Castro, Osvaldo Pejiseh. 

Buenos Aires, abril 18 de 1950 

Año del Libertador, General San Mar- 
tín. — Bautista S. Laurencena, secre- 
tario . 
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CORCHOFABUJLL 
FABBRX, GENIS, VICENTE V CIA. 



Sociedad de Responsabilidad Limitad» 
El Juez de Comercio de la CaplMi 
de Ja República, doctor Norberto Gow- 
liyid, secretaría del doctor Carlos Cas- 
tro Walker, se hace saber por 'cinco 
días el siguiente edicto: 

Testimonio. — Modificación de Con- 
trato. — «Aumento de Capita.1 Social. 
— En la Ciudad de Buenos Aires, a 
los 22 días del mes de Marzo de mil 
novecientos cincuenta, 'Año deí Liberta- 
dor General San Martín, entre -los se- 
ñores don José Antonio Macchiavello, 
soltero, argentino, domiciliado en la ca- 
lle Nazca N» 1350; don Gerardo Da- 
vid Fabbrl, argentino, casado, domici- 
liado en la calle J. J. Biedma No 426: 
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a^ector ¿dro <^ ^^1^^ 

tel domidHado ; en la calle ^amudlo {m^ AüualAent^oI ;stigccie^,^ *~ — ''~ Y 

N«,-2l2T, y don Inocencio Vicenta, ar- 



gentino, ' soltero, domícflfado .en ta sa- 
llé- Venezuela N? 451, yecfnoa de i esta 
Capital y mayores* de edad» y habíiea 
para -contratar, en so cwf<*« de úni- 
cos conipóiiéñtea de la sociedad qrte¡ E* 
ra en esta plaza bajo el ruteo uuk- 
OTOFAEKIL — FABBRI. GENIS, VI- 
CENTE T CU. — SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA", con 
aomicih'o legal en la Avenid* Juan L. 
Alberdt N« T270," que se dedica a la 
fabricación, venta, importación y expor- 
tación de árpenlos de cordrb y afines, 
en un todo de acuerdo al contrato so- 
cial que se "encuentra inscripto en el 
Registro Público de Comercio con re- 
cita 22- de Junio de 1948; bajo el nu- 
mero ccnoeientos catorce al folio cua- 
trocientos cuarenta y dos, libro treae 
dé Contratos de Sociedades de Kes- 
rtoEsabflidad Limitada, han resuelto por 
unsElmiáad aumentar el capital social 
•me actualmente es do ? 69.000 Wie- 
da nacional, queda aumentado a Bos- 
ctinlos MU Pesos Moneda Nacional, con 
lo que se modifica la : cláusula Terce- 
ra del contrato en vigencia en M si- 
miente forma: El capital social dé. se-, 
sent- m'ft pesos moneda ¿agonal, se 
auissata a Doscientos Mü Pesos Mone- 
da Xaclonal. dividido en cuatrocientas 
«Bitas de quinientos pesos cada una 
!<4-aa cuotas de * sOO^mtn^cada^ unah 
'que han suscripto e 



í*Si » calle «-^«•••«g£ K^"^^^ 

asuntos y operaciones. <- _. • IA , ^*.t»-jtt.- t ¿iieAl da los needcIos\%6- 



sociedad es sucasora da los .negocios que 
en el mismo- ránlo ejerce él señor EmiUo 
Fux y ¿o- constituye por el término de 
Dos Años, a. contar de la fecha, prorro- 
gándose automáticamente por otro pe- 
rica* igual, si no fuera denunciado con 
seis meses de anticipación por te'eata- 
ma colacionado, — Quinta: El Capital 
Sedal seüíá'cn la. stmi de Ciento Vein- 
te Mil Pesos Moneda Nacional de- Curso 
Legal (mJn. 12ft.oeo.—). dividido ftt 
ciento veinte cuotas da Un mi> pesos do 
igual moneda cada cna. totalmente sus- 
criptas o Integradas en la siguiente pro- 
porción: Cuarenta «rotas, » sea la su- 
ma de Cuarenta mil pasos moneda na- 
cional a cada uno de les socics, señores 
Emilio Fui, Moisés Mellibovsky y Mi- 
guel Diéguéz. — Sexta: Dichos apor- 
tes se integran en la siguiente form*: 
por los señores Emijlo Fux y Moisés Me- 
IHbovsty en dinero efectivo y por el se- 
ñor Miguel Dléguez ea. efectivo, merca- 
derías y pagarés de. terceros con su en- 
doso, de los últimos de los cuales srra 



rio' y -balance general de í<á faegocIoj'^S-, 
cíales*, sin perjuicltf de lofr'párclales b'dé 1 
éótnpTobadón de libros y 'arqueos de'ca- 
Jh. que so consideren necefearlps. — Di- 
chos inventarios se practicarán de' acuer- 
do con las normas fijadas por la Di- 
rección General Impositiva. — De. las 
utilidades liquidas y realizadas qué re : 
surten del balance anual, se destinará -el 
dtnco por ciento para formar el fondo de 
reserva legal hasta que. éste alcance el 
diea por ciento del capital, social,. — r El 
excedente de los beneficios será distri- 
buido entre los socios en proporción a 
sus respectivas cuotas de aporte de ca- 
pital integrado, soportándose, las píidi- 
das, si - las hubiere en Igual ..prop.osciou.. 
— Décima: Ninguno de los socios podrá 
dedicarse, a otras actividades de la luis-, 
nía. o distinta insole del objeto de la 
sociedad, debiendo dedicar, todo- su tk-m-. 
po, y atención al negocio sartal. — un- 
décima:, Loa señorea Emilio Fux y Moi- 
sés Mellibovsky, tendrán a su. exclusivo 
■cargo las tareas relacionadas con ra. au 



doso, de los últimos de los cuales srrfi ;.cargo las tareas rewonau «■ •*. *»- 

úí^o responsable, para- el «uso ,<• no. mtalstradón y eomeretaUzadón del ne-. 

' 1uttc ° reapoi»*» y »- «i« mo e-ocio. en tanto uue el señor Miguel De- 



cios en la proporción de 2J8 cuotas, o 
«ea ? 11» 009,00 moneda naeional, don 
Jopé' Antonio Macehiavello; de 54 cui- 
tas, a saa ? 27.000,0» Itt0n f^ nae1 ?- 
nal, don Gerardo David Fabbri; ás 
64 cuotas, o sea I 27.000,09 moneda 
iiairoBai, don Héctor Pedro Genis, y 
dT&4 cuotas, »Kaí 2ia ™'*lxZZ?? 
•da nacional, don Inocencio Yjf* 11 *?- 
Estando representedo el importe del 
aumento de capital por la part e que a 
cada uno de lo» socios corresponde cu 
el- activo y pasivo de la ■«**»*«• 
acuerdo con la» constancias del balan- 
ce practicado el dia 31 de Diciembre 
de 1949. En consecuencia, se modifi- 
ca la cláusula Tercera, quedando en 
visor las demás cláusulas del relerido 
contrato social. -En prueba de confor- 
midad, suscriben la presente modift- 
cacMn de contrato en el lugar y fecha 
"ut supra" indicados. — 3oBé Antonio 
Mac<-biaveilff. — Gerardo David Fab- 
'jbrt. Héctor Pedro Genis. — Inocen- 
cio" Vicente. ' 

Buenos Aires, abril 18 de 1950 — 
'Año del Libertado» General San Mar- 
tin..— Carlos Castro Walker, secre- 
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cobrarse. — Si el aporte de este ultimo 
sóeio no alcanzara al total suscripto, de- 
berá integrarlo dentro del plazo de seis 
- , ~.*~ „„*v raeses do la fecha. — Séptima: La di- 
mtn. caaa^»»»; , zec( .i 6 r i , administración y el uso de la 
integrado los so-. ^^^ sorfai kdoptada( estar* a cargo de 

dos cualesquiera do loa socios en for- 
ma, conjunta, a cuyo efecto, todos ellos 
revisten la calidad de gerentes, qulanes 
deberán suscribir con' su firmas persona- 
les todos los documentos concernientes 
al giro del negocio coa Un sallo de la 
razón social: "Emilio Fux & ComrañXa. 
Sociedad de Responsabilidad limitada". 

Ninguno' de los socios podra afectar 

o comprometer la firma social en fian- 
zas o garantías a tereeros ni en nego- 
ciaciones ajenas al giro del negocio. — 
Octava; La sociedad podrá también ad- 
quirir en compra bienes muebles, in- 
muebles o ratees o recibirlos en pago, 
en garantía o hipoteca! celebrar con- 
tratos de locación, aun por más de seis 
años y de prenda; vender o en cualquier 
otra forma, enajenar los mismos bienes 
que adquiera o que ya posea, al contado o 
a plazos y darlos en pago; dar 
y tomar dinero prestado de par- 
ticulares, de bancos 'oficiales o pri- 
vados o asociaciones' y compañía, do 
acuerdo con sus leyes orgánicas y re- 
glamentos, con garantía hipotecarla de 
bienes Inmuebles o pr"en3arios de bienes 
muebles, o con cualquier otro, docu- 
mento de crédito, todo por los preelra, 
(cantidades, plazos, intereses, formas de 
pago y demás cláusulas y condiciones 



gocio, en tanto que el señor- Miguel D"é- 
guez se ocupará únicamente de la aten- 
ción técnica de la fábrica. — Duodéci- 
ma: Si se produjera el retiro de uno o j 
mas socios o la disoluelOn do la socie- 
dad, se licitará entre todos, la contln.ia- 
eion del giro del negocio y el o los que 
resulten adjudicatarios, quedarán . !m-lo- 
save coa la locación del inmueble que 
ocupa la sociedad. — Décima Tereerar 
La Sociedad se hace cargo del personal 
obrero ocupado por la fábrica de mue- 
bles del socio- don Emilio Fux, y de to- 
das las obligaciones legales emergente 
de Uyes obreras. — Décima Cuarta: SI 
sobreviniese la incapacidad u ocurriese 
el fallecimiento del alguno o algunos 
de los socios, se practicará un inventa- 



dai de' Buenos. Aires Avenida Leandro 
Sí". Alen* 679 CSejscíeníoS setenta f míe, 
ve), pero podrá tener sucursales Y age?' 
ciaa en euaíquier parte del país o deTex- . 
tráajero. — Tercera: I¿ Soeiedad se cons- 
tituye por 30 (treinta) años, púdlendo ser 
disueHapor el voto favorable de los so- 
eios que representen la sjmple mayoría 
del capital social. — Cuarta: La Sociedad 
tendrá por objeto principal la expiación 
de todos los negocios referentes a Isa 
Artes Gráficas, % cuyo ateto podrá com- 
prar y vender toda clase de- mercaderías, 
máqumas, productos elaborados y[o semi r 
elaborados de interés para las Artes Ora-,, 
ficas, ya sean de. procedencia nacional o 
extranjera, asi como también exporta^ o 
importar los mismos directamente o por 
cuenta de terceros. Podrá igualmente Ba- 
cer operaciones financieras de toda clase 
relacmladas con el objeto de la Socie- 
dad, adquirir y vender nuusbles, inmué- 
b»es semovientes, fondos públicos, títulos 
de renta, acciones de ' otras Bojedad* 
dar o tomar dinero con o sin garantía, 
realizar operaciones por cuenta propia o 
aieíaTdar "ó recibir toda clase de garaa- 
Uas en,<favor..d* sos propios, nepeipe o 
iatereses. ¿a- genera^ - Podrá realza, 
do negocio y empresa lícita nn hrmía : 
cito dTe'-emcntos ni facultades, q.ue per- 
mitán las leyes de la Nación. - Quuita: 
Kl capital social se fija ea la suma de 
o^n. 550.000.— (Quinientos cincuenta 
mü pesos moneda naeional de eurso le- 
gal) dividido ea cuotas de m$a 10°-- i - 
(Oitn) pesos e(u. (Cien pesos moneda ná- 
iional de eurso. legal), que los socios na£ 
suscripto e integrado en la prcforeióu de 
1.000 (mil) cuotas el señor Fernando 
¿uta Miguel María Weyler, 1.000 (mil) 
cuotas el señor Carlos Francisco José Na- 
riiigbauer, 2.000 (dos mü) cuotas, efr so- 
cio Jaime Eoberto María Luasno Del»- 
cTbyU.500 (mil quiniontas) cuotas el «ré- 
dito MobiEario y Ffaraneiero Bracbt S. A., 
corsistiendo los aportes de kfe socios ^ en 
las- mercaderías, útües, elementos y otros 
activos que quedan transferidos, a la^So- 



ae IOS socrea, m v""-»"—— activos que queuaa UO.UOJ.V»» — -. - —, . 

rio y balance general de los negocios so- í c5edad en p i en ó dominio por acto separa- 
dales dentro de los treinta dJas de ocu- & qua ^ detalíaa ea el Inventario y 



jm i pago y demás clausulas y 
Saciedad de Responsabilidad limitada I ^^ cottTe ngan, finr.aEdo conJUAtamen- 
Por disposición del.Sr. Juez de Co- te, letras, vales, pagarés, etc.; dar y to- 
merelo, Dr. ffugo D. Maclel, secretaria 
F. González del Solar, se hace saber por 
cinco días el siguiente edieto: 

■Testimonio. — "EmlBo Fux Se Com- 
pañía, Sociedad de Responsabilidad Li- 
mitada". . — Contrato de Sociedad. — 
En la Ciudad de Buenos Aires, a ocho 
de marzo de mil novecientos cincuenta. 
Año del Libertador General San Martín, 
entre los señores don Emilio Fux, ar- 
gentino; don Moisés Mellibovsky, argen- 
tino y don Miguel Diéguez» español, to- 
dos ellos de estado civil casados, mayo- 
-res de edad, hábiles para este acto, do- 
miciliados, respectivamente, en las calles 
Rivera Indarte N» 1291; Aráoz N« 519, 
2» piso y Avellaneda N» 2763, han de- 
terminado constituir una sociedad co- 
" merclal de responsabilidad limitada, con- 
forme a laa disposiciones de la Ley 
11.646, la que se regirá por las cláusulas 
y condiciones siguientes: Primera: En- 
|tre los nombrados, señores don Emilio 
Fux, don Moisés Mellibovsky y don Mi- 
guel Diéguez, ee constituye una socie- 
dad mercantil e industrial de responsa- 
bilidad limitada, la que girara en teta. 
■ plaza bajo el rubro: "EMILIO FUX.& 
COMPAÑÍA SOCIEDAD DE RESPON- 
SABILIDAD LIMITADA''. — Segunda: 
La sociedad tendrá por objeto dedicarse 
por cuenta propia o ajena a la fabrica- 
ción y venta por mayor d» muebles en 
general, pudiendo también ocuparse en 
otros ramos afines; a representaciones 
de fábricas nacionales o extranjeras y a 
la Importación de mercaderías en ge- 
neral, a cuyo efecto podrá realizar to- 
das las operaciones comerciales nece- 
sarias y. convenientes a estos fines. — 
Tercera: La sociedad tendrá su domlci- 



rrldo, abonándose a sus herederos o re- 
presentantes legales, «1 Importe de - sna 
respectivos aportes de capital y utilida- 
des en la siguiente forma: el cincuenta 
por dentó dentro de los treinta días 
siguiente» y el saldo restante ert sea 
cuotas mensuales Iguales y consecutivas 
de los meses subsiguientes. — Décima 
Quinta: Toda, duda, cuest}6n o divergen- 
cia que pudiera suscitarse entre los ro- 
dos, SUS herederos o representantes le- 
gales,' ya sea durante la vigenda del 
presente contrato o al tiempo de su di- 
solución ylo liquidación, será resuelta 
por arbitros artdtradores amigables com- 
ponedores, nombrados uno por cada par- 
te en desacuerdo, con facultad para es- 1 
tos de designar un arbitro único, cuyo 
fallo será Inapelable. — Baje-las quince 
. . , ,, .,„_»„ *- b, ciánsulas que anteceden, las partes Je- 

mar giros sobre coalquUr punto, de ta r*^™r_J^o el presente contrato, a 
República o del extranjero; abrir -nen- ^^J^Wo JS^»*»to^ bbH, 
ta corriente en el Banco de Crédito Ir*- I cuyo ™» * esro" £"^ mneba 

dustrial Argentino; de » NadOn Ar- ean con arreglo a derecho, y en prueba 



genttna, de, la Provincia, de Buenos Ai- 
res, y en cualquier otro establecimiento 
de crédito, establecfdo en esta- Capital, 
como en el resto de la Eepdblfca y eos 
sucursales; hacer 'depósitos, girar cho- 
ques contra los fondos que estuvieren 
depositados o. que se depositen en y a 
nombre de la sociedad; endosar che- 
ques, vales, pagarés y otros documentos 
dé créditos; cobrar, percibir el Importe de 
laá - operadones que se realicen, dar y 
exigir recibos; otorgar, aceptar y firmar 
en ta misma forma y en todos los easos 
enunciados precedentemente, todas las 
escrituras y documentos públicos y|o pri- 
vados que sean necesarios. — Con ex- 
cepción de lo especificado precedente- 
mente, cualquiera de los socios tendrá la 
representación legal de la soeiedad por 
si o por medio de apoderado, ante los 
Tribunales del Trabajo, Ministerio de 
Trabajo y Previsión, Dirección General 
Impodtiva, Dirección. Nacional Inmobi- 
liaria, Municipalidad de la Ciudad de 
Buenos Alies, Obras Sanitarias de la 
Nadón, Instituto Nadonal de Previsión 
Social, Ministerios Públicos y toda otra 
Institución oficial o privada, con facul- 
tades para, promover o eontestar deman- 
das de cualquier naturaleza, declinar o 
prorrogar de Jurisdicción; poner o absol- 
ver posldones y producir todo género, de 
pruebas e Inf ormadones; percibir y otor- 
gar cartas de pago; conferir poderes es- 
peciales o generales y revocarlos; for- 
mular prorratas y prctís'as; otorgar y 



d« conformidad, así lo otorgan y firmar* 
.en dos ejemplares dé un mismo unor 
y a un solo efecto, ea el lugar y fecha 
designados ut supra, — Fdo.: Emití© 
Fux. — M. Mellibovsky. — Migusl DiS- 
guez. 

Buenos Aires. Abril 1» d« 1S50, A1.0 
del Libertador General San Martín. — 
Federico Gomüiilez del Solar, secretario. 
t 300— e.25t*-N» 15.9T2-V.29I415» 



WBTLEB, NABEHGBAUEB & CÍA. 
Sodedad de BespansabiHdad Limitada 

Por disposición del señor OViez de Co- 
mercio de esta Capital, doctoi 1 Juan L. 
Páez, Secretaría del autorizante, se haee 
saber por cinco días el siguiente edicto: 

Testimonio: En ía Ciudad" de Buenos 
Aires, a los 10 (diez), días del mes de 
marzo del año del Libertador General San 
Martin mil novecientos ciecue-ita, los se- 
ñorea Fernando Luis Miguel María Wey- 
ler, Carlos Frauefeeo José iíarirtgbaner, 
Crédito Mobiliario y Financiero. Brackt 
8. A., representado por el seficr Francis^ 
co Sauter o algfin otro Director que a ía« 
efecto fuera designado, y Jaime Eoberto 
María Luriano Dslacre, el primero de 
r-ncionaTiáad belga y los tres restantes.de 
ttciortaüdad argentina, mayores de edad, 
constituyendo demfeílio legal en la Ciu- 
dad d* Buenos Aires, eslíe Av. Leandro 
N. Alera numero 079 (Seiscientos seten- 
ta y nneve), convienen constituir una so- 
ciedad de Responsabilidad Limitada, con 
arrejdo a las siguientes cláusulas: Prima- 
La Sisiedad girará baio la danomi- 



firmar los Instrumentos júbHcos ylo prt ! nación de "WEYLEB, NAKINGBAUEB 



Balance que los compareciente» expresan 
haber lavafitado al efecto. — Sexta: La 
S-ndedad será administrada por todos los 
s-cios quiénes revisten el carácter de ge- 
rentes — Séptima: Para la validez de 
cualmner acto o eamprosáso es necesa- 
ria & firma de dos sceios gerentes, cou- 
JOTtameirte, los que teedraa las más am- 
plias facultades para Hacer uso. de U 
firma social, eon la sola limitación .de 
i* comprometerla ea negocios ajenes a su 
objeto. — El uso de la firma social debe- 
rá ser suscripta por los dos gerentes con 
sus firmas personales a continuación de 
la fórmula " Weyler, Nanngbauer & Cía , 
Sodedad 'de' Besponsabilidad Limitada ''• 
_ Los Gerentes tienen todas las facul' 
tades necesarias para obrar .en- nombre 
d* la Sociedad, a saber: a) Dmsrr y ad- , 
ministrar losnsgocios de la Sociedad Sin 
limitación alguna; b> Comprar, vender, 
permutan ceder, transferir,, hipotecar, 
¿.rendar o gravar bienes raíces, muebles 
r semovientes, crédJtcs r ,,jtitulos 7^ 
ñes por losvpreeios, plazos, cantidades, 
formw de pago, garantías r.fff íav T 
dicioues . "que . creyeran convenientes coj 
fcrar y psrrcibir todo lo que se adeude á 
ra Sociedad, dax'o.toásar düert) 'en prés- 
tamo, en cuenta corriente, ea díscubierto 
o en ht forma que más eonveaga, realizar 
toda clase de operaciones do crédito coa 
d Banco de la Provincia de Buenos -Ai- 
res Banco de la Nación Argentina; BaBCo 
Central de la BepúbKca Argentina^ Ban- 
co de Crédito Liduptrial, Banco Hipote- 
cario Naeional y demás Bancos_ Oficiales 
d particulares, nacionales, provinciales o 
extranjeros, con Sociedades o con particu- 
lares, constituir, aceptar o cancelar hipo- 
tecas y prendas incluso de registro, pro- 
mover toda clase de acciones judiciales 
o administrativas; transar toda clase de 
r-estioues judiciales o extra judie íalesvna- 
eer remisiones o quitas de deudas, girar 
o 'extender, aceptar, endosar o avalar la- 
tía? de cambio, pagarés u otros documen- 
tes comeTdales; girar cheques contra de- 
vósito o eu descubierto, enáosarlqs, protes- 
tarlos, abrir cuentas corrientes con. o sin 
provisión de fondos, formular facturas, 
tomar participación ea Sociedades, y ea 
•«enera! celebrar todos los demás actos y 
contratos que repute necesarios y conve- 
nientes para eumptfr con el objeto social. 
— c) Conferir poderes generales y. espe- 
ciales y revocarlos y practicar cuas-tos 
m£S actos requiere el mejor deseuvoivi- 
raiento de los negocios, pueS la enumera- 
ción es simplemente enunciativa y no h- 
mitativa; d> Podrán tomar personal de 
teda íadoU?; fijándole sueldos. Cada uiie 
do los gerentes podrá, en casd de ausen- 
cia o enfermedad, delegar sua funciones 
% una tercera persona, previa acuerdo a« 
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• la mayoría de los socios; c) Podrán los 
señorea gerentes tener .«neldos, que se 
debitarán en las cuenta do Gastos Ge- 
nerales. — Para aumentar o disminuir 
«l número de gerentes, renovar gerentes 
nombrados, designar nuevos geTentes y|o 
modificar sus atribuciones, se requerirá 
la mayoría absoluta de votos según el 
capital, conforme el artículo 13 (trece) 
de la Ley 11.645 (onco mü seiscientos 
cuarenta y cinco). — Octava: Los socios 
tendrán el más amplio derecho de fis- 
calización y . control do las operaciones 
sociales y podrán inspeccionar en cual- 
quier momento los libros, cuentas y pa- 
peles de la Sociedad. — Novena: Anual- 
mente, el 31 (treinta y uno) de Diciem- 
bre se practicará un Balance General con 
su correspondiente cuadro do Ganancias 
y Pérdidas, el que será sometido a con- 
sideración de los socios. — A los efectos 
determinados por el artículo 17 (diecisie- 
te) de la Ley 11.645 (Once mil seiscien- 
tos cuarenta y cinco), se conviene que la 
aprobación de los v balances anuales se 
efectúe expresamente por los socios ' quo 
representen una mayoría do 75 o¡o (se- 
tenta y cinco por" ciento) del capital, 
quienes los suscribirán en prueba de con- 
formidad copiándose, lo mismo que las 
resoluciones de importancia que Be adop- 
ten, en el Libro de Actas de> reuniones de 
socios. — Los balances deberán ser pre- 
sentados a la consideración de l los socios 
dentro de los 60 (sesenta) días de venci- 
do el ejercicio y tendráu 30 (treinta) 
días más para hacer las observaciones 
que creyeran necesarias. — Si dentro cíe 
este término de 30 (treinta) días los so- 
cios no expresaran su opinión sobre oi ba- 
lance general, se le considerará aprobado. 
— Do las utilidades líquidas y realiza- 
das que resalten anualmente del Balan- 
ce General y estado de Ganancias y Pér- 
didas, practicados de acuerdo a las dis- 
posiciones legales y técnicas, se separa- 
rá el 5 o|o (cinco por ciento) para cons- 
tituir el Pondo de Reserva LegaJ; el 
5 ojo (cinco por ciento) para atender con 
su importe a la Ley 11.729 (once mil se- 
tecientos veintinueve) y demás leyes, re- 
glamentos y decretos de carácter social 
y el saldo, después, de haber separado el 
15 ojo (quince por ciento) paia Crédito 
Mobiliario y Financiero Braclit S. A., de- 
berá distribuirse cu- la siguiente forma: 
10 o|o (diez por ciento) de este saldo pa- 
ra el señor .Fernando Luis Miguel María 
Weyler y 10 ojo (diez por ciento) "del 
mismo saldo para el señor Carlos Francisco 
José Naringbaner y el resto se distri- 
buirá en proporción al capitul suscrip- 
to por los Señores Fernando Luis Miguel 
María Weyler, Carlos Francisco José Nn- 
ringbauer y Jaime Roberto María Lucia- 
no Delacre. — Los porcentajes premen- 
eionados de 10 ojo (diez por ciento) para 
los señores Fernando Luis Miguel María 
Weyler y Carlos Francisco José Naring- 
bauer les corresponderán mientras des- 
empeñen personalmente las funciones do 
Gerentes, quedando enfeudido que estos 
porcentajes en^ caso do no actuar perso- 
nalmente los señorea Fernando Luis Mi- 
guel María Weyler y Carlos Francisco 
José Narjngbauer no podrán ser absor- 
bidos por otra persona o gerente y de- 
ben aumentar los beneficios totales a re- 
partir entre los señores Fernando Luis 
Miguel María Weyler, Carlos Francisco 
José Naringbaner y Jaime Roberto María 
Luciano Delacre en proporción, a su par 
ticipación en el capital. — Las pérdidas 
serán soportadas en la proporción di- 
15 ojo (quince por ciento) para Crédito 
Mobiliario y Financiero Bracht S. A. j 
el saldo en proporción a los capitales sus- 
criptos por cada uno de los demás socio?. 
— Décima: Al terminar la Sociedad por 
cualquier causa, será liquidada por los so- 
cios gerentes, los que procederán de acuer- 
do a las disposiciones del Código de Co- 
mercio y el producido de dicha liquidaeiítt 
Be destinará en primer lugar n pagar 
las deudas sociales, luego al reembolso 
del capital y el excedente se distribuirá 
como las utilidades. — Undécima: Las 
cuotas sociales no pueden transferirse a 
terceros extraños, sino con la conformidad 
expresa de todos los socios quienes tie- 
nen el derecho de adquirirlas o enajenar- 
las por el precio que resulte asignado 
por el último, Balance y cuya adquisición 
se verificará a prorrata del capital que 
tengan suscripto. — DuorT .; mo . Todas 
las divergencias que pn-n- - n producirse 
durante la vigencia de ia r t-i.;dad .serán 
resueltas por arbitros, arbia-adores anr- 
gables, componedores designados por ca- 
da parte que sostenga una misma disiden- 
cia, quienes, ante de entrar a conocer e! 



acuerdo paTa 4sa designación, ést« será 
nombrado por el Señor Juez de Coinorcío 
on turno. — El laudo o fallo que se dicto 
será acatado e inapelable, salvo lo dis- 
puesto por el ort. 808 (ochocientos ocho) 
del Código de Procedimientos. — Décima- 
tercera: En caso do fallecimiento o in- 
capacidad física o legal do alguno de les 
socios, será facultativo de los demás so- 
cios abonar a los herederos o representan- 
tes de los mismos contra la cesión de las 
cuotas sociales, su parle de capital y uti 
lidades de conformidad al último Balance 
anual, o proseguir el giro de la Sociedad 
con los herederos o representantes del so- 
cio fallecido o incapaz, en cuyo útimo ca- 
so deberán unificar su personería. — Dé- 
cimacuarta: Todos los años tendrá lugar 
una Asamblea Ordinaria de los socios coa 
motivo del Balance a que se refiere el 
art. 9 (nueve) pero se celebrarán ado- 
rnas Asambleas Extraordinarias cada vez 
quo lo crea conveniente alguno de los 
socios quo represente el 25 o]o (veiticinco 
por ciento) del capital social. — Se cita- 
rá a esas Asambleas por lo menos con 
5 (cinco) días de anticipación pero las 
asambleas serán válidas aunque no hay» 
citación en forma si todos los socios es- 
tán presentes o representados. — Décima- 
quinta: En las Asambleas de socios sólo 
podrán tratarse I03 asuntos motivo de la 
Convocatoria, a menos que a la Asamblea 
hayan concurrido o estén representados 
todos los socios en cuyo caso podrá tra- 
tarse cualquier asunto de interés social. 

— Los socios podrán hacerse representar 
en las asambleas por medio de poder ge- 
neral o especial o de carta-poder espe- 
cial. Las decisiones de las Asambleas de 
socios se tomarán (salvo en el caso es- 
pecificado en el art. 3 (tres) del pre- 
sente contrato siempre por -una mayoría 
del 75 o|o (setenta y cinco por ciento) 
del capital. — Si no se llegara a este 
porcentaje por falta de asistencia en el 
I-Timcr llamado, en el segundo llamado 
se decidirá por simple mayoría do los 
pfesentes. — Décimascxta: El cambio de 
objeto de la Sociedad o toda modifica- 
ción quo imponga mayor responsabilidad 
a los socios, sólo podrá resolverse por 
unanimidad de votos, quedando desde ya 
convenido que cualquier aumento de ca- 
pital de la Sociedad deberá realizarse 
proporcionalmente a la participación de 
cada uno de los socios. — Décima Sépti- 
ma: Bajo las cláusulas que anteceden de- 
jan constituida esta Sociedad de Respon- 
sabilidad Limitada, a cuyo fiel cumpli- 
miento se obligan conforme a derecho. 

— Firmado: Weyler. — F. Santer. — 
Jaimo R. Delacrc. — O. Naringbauor. — 
Sobre borrado: en foja 2.234.167 vale, 
"soportadas", ídem: vale "dieha". — 
Buenos Aires, Abril 17 do 1950. — Año 
del Libertador General San Martín. — 
Guillermo Monsilla, secretario. 
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J. E. MONTARON 
Sociedad de Responsabilidad Limitada 

Por disposición del señor Juez de Co- 
mercio, Doctor Juan L. Páez, se hace 
saber por cjnco días el siguiente edicto: 

Testimonio: En la ciudad de Buenos 
Aires, a los diez días del mes de Abril, 
Año del Libertador General San Mar- 
tín, mil novecientos cincuenta, entre los 
señores Julio Enrique Montaión, argen- 
tino, casado, domiciliado en la calle Las 
Hcras 1946, Raúl Meliton Aime, argen- 
tino, casado, domiciliado en la calle Ma- 
labia 1926; Julio Montaron, argentino, 
casado,' domiciliado en la calle Uruguay 
911; Ángel Enrique Amato, argentino, 
casado, domiciliado en la callo Paraguay 
2 0CS y Odetto Elvira Montaron, argen- 
tina, soltera, domiciliada en la calle Las 
lleras 1946, todos mayores de edad, há- 
biles pará« contratar, se ha convenido 
en formalizar el siguiente contrato de 
Sociedad de Responsabilidad Limitada 
que se regirá bajo las cláusulas y con- 
diciones siguientes': Primero: Con efec- 
to retroactivo al día primero del mea 
de Enero del año mil novecientos cin- 
cuenta queda constituida entre los cita- 
dos la sociedad "J. E. MONTARON 
SOCIEDAD 'DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA'.', teniendo su sede en la 
calle José Mármol ochocientos veinti- 
cuatro, con facultad de trasladarla así 
como establecer fábricas, sucursales y 
agencias en cualquier punto del país o 
del exterior. — Segundo: La sociedad 
tiene por 'objeto continuar la explota- 
ción de la fábrica de hojalatería mecá- 
nica y cromolitografía que gira en pla- 
za a nombre de "J. E. Montaron" y 
asunto deberán nombrar un tercero para para comerciar principalmente en el ra- 
- caso de discordia y si no supusieran de I mo do fabricación, importación, expor- 



tación, compra y venta de envases de 
hojalata y efectuar trabajos do cromoli- 
tografía por cuenta "propia o de"* terce- 
ros. Para el cumplimiento de sus fines 
la sociedad podrá realizar todos aque- 
llos actos y contratos y desarrollar to- 
das 'las actividades industriales y co- 
merciales que se relacionen directa o in- 
directamente con su objeto. — Tercero: 
El término de duración de la sociedad 
será de cinco años " contados desde el 
primero de Enero do mil novecientos 
cincuenta. . — Cuarto: El eapita.1 social 
queda fijado cu la suma de Ochocien- 
tos Mil Pesos Moneda Nacional dividi- 
do en ochocientas cuotas de. mil pesos 
moneda nacional cada una, el que es 
aportado por los socios en la siguiente 
proporción; por Julio Enrique Monta- 
ron, seiscientas cuotas o sean seiscientos 
mil pesos moneda nacional representado 
por el activo líquido do su fábrica que 
gira hasta ahora bajo el rubro "J. E. 
Montaron" según Balance General prac- 
ticado el treinta y uno de Diciembre de 
rail novecientos cuarenta y nujve, sus" 
cripto en la focha y que forma parte in- 
tegrante del presento y el resto o sean 
Doscientas cuotas por un valor de dos- 
cientos mil peüos moneda nacional serán 
aportados por los cuatro socios restan- 
tes en la siguiente forma: Julio Mon- 
taron, cincuenta cuotas de' mil pesos 
moneda nacional cada uua o sean cin- 
cuenta mil pesos moheda nacional. Raúl 
Meliton Aime, cincuenta cuotas de mil 
pesos cada una o sean i cincuenta mil 
pesos moneda nacional. Ángel Enrique 
Amato, cincuenta cuotas de ñiil pesos 
moneda nacional cada una o sean cin- 
cuenta mil pesos moneda nacional. Odet- 
te Elvira Montaron, cincuenta cuotas de 
mil pesos moneda nacional cada una o 
sean cincuenta mil pesos moneda na- 
cional, habiendo cada socio integrado el 
cincuenta por ciento de su aporte en di- 
nero efectivo que se acredita por la bo- 
leta de depósito del Banco de la Na- 
ción Argentina a nombre de la Socie- 
dad, que Será presentada en oportuni- 
dad de la inscripción en el Registro Pú- 
blico do Comercio. En cuanto al cin- 
cuenta por ciento restante será integra- 
do también en dinero efectivo por los 
socios hasta completar su totalidad a 
medida que la sociedad lo requiera pa- 
ra su desenvolvimiento. — Quinto: La 
dirección y administración de la socie- 
dad estará a cargo de uno o más geren- 
tes, quedando designados para tal fun- 
ción los socios Raúl Meliton Aime, Ju- 
lio Montaron, Ángel Enrique Amato y 
Odetfe Elvira Montaron, quienes ac- 
tuando conjunta, separada, alternativa- 
mente' o indistintamente tendrán la di- 
rección de todos los negocios sociales, 
así como ejercer la representación legal 
de la sociedad y usar la firma social en 
todos los actos y contratos que celebra- 
re salvo para el manejo de las cuentas 
bancárias, libramiento de cheques, firma 
de documentos para constituir deudas 
que se requerirá la firma de dos de ellos 
"conjuntamente yjo alternativamente pu- 
diendo la misma adquirir y enajenar 
bienes muebles e inmuebles, constituir 
deudas garantizándolas o no con privi- 
legios hipotecarios o prendarios, arren- 
dar y tomar en locación bienes raices, 
realizar toda clase de operaciones ban- 
cadas con los bancos nacionales o ex- 
tranjeros, Banco de la Nación Argenti- 
na, de la Provincia de Buenos Aires, • 
de Crédito Industrial Argentino, Hipote- 
cario Nacional, Banco Central de' la Re- 
pública y otros oficiales o particulares, 
endosar y aceptar letras, firmar che- 
quos, vales, avales, pagarés, endosarlos, 
girar contra los fondos propios o en 
descubierto, celebrar y otorgar contra- 
tos de todas clases y préstamos con o 
sin garantía real o personal, ajustar lo- 
caciones de servicios, intervenir en todo 
género de licitaciones, realizar todas. las 
operaciones que interesen a la sociedad, 
hacer toda clase de gestiones ante las 
autoridades nacionales, provinciales y 
municipales, Ministerios y Reparticiones 
Autárquicas, conferir y ■ revocar pode- 
res y realizar todos los actos que con- 
vengan a los fines sociales, pudiendo los 
socios gerentes en la forma establecida, 
otorgar, aceptar y firmar las escrituras 
públicas y documentos que fuera menes- 
ter, quedándoles prohibido emplear la 
firma social ni comprometer a la Socie- 
dad en fianzas y ^garantías de terceros, 
uo pudiendo realizar operaciones por 
cuenta propia de las que forman su ob- 
jeto ni asumir la representación de otra 
persona o entidad que ejerza el mismo 
comercio o industria sin previa autori- 



zación, de la - sociedad. Las' facultades 
consignadas son simplemente enunciati- 
vas, pues los socios gerentes podrán ojo* 
cutar todos los actos que las le- 
yes autorizan a realizar a entidades do 
tsia naturaleza. Para la venta do maqui- 
narias y demás bienes el activo fijo que 
el socio Julio . Enrique Montaron aporta 
eu este acto a la sociedad se requerirá 
la resolución favorable de todos los so- 
cios dejándose constancia de la misma cu 
el libro de Actas de la Sociedad. — Los 
socios tendrán el más ampl.o derecho 
de fiscalización y control de -lus opera- 
ciones sociales, pudiendo inspeccionar en 
cualquier momento los libros, cuentas y 
papeles de la ^ociedad. — Sexto: Les so- 
cios gerentes retirarán meiisnalmci:te ca- 
da uno, con imputación a. la cuenta de 
Gastos' Generales las sumas que se con 
convengan entre los socios, asentándose 
en el libro de Actas que llevará la socio- 
dad y en el que se dejará constancia de 
las decisiones que tomen los socios refe- 
í entes a los balances los quo deberán 
ser aprobados por mayoría de votos den- 
tro de los sesenta días posteriores al cie- 
rre del ejercicio comercial. — Se asen ta- 
lán además en dicho libro todas las reso- 
luciones que interesen a la soeiedad. — 
Séptimo: Anualmente el día treinta y uno 
de Diciembre de cada año se pracli-ará 
un inventario y balance general' de los 
negocios soeiales. De las utilidades líqui- 
das y realizadas se destinará previauente 
ti cinco por ciento para formar el fon- 
do de reserva legal hasta completar el 
diez por ciento del capital social y a lo"S 
socios gerentes en la siguiente forma: sA 
señor Julio Montaron, cinco por ciento, 
ai señor Raúl Meliton Aime, cinco por 
ciento, al Señor Ángel Enrique Amato, 
el cinco- por ciento y a la señorita Odet- 
te Elvira Montaron, el cinco por ciento; 
el saldo restante se distribuirá entre 
todos los socios en foíma proporcional 
al capital integrado. — Las pérdidas se- 
rán cubiertas por los socios en foTma 
proporcional al capital integrado con uti- 
lidades futuras, debiendo on p* :e „ caso 
integ-rar previamente el capital íu emitido 
antes de cualquier distribución de. ganan- 
cias. — El mayor valor y utilidades quo 
cbtenga la sociedad por la venta o permu- 
ta de maquinarias y demás bienes del ao- 
tivo fijo que el socio Julio Enrique Mon- 
taron aporta en. este acto a Ja soeiedad 
serán distribuidas exclusivamente a di- 
cho socio o sus herederos, no participan- 
do de esta .utilidad los otros socios. — 
Octavo: Las cuotas de capital son cesi- 
ble entre los socios, teniendo preferencia 
para su adquisición el Socio Julio Enri- 
que Montaron o sus sucesores, con prohi- 
bición absoluta de venderlas, cederlas o 
transferirlas a terceros. — El socio salien- 
te recibirá^ el importe de sus cuotas. a su 
valor nominal con más las reservas quo 
le correspondiere y utilidades acumu- 
ladas según el último Balance. — En 
ningún casó el socio que se retira de la 
sociedad _ tendrá- .derecho a reclamar m 
a percibir suma alguna eu cnkcepro do 
llave o indemnización o Suplemento' por 
valorización do -las morerderías, maquina- 
rias y demás bienes del activo f ! 'o. 

Noveno: La sociedad no se disuelve por 
muerte, incapacidad o quiebra de un.) o 
varios de sus socios. — En caso de falle- 
cimiento o incapacidad legal do los socios 
se procederá en la siguiente forma: Si el 
fallecimiento o incapacidad se refiere a 
los socios Julio Montaron, Raúi Meliton 
Aime, Ángel Enrique Amalo y Odette El- 
vira Montaron sus herederos o represen- 
tantes legales en su .caso quedarán obliga- 
dos a ceder al socio Julio Enrique Mon- 
taron o sus herederos las cuotas de capi- 
tal al valor nominal con más la parto 
proporcional de reservas quo le correspon- 
diera según el último balaqce aprobado. 

— Se practicará un balance Con tal moti- 
vo, para establecer lo que concspomle al 
causante o incapacidad y no tendrá dere- 
cho el o los herederos a" reclamar ni per- 
cibir suma alguna en concepto de llave, 
indemnización o suplemento por valoriza- 
ción de las existencias de mercaderías, ma- 
quinarias y demás bienes del activo fijo. 

— No tendrá derecho a las utilidades ni 
S( portarán las pérdidas posteriores o I día 
del _ fallecimiento o incapacidad pero su 
capital percibirá el seis por c : cnto de 
interés anual sobre los saldos impagos. 
--Si el fallecimiento o incapacidad se 
refiere al soeio Julio Enrique Montaron 
sus herederos se incorporarán como socios 
a esta sociedad debiendo a tal efecto uni- 
ficar la representación. — . Décimo: lío- 
suelta la disolución de la sociedad por 
expiración del período contractual, o por 
convenio de los socios, los gerentes se-" 
rán los liquidadores quienes procedarán. 
en la. siguiente forma: En primer término, 
Iob valores del activo fijo tales como ma- 
quinarias, muebles y útiles y rodados exis- 
tentes en la fecha de la disolución y pro- 
venientes del capital ingresado por el so. 
ció Julio Enrique Montaron al constituir- 
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ae la sociedad pasa.'án, por svi valor en 
libro?, en propiedad" de «ficho socio o sus 
herederos y eon el fin de reembolsar su 
«•.¡;¡tíil en la sociedad; los demás bienes 
»c \(,s se destinaran para cnbrir las deu- 
dor y obligaciones- de la sociedad y a 
,n embolsar el capital social de acuerdo al 
balance general a practicarse a* efecto y 
el sobrante si lo hubiere se distribuirá co- 
mo utilidad entre todos los socios es 
furnia proporciona! al capital integrado. 

Undécimo: Cualquier difiíultad que 

se produjera con motivo de la interpre- 
tación de este contrato, la disolución o 
liquidación* de la sotíedad seré resuelta por 
un Arbitro únieo nombrado de común 
acuerda entre los socios y en caso de des- 
ji.-uerdo sobre el n.ombramiento del mis- 
mo, serán nombrados uno por cada par- 
te quienes antes de laudar nombrarán un 
tereero para el caso de discordia, y el fa 
lio que se pronunciare será inapelable, re 
jiuneiando desde ahora los socios a toda 
intervención judicial. Para todas las cues- 
tiones no previstas en el presente con 
trato serán aplicables las disposiciones 
do la ley once mil seiscientos cuarenta y 
«Jnco y las del Código de Comercio. — 
Bajo las cláusulas y condiciones que an- 
teceden - dejan formalizado el presente 
contrato a cuyo fiel y estricto cumpli- 
miento se 1 obligan en forma y eon arre- 
gle a derecho. — Firmado; J. E. Monta- 
ron. — A. Amato. — E. M. \ Aime. — 
Üdetté E. Montaron. — J. Montaron. 

Buenos Aires, Abril 20 de 1950, Año del 
Libertador General San Martin. — Gui- 
llermo ACansilla, secretario. 
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, Fábricas de Productos Lácteos 

LAS TRES DEL SVD 
(Sociedad de Responsabilidad, Limitarla 

Por disposición del señor Jues de 
Comercio de. la Capital de la Repúbli- 
ca, doctor Raúl Rodrigues Quesada, 
secretaria del autorizante, ae hace sa- 
ber por el término de cinco días el 
alguien te edicto: 

Entre Antonio H. Alonso, Sociedad 
de Responsabilidad Limitada, constitui- 
da por contrato Inscripto en el Regls- 
. tro Público de" Comercio eon fecha 85 
de Julio de 1945, bajo el N» 1080, al 
folio 77 del Libro 9 de Contratos de 
Soeiedad de Responsabilidad Limitada, 
modificado en algunas de sos cláusu- 
las por convenio del 14 de Junio de 
19'47, inscripto en el Registro mencio- 
nado él 11 de Julio del mismo alia, 
ba. -i N9 912, folio 411 del Libro 11 
de contratos de Sociedades de Respon- 
sabilidad Limitada, representada por 
au s-rente, Don Antonio H. Alonso, 
«ue en adelántense llamará también 
"la cedente" y los señores Antonio Ho- 
norato Alonso^ español, casado, de 58 
afios, domiciliado en Corrientes 3131, 
Capital, Inocenslo Janeiro, español, ca- 
sado, de 49 años, domiciliado en Juan 
Bautista Alberdl 308, Capital, José 
Castro, español, rasado, de 51 aSos, 
domiciliado en Matbeu 115$, Capital, 
José Gandolfo, italiano, casado, de 44 
años, domiciliado en Corrientes 3131, 
Capital, Samuel Kreimer, argentino, 
casado, de 47 afios, domiciliado en Bel- 
grano 445, Avellaneda (Prov. da Bue- 
nos As.}, y Antonio Salimbeue, argen- 
tino, casado, de 52 afios, domiciliado 
en Bustamante N» 1374, Capital, que 
en adeiante se llamarán también "los 
cesionarios", se conviene lo siguiente:. 
Primera: Antonio H. Alonso, Soeiedad 
de Responsabilidad. Limitada, cede y 
transfiere ciento treinta y cinco (135) 
cuotas de un mil pesos (I 1.000) mo- 
neda nacional cada una, en la siguiente 
forma: veinte y cinco cuotas (25) de 
nn mil ($ 1.000) cada una, a Don An- 
tonio Honorato Alonso, y veinte y dos 
(22) cuotas de un mil (1.000) pesos 
cada una, a cada uno de los señores: 
Inoeensio Janeiro, José Castró, José 
Gandolfo, Samuel Kreimer y Antonio 
Salimbene, o sea ciento diez (110) 
cuotas en conjunto. Las cuotas men- 
cionadas son las qne tiene y pertenecen 
a la cedente en la. razón social "FA- 
BBICAS DE PRODUCTOS LÁCTEOS, 
LAS TRES DEL SUD, SOCIEDAD 
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA", 
constituida por contrato de . fecha 1 6 
de Noviembre de 1949, cuya inscrip- 
ción se encuentra en trámite ante ei 
Juzgado do Comercio N« 7, a cargo 
del Dr. Luis A. Palacio, Secretarla 
N» 20 a cargb del Dr. Cabrera. — Se- 
gunda: El precio de esta cesión se 
conviene en la suma de ciento treinta 
y cinco mil pesos moneda nacional 
(í 135.080 m/n.), en total, que ae 
discrimina en la siguiente forma: An- 
tonio Honorato Alonso veinte y cinco 
mil (25.000) pesos moneda nacional, > 
•1 resto de ciento diez mil (110.000) 



pesos dividido por partes iguales de 
veinte y dos mil (22;0<00) pesos mone- 
da nacional cada una, entre los otros 
cinco cesionarios. — El total del precio 
mencionado, declara la cedente haberlo 
recibido antes de ahora de los cesiona- 
rios, por lo cual les otorga el más for- 
mal recibo y carta de pago. — Queda 
entendido que las cesiones de cuotas 
Involucran derechos y acciones, inclui- 
dos capital, intereses presentes y futu- 
ros, el saldo de la cuenta corriente qne 
la cedente tenga en la sociedad y todo 
otro crédito actual o a realizarse, en 
la proporción y en cuanto puede co- 
rresponder a ¡as cuotas cedidas. — 
Tercera: Los cesionarios, aceptan las 
cesiones, por estar de aéuerdo con lo 
convenido, ocupando el mismo lugar 
y grado que "Antonio H. Alonso, So- 
eiedad de Responsabilidad Limitada" 
tiene en "Fábricas de Productos Lác- 
teos, Las Tres del Sud, Soeiedad de 
Responsabilidad Limitada". — Coarta: 
Los cesionarios quedan ahora, conjun- 
tamente con el señor Domingo Bernas- 
coni, únicos componentes de "Fábricas 
de Productos Lácteos, " Las Tres del 
Sud, Sociedad de Responsabilidad Li. 
mitada", y el capital social de la mis- 
ma, de ciento cincuenta mil pesos mo- 
neda nacional, queda aportado e inte- 
grado en la siguiente forma: Antonio 
Honorato Alonso, veinte y cinco cuo- 
tas (25) de un mil pesos, que totalizan 
veinte y cinco mil j>esos moneda nacio- 
nal; Inoeensio Janeiro, veinte y dos 
(22) cuotas, que totalizan veinte y dos 
mil (22.000) pesos moneda nacional; 
José Castro, veinte y dos (23) cuotas, 

que totalizan veinte y dos mil (22.006) 
pesos moneda nacional; José Gandolfo, 
veinte y dos (22) cuotas, que totalizan 
veinte y dos mil pesos moneda nacio- 
nal (22.000); Samuel Kreimer, veinte 
y dos (22) cuotas, que totalizan veinte 
t dos mil pesos moneda nacional (pe- 
sos 22.000); Antonio Salimbene, veinte 
y dos (32) cuotas, que totalizan veinte 
y dos mil (22.000) pesos moneda na- 
cional, y Domingo Bernasconi, quince 
(15) cuotas, qne totalizan quince mil 
(15.000) pesos moneda nacional. — 
Quinta: Los socios nombrados, de co- 
mún acuerdo, deciden modificar las 
cláusulas "séptima" y "décima cuar- 
ta", del contrato de constitución; de 
"Fábricas de Productos Lácteos, Las 
Tres de) Sud, Sociedad de Responsabi- 
tldad Limitada", ya determinado, que 
quedarán redactadas en la siguiente 
forma: Cláusula Séptima: Anualmente, 
el 31 de Enero, se practicará un balan- 
ce general e inventario, sin perjuicio 
de loa parciales que se efectuarán a 
pedido de los socios. — De las utilida- 
des liquidas y realizadas de cada ejer- 
cicio, se destinará el cinco (5) por 
ciento para formar el fondo de reserva 
tegal. Exclusivamente en los balances 
anuales, la mercadería se valuará a los 
precios corrientes en plaza (Buenos 
Aires), efectuándose una deducción de 
un diez (10) por eiento para los que- 
sos que tengan menos de tres meses 
de estacionamiento. So efectuarán amor- 
tizaciones de un veinte (20) por ciento 
sobro maquinarlas y dles (10) por 
ciento sobre muebles, útiles e instala- 
ciones. Se incluirá una partida de qui- 
nientos (500) pesos mensuales, que se 
entregará al señor Domingo Bernasco- 
ni y que se imputará a las nulidades 
que correspondan al mismo. — Y una 
partida de doscientos cincuenta (250) 
pesos mensuales, para gastos de movi- 
lidad,' que se imputará a gastos gene- 
rales. — Las utilidades liquidas serán 
distribuidas en la siguiente proporción: 
Domingo Bernasconi cuarenta (40) por 
ciento; y los demás socios actuales el 
sesenta (60) por ciento restante, que 
se dividirá en proporción al capital de 
cada uno en la sociedad. — En Igual 
forma serán soportadas las pérdidas. 
— Cláusula Décima Cuarta: La socie- 
dad no se disolverá por fallecimiento o 
incapacidad legalmente declarada de 
cualquiera de los socios, y en tal caso 
la misma tendrá opción de aceptar la 
representación legal unificada do los 
herederos o representantes del fallecido 
o incapacitado, o comprar su partes de 
capital, de acuerdo con el balance a 
practicarse dentro de los treinta días de 
ocurrido el fallecimiento o la declara- 
toria de incapacidad, determinándose 
la parte correspondiente, de la siguien- 
te manera: a) se tomará el saldo que 
por capital, utilidades, cuenta persona) 
u otros conceptos corresponda al inte- 
resado; b) se agregará su parte en las 
reservas libres o no destinadas & fines 
específicos, incluida la reserva legal, 
en la proporción en que el causante 



participó en la formación de las mis- 
mas. — En igual forma se procederá 
para el caso de retiro de un socio. — 
El pago de las sumas que resulten, 
en cualquiera -de estos casos, se efec- 
tuará en cuatro (4) cuotas, con venci- 
mientos trimestrales, con interés del 
seis (6) por ciento sobre los saldos 
adeudados, documentándose la deuda 
en pagarés. — De -absoluta conformi- 
dad, se. firman dos ejemplares de un 
mismo tenor, y a un solo efecto, en 
Buenos Aires, a . los veintiocho dtas 
de Diciembre de 1949. — Firmado An- 
tonio Honorato Alonso, Inoeensio Ja- 
neiro, José Castro, José Gandolfo, Sa- 
muel Kreimer, Antonio .Salimbene y 
Domingo Bernasconi. ' — Reformamos 
Cláusula Séptima. Señor Juez de Co- 
mercio: Antonio Honorato Alonso, Ino- 
censlo Janeiro, José Castro, José Gan- 
dolfo, Samuel Kreimer, Antonio Salim- 
bene y Domingo Bernasconi, en nues- 
tro carácter de socios de "Fábricas de 
Productos Lácteos, Las Tres del Sud, 
Sociedad de Responsabilidad Limitada", 
constituyendo domicilio legal en Rodrí- 
guez Peña 589, en las actuaciones pro- 
movidas para la inscripción del conve- 
nio de cesión de cuotas agregado a 
estos autos, a V. S. como mejor pro- 
ceda, decimos: Colncldentemente con 
la decisión del Jusgado, de fecha 10 
del corriente, cuyo N contenido queda 
aeeptado por las partes, todos los so- 
cios, de cemún acuerdo, hemos resuelto 
dejar sin efecto el párrafo de la cláu- 
sula séptima qué dice: "Se incluirá 
una' partida de quinientos (500) pesos 
mensuales, que se entregarán ni señor 
Domingo Bernasconi y que se imputará 
a las utilidades que correspondan al 
mismo". — Por tanto, la cláusula sép- 
tima del contrato, en adelante quedará 
redactada en la siguiente forma: 
"Anualmente, el 31 de Enero, se prac- 
ticará un balance general e inventario, 
sin perjuicio de los parciales que se 
efectuarán a pedido -de los socios. — 
De las utilidades liquidas y realizadas 
de cada ejercicio, se destinará el cinco 
(5) por ciento para formar el fondo de 
reserva legal. — Exclusivamente en los 
balances anuales, la mercadería se va- 
luará a los precios corrientes en plaza 
(Buenos Aires), efectuándose una de- 
ducción de un dles (10) por ciento pa- 
ra los quesos que tengan menos de tres 
meses de estacionamiento. — Se efec- 
tuarán amortizaciones de un veinte 
<20) por ciento sobre maquinarlas y 
diez (10) por ciento sobro muebles, 
útiles e instalaciones. — Se incluirá 
una partida de doscientos cincuenta 
(250) pesos mensuales, para gastos de 
movilidad, que se imputará a gastos 
generales. — Las utilidades liquidas 
serán distribuidas en la siguiente pro- 
porción: Domingo Bernasconi cuarenta 
(40) por ciento y los demás socios 
actuales el sesenta (80) por ciento res- 
tante, que se dividir* en proporción al 
capital de cada uno en la sociedad. — 
En igual forma serár soportadas las 
pérdidas". — Sírvase V. S. tener por 
reformada la cláusula séptima en !a 
forma transcripta y ordenar se efec- 
túen las publicaciones en el Boletín 
Oficial y so expidan los testimonios, 
correspondientes con la reforma apun- 
tada. — Proveer de conformidad. Es 
Justicia. — Firmado Antonio Honora- 
to Alonso, Inoeensio Janeiro, José Cas- 
tro, José Gandolfo, Samuel Kreimer, 
Antonio Salimbene y Domingo Bernas- 
coni. 

Buenos Aires. Abril 18 de 1950, Año 
del Libertador General San Martín. — 
Pedro R. Taraneo. secretario. 
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D 'MARTÍNEZ & COMPAÑÍA 
Sociedad de Responsabilidad Limitada 

Por disposición del señor Juez de Co- 
mercio doctor Luis Alberto Palacio, secre- 
taría del doctor Galli Villafañe, se bace 
saber por einco días en el Boletín Ofíeial 
el siguiente edicto: 

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 
veinte y cinco días del mes de noviembre 
del año mil novecientos euarenta y nueve, 
entre el señor Ángel Osear D 'Martínez, 
argentino, casado, de 36 años de edad, con 
domicilio en la Capital Federal, calle An- 
cón 5215 de una parte y el señor León 
José Bottenwieser, franeés, casado, de 31 
años de edad, eon domicilio en Martínez, 
pertide de San Isidro, provincia de Bue- 
nos Aires, en la ralle Ladislao Martínez 
1322 de otra parte, se conviene celebrar 
ca contrato de sociedad de responsabili- 
dad limitada, que se regirá de conformi- 
dad a las cláusulas siguientes: Primera: 
La sociedad girará bajo la razón social: 
"D'MARTIXEZ & COMPASIA, SOCIE- 
DAD DE BESPQXSABILIDAD LIMITA 



DA" y tendrá su domicilio l?gul e» es- 
ta Capital en la calle Bernardo de Irigo- 
yen número .1377, podiendo ser '. traslada- 
do a cualquier otro punto de la Capital 
o de la Eepública Argentina. — .Según; 
da: El objeto dé ia soeiedad será 'la ins- 
talación y la explotación de ana carpin- 
tería mecánica y fábrica de juguetes, lu- 
diendo agregarse cualquier otra actividad 
comercial o industrial de común acuerdo 
entre ambos soeios. — Tercera: El téuni- 
r.o de duración de la sociedad será de 
seis años a partir de la fecha, pero cual- 
quiera de las ' partes podrá retirarse de 
la misma al vencimiento de dos y]o ena- 
lto años de su constitución, dando aviso 
a la otra parte áobre tal decisión con se¡B 
meses de anticipación a los plazos indi- 
cados precedentemente. — Cuarta: El ca- 
l«ital social lo constituye la suma de 
Veinte MSI Pesos de Moneda Nacional^ 
de Curso Legal, divididos en doscientas 
euotas de cien pesos cada una y aporta- 
das por ambos soeios por partes iguales, 
en - forma de maquinarias, herramientas, 
muebles y útiles y mercaderías tomadas a 
su eosto dé acuerdo al inventario . adjun- 
to al presente contrato. — Quinta: La. 
dirección, administración y representación ' 
de la sociedad estarán a eargo de am- 
bos soeios, e igual e indistintamente am- 
bos socios tendrán uso de la firma social 
con todas las facultades inherentes a tal 
carácter y cqn la única limitación de que 
no podrán comprometer la firma social 
en fianzas,' garantías o cauciones a fa- 
vor de terceros, en provecho propio, en 
prestaciones gratuitas o en negocios aje- 
nos al giro de la soeiedad. — Sexta: La- 
sociedad podrá ejecutar operaciones bao.- 
carias y comerciales, con particulares y 
eon el Banco de la Nación Argentina, Ban- 
co Hipotecario Naeiona), Banco de Crédi- 
to Industrial Argentino, Banco de la- 
Provincia de Buenos Aires y demás insti- 
tuciones oficiales o. particulares existen- 
tes, o a crear; solicitar créditos, descuen- 
tes y préstamos, efectuar depósitos, ope- 
rar en cuenta corriente, extraerlo?, librar 
cheques, letras de. cambio, vales, pagaría 
y_ giros; endosarlos, cobrarlos y nego- 
cíanos. — Séptimo: Ninguno de los so-< 
cios podrá ceder sus derechos ó cuotas 
soeiales a un tercero extraño a la socie- 
dad sin el consentimiento previo y escri< 
to del otro socio. — Octava: La contabi- 
lidad será llevada , en la forma que uih 
boa soeios convengan y con libros rubri- 
cados y sellados de acuerdo a lo dispues. 
to por la Ley. — Novena: Las bases para la 
formación de los balances y distribución 
Oe las utilidades será' el capital de 1» 
sociedad. — Décima: El treinta y uno de 
Diciembre de cada año se practieará un 
inventario, memoria y balance general del 
estado de los negocios sociales, sin per- 
juicio de los balances parciales o de com- 
probación que los socios acuerden cele- 
brar. De las utilidades líquidas que re- 
stltes de eada ejercicio anual previa de- 
ducción de los gastos generales, de las 
cargas sociales, de las habilitaciones que 
ce hubieran, establecido, de las cuentas 
consideradas incobrables, de las inversio- 
nes que se hagan para el mejor desenvol- 
vimiento de los negocios sociales, de todas 
las euentas para riesgos comerciales o in- 
dustriales, de las . amortizaciones del ac- 
tivo y pasivo social y del cinco por ciento 
para formar .el fondo de reserva legal, 
casta completar el diez por ciento del ca- , 
pital social, el remanente será distribuido 
por partes iguales. Las pérdidas serán 
soportadas en la misma proporción. — Dé- 
cima Primera: La soeiedad podrá disol- 
verse por las siguientes cansas: A pedido 
de uno de los socios, si el capital social 
arrojara una pérdida de más del veinte y 
cinco por ciento del capital social, -i 
Sc-gundo: Por las cláusulas establecidas 
en los artículos ,419 y 422 del Gódigo.de 
Comercio. — Tercero: En caso de falleci- 
miento, incapacidad o quiebra de uno de . 
los socios. En caso de disolución las uti- 
lidades y pérdidas se repartirán por par- 
tes iguales. — Décima Segunda: Cual- 
quier cuestión o divergencia que se sus- 
citare entre los socios durante la exis- 
tencia de la sociedad respecto a » inter- 
pretación «del contrato, o al tiempo de 
disolverse o liquidarse, serán dirimidas 
por Jueces Arbitros, arbitradores o ami- 
gables componedores, nombrados uao poi 
cada parte, los cuales designarán un ter- 
cero antes de entrar en funciones para e) 
caso de que ellos no llegaran a' ponerse 
da aenerdo' y la resolución o fallo que - 
éste o aquéllos dictaren, será inapelable, 
pues las partes renuncian a toda acción 
judicial y se comprometen y obligan a 
respetar y .cumplir lealmente con arreglo 
a .derecho. — Décima Tercera: Del presen r 
te contrato se confeccionan dos ejem- 
plares de un mismo tenor »y a un solo 
fin. — E'L: Alberto: Vale. 

Buenos Aires, Abril 19 de 1950, Año 
del Libertador General San Martín. — 
Sabré raspado: "Abril", Vale. — P. Ga- 
lli Villafafie. secretario. 
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SOCIEDAD MIGUEL LUIS VIVES 

1 Y MIGUEL PIKER 

Sociedad de Responsabilidad Limitada 
1 Por disposición del señor Juez en lo 
Comercia), doctor Luis Alberto Palacio, 
se hace saber por cinco días el siguiente 
edicto : 

Primer Testimonio. — Escritora Núme- 
ro Ciento Cuarenta y Tres. — En la 
Ciudad de Buenos Aires, Capital de la 
República Argentina, a dos de Marzo de 
mil novecientos cincuenta, Afio del Li- 
bertador General San Martin, ante mi Es- 
cribano Público y testigos que al final ~so 
expresarán, comparecen: Don Miguel Luis 
Vives, soltero, argentino, do- veinte y 
siete años de edad, y don Miguel Piker, 
casado, argentino, de treinta y cuatro años 
de edad, ambos domiciliados en la ca- 
lle Triunvirato tres mil seiscientos dos. 
personas do mi conocimiento,, doy fe, y 
dicen: (¿uc han convenido celebrar un 
contrato de Sociedad de Responsabilidad 
Limitada, subordiándolo a las siguientes 
. cláusulas y condiciones: Primera: A par- 
tir de la fecha queda constituida entre 
los «comparecientes, un contrato de Socie- 
dad de Responsabilidad Limitada, que 
girará en esta plaza baja la designación 
comercial de "SOCIEDAD MIGUEL 
LUIS VIVES Y MIGUEL PIKER, SO- 
CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI- 
MITADA", la cual tendrá su sede en es- 
ta Capital, ealle Triunvirato tres mil seis- 
ciento do?. — Segunda: El objiío-de la 
Sociedad será la explotación del ramo do 
farmacia, perfumería y afines. — Terce- 
ra: La Sociedad se constituye por el tér- 
mino do Cinco Años. — Cuarta: El ca- 
pital sacia! lo constituye la suma de Trein- 
ta Mil Pl-so* Moneda Nacional de Curso 
Legal aportado en trescientas cuotas de 
cien peses cada una y 'en la siguiente 
proporción- E-. socio Miguel Luis Vives, 
la suma de nueve mil pesos moneda na- 
cional, o ssan noventa cuotas y el socio 
Miguel Piker, la- suma de veinte y un 
mil -pesos moneda nacional, o sean dos- 
cientas diez cuotas, aportes que se efec- 
túan en mercaderías, muebles y útiles, 
en un todo de acuerdo al inventario 
suscripto por las partes de conformidad 
. que se agrega a la presente. — Quinta: 
La Dirección técnica de la Sociedad esta- 
rá & cargo del socio Don Miguel Luis Vi- 
ves, en su carácter de farmacéutico, sien- 
do sil carnet -profesional, expedido por el 
Ministerio de Salud Pública de la Na- 
ción, otorgado bajo el número mil quince, 
y la Dirección, administración y repre- 
sentación comercial estará a cargo del 
socio Miguel Piker, quienes tendrán las 
mii» amplias facultades que les confiero 
en sus calidades de socios gerentes de 
Ley -once mil soisclsntos cuarenta y cinco 
de . Saciedades de Responsabilidad Limi- 
tada¿ y todo K> que en ella uo estuviere 
previsto^ !e serán aplicadas las disposicio- 
nes -del Código de Comercio. — Sexta: 
Anualmente al treinta y uno ' de Diciem- 
bre de cada año, se efectuará un Ba- 
lance General y' de las utilidades líquidas 
y realizadas se destinará un cinco por 
'ciento al -fondo de reserva legal, y. el 
saldo se distribuirá ' entre los socios por 
partes iguales, tanto para el caso que 
arroje ganancias cómo cuando arroje pér- 
didas. — Mensnalmcnte cada socio podrá 
retirar, hasta la suma de mil pesos mo- 
neda" nacional, suma que le será acredi- 
tada a cuenta de utilidades. — Séptima: 
En caso de fallecimiento o incapacidad 
declarada de uno de les socios se apli- 
cará uno de los dos criterios. — Si el 
socio fallecido o incapaz es el señor Vi- 
ves, bi Sociedad se disolverá. — Sí el 
socio fallecido o incapaz es el señor 
Piker podrá optarse: a) Disolver la So- 
' ciedad o b) Continuar el giro social con 
los herederos del socio fallecido o inca- 
paíj. a, cuyo efecto deberán unificar per- 
sonería, suscribiendo .nuevo contrato. — 
Octava: Cualquier divergencia que se 
; suscitare en la interpretación del presen- 
te contrato deherá ser dirimida por ar- 
bitros, arbitradores o amigables compo- 
nedores con designación de tereero para 
el caso de discordia, cuyo fallo será inape- 
lable. — Bajo las ocho cláusulas que an- 
. teceden, queda constituida la Sociedad 
. í' Miguel Luis Vive3 y Miguel Piker, So- 
ciedad de Responsabilidad Limitada". — 
'Leída que les fué, se ratificaron en su 
- ¡contenido y en testimonio de ello, la fir- 
man con los testigos Don Héctor Horacio 
•Franco y Don Rene Raúl Salles, vecinos 
fcy hábiles, da que doy fe. — Miguel Lcis 
jjVives. — Miguel Piker. — Tgo.: Héctor 
EH. Franco. — > Tgo.: Rene B." Salles. — 
j¡Hay un sello. — Ante mi. — Héctor G. 
tjNegri. — Concuerda con su matriz, que 
¡¡¡pasó ante mi, al folio doscientos cincuen- 
ta y cuatro del Registro ciento treinta y 



cuatro a mí cargo. — Para la "Sociedad, 
Miguel Luía Vives y. Miguel Piker, So- 
ciedad de Responsabilidad Limitada", ex- 
pido el presente que firmo y sello ea el 
lugar y fecha de su otorgamiento, en dos 
sellos de dos pesos cada uno, números: un 
millón novecientos cuarenta y nueve mil 
quinientos cincuenta y ocho y el presen- 
te. — EL. Alberto. Vale. — Buenos Aires, 
10 de Abril de 1D50. — Año del Liberta- 
dor General San Martín. — F. ' Galli 
Villafaiíe, x secretario. 
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TARRAB HERMANOS Y MACHTA 
Sociedad de Responsabilidad Limitada 
Por disposición del señor Juez de Co- 
mercio, doctor Juan L. Páez, Secretaría 
N« 9, se hace . saber por cinco días el 
siguiente edicto: 

Testimonio. — En Buenos Aires, a un 
día del mes de Marzo de mil novecientos 
cincuenta; tos señores José Tarrab, domi- 
ciliado en Yerbal dos mil ochocientos 
treinta y cuatro, cuarto Piso, Departa- 
mento J, argentino,- soUco, mayor da 
edad; Natalio Tarrab, domiciliado en 
Yerbal dos mil ochocientos treinta y cua- 
tro, cuarto Piso, Departamento J, arge.'i- 
tino, soltero, mayor de edad; Snlim 
Machta, domiciliado en Yerbal dos mil 
ochocientos treinta y cuatro, cuarto Piso, 
Departamento J, lirio, casado, mayor de 
edad, resuelven de común acuerdo cons- 
tituir una sociedad do Responsabilidad 
Limitada, a regirse por las disposiciones 
generales de la Ley número once mi! 
seiscientos cuarenta y cinco, y las par- 
ticulares contenidas , en las siguientes 
cláusulas: Primero: La sociedad se deno- 
minará y girará bajo la razón social de 
"TARRAB HERMANOS Y MACÍITA, 
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA", tendrá su sede principal 
en la Capital Federal, calle Yerbal dos 
mil ochocientos treinta y cuatro, cuarto 
Piso, Departamento J., y fábrica en la 
localidad de Villa Martclli (Partido de 
Vicente Lúpez^, Provincia de Buenos 
Aires, calle Lapridn número cuatro mil 
trescientos noventa y nueve*. — Segundo: 
I.n sociedad se constituye po» el término 
de Cinco años a contar desde, el día pri- 
mero de marzo de mil novecientos cin- 
cuenta, pronrogable por igual período in- 
definidamente, si seis meses antes de 
eada vencimiento ninguno de los socios 
se opusiese, por telegrama colacionado. 

— Tercero: El objeto principal de la so- 
ciedad es dedicarse a - la explotación de 
la • industria textil, comercio de exporta- 
ción e importación en general, como asi- 
mismo a cualquier otra actividad relacio- 
nada con esos, fines. Para el cumplimiento 
de su objeto, la sociedad podrá celebrar 
todos aquellos actos y operaciones civiles 
y comerciales que se considere necesario 
o conveniente para favorecer su desarro- 
llo incluso comprar y vender en cual-' 
quier forma bienes muebles e inmuebles, 
fábricas, activos y pasivos de otras em- 
presas o sociedades en funcionamiento, 
aceptar y otorgar toda clase de garantía, 
ya sea hipotecarias, prendarias o. perso- 
nales, ineluso -amrrnnts, celebrar contrato 
de locación, incluso dé' servicios, por un 
plazo que exoda o no de seis años, efec- 
tuar toda clase de operaciones con los 
bancos oficiales o particulares, naciona- 
les o extranjeros, incluidos el Banco Cen- 
tial, el de la Nación Argentina, Hipote- 
cario Nacional, el de la Provincia de 
Buenos Aires, ti Bajeo de Crédito In- 
dustrial y otros similares, conforme a sus 
cartas orgánicas y reglamentos, estar en 
juicio como aetora o demandada, confe- 
rir poderes generales o especiales y' revo- 
carlos, debiendo considerarse las facul- 
tades que se dejan determinadas como 
simplemente enunciativas y en modo al- 
guno limitativas. — Cuarto: El capital 
Social se fija en la suma de Setenta y 
cinco mü pesos moneda nacional de curso- 
legal, dividido en cuotas de un mil pesos 
moneda nacional cada una, totalmente 
suscriptas e integradas en la siguiente 
proporción: El socio señor José Tarrab, 
veinticinco cuotas de. un - mil pesos mo- 
neda legal cada una, o sea Veinticinco 
mil pesos moneda legal ; ' el socio señor 
Natalio Tarrab, - veinticinco cuotas de un- 
mil pesos moneda nacional eada una, o 
sea veinticinco mil pesos moneda legal, 
y el socio señor Saliin Machta, veinticin- 
co cuotas de un- mil pesos moneda legal 
cada un?, o sea veinticinco mil pesos 
moneda- legal. Dicho capital social se in- 
tegra en mercaderías, maquinarias, ac- 
cesorios, materias primas, etcétera, de 
acuerdo al balance practicado a la fecha. 

— Quinto: Las -suotas sociales no podrán 
ser enajenadas ni cedidas a terceras, ex- 
traños a la sociedad, salvo acuerdo de 



todos ios socios. Aun es 'el coso .de pro- 
ducirse este acuerdo,- tendrán derecho 
prefereutemento r su adquisición cual- 
quiera de' los otros socios, en iguales con- 
diciones quo las ofrecidas por terceros 
extraños, debiendo ejercerse esta opción 
dentro del tercer día de anunciado a los 
Bocios la' resolución del socio que desea 
hacer transferencia, — Sexto: La Direc- 
ción y Administración de la sociedad 
será ejercida por. los tres socios' en ca- 
rácter de Gerentes do la misma, tendrán 
las más amplios^facultadcs para el mejor 
desenvolvimiento de la sociedad. El uso 
do la firma social será también ejercida 
por los tres socios, quienes podrán actuar 
individual o conjuntamente y en ningún 
caso podrán -usar o comprometer la firma 
social en operaciones ajenas a la socie- 
dad, ni prestarla como fianza o garantía 
a- terceros. - — Séptimo: Los gerentes go- 
zarán de un sueldo mensual de cuatro- 
cientos pesos moneda nacional cada uno. 
Dicho sueldo se cargará en la cuenta de 
Gastos / Generales. — Octavo: El día 
treinta y uno de diciembre de cada año, 
fecha en que terminará el ejercicio finan- 
ciero, se practicará " un inventario y ba- 
lance general de ' los negocios sociales, 
sin perjuicio de los parciales o de «implo 
comprobación que los socios estimen con- 
venientes realizar en cualquier, época. El 
Balance General será sometido a la con- 
sideración de los socios dentro de- los 
treinta días de vencido el ojercicio fi- 
nanciero, y si transcurrido quince días 
después Je su presentación no fuese ob- 
servado se considerará aprobado. — No- 
veno: De* las utilidades líquidas que 
arroje cada Balance anual se destinará 
el cinco por ciento para ei fondo de 
Reserva Legal, y. el remanente se distri- 
buirá en proporción ai capital aportado. 
Estas utilidades so acreditarán en la 
cuenta de cada uno de los socios. Podrá 
retirarle el todo o parte de ellas, siempre 
que lo permita el desenvolvimiento y la 
situación financiera de la sociedad. En 
caso de disolución de la sociedad, el saldo 
de los fondos de reserva que se crearen 
se distribuirán entre los socios en igual 
projorción que las utilidades. Las pérdi- 
das serán soportadas por los socios en las 
mismas proporciones que las utilidades. 
— Décimo: Las resoluciones que se to- 
maren, deberán ser por mayoría de votos 
y serán obligatorias para todos los so- 
cios, hayan o no concurrido a la reunión. 
La manifestación, de voluntad de los so- 
cios se expresará estampando sus firmas 
en ua libro especial de netas que se lle- 
vará al efecto. — Undécimo: Los socios 
José Tarrab y Solim Mnchta no están 
obligados a actuar en la sociedad/ pu- 
diendo dedicarse a otras actividades aje- 
nas a la misma. — Duodécimo: En caso 
de fallecimiento de cualquiera de los 
socios, sus herederos o causa habientes, 
deberán nombrar un representante único 
dentro de los treinta días de ocurrido el 
deceso. Durante el transcurso de ese mis- 
mo plazo de treinta días se procederá 
a practicar un Inventario y .balance ge- 
neral de la sociedad a la fecha áel de- 
ceso, y la sociedad continuará, sus opera- 
ciones hasta la expiración del plazo pre- 
fijado para cu duración en este contrato-, 
entre los socios sobrevivientes y el Te- 
presentante de los herederos del fallecido, 
debiendo este representante proceder a 
aprobar el Inventario y Balance General 
dentro de los treinta días de su designa- 
ción. SÍ transcurrido aquellos treinta días 
a partir de la fecha del deceso los here- 
deros del socio fallecido no hubieras 
nombrado a su representante, la sociedad 
los tendrá por conformes con el Inven- 
tario y Balance General practicado y con 
las demás operaciones que se llevaren, 
a cabo. El o los herederos del socio fa- 
llecido no pueden exigir antes del ven- 
cimiento del plazo de este* contrato que 
les sea liquidada la parte que a en cau- 
sante correspondía en la sociedad por 
concepto de Capital y Utilidades, salvo 
que medie el consentimiento unánime de 
todos los socios! — Décimo tercero: La 
liquidación de la sociedad antes de la 
terminación del plazo establecido para su 
duración, puede- sólo efectuarse con el 
voto unánime de todos los socios y del 
representante de lo» herederos bí hubo 
fallecimiento. — Décimo cuarto: En caso 
de diferencias entre los socios durante 
la vigencia de este contrato o al tiempo 
de la liquidación de la sociedad, será 
resuelta por arbitros nombrados uno por 
Cada parte o por cada grupo' que sustente 
igual criterio "sobrj los puntos cuestiona- 
dos," y en casó de que los arbitros no 
pudiesen llegar a un acuerdo, éstos desig- 
narán un tercero, cuya resolución será 
inapelable. — Díómc quinto: Bajo las 



bases y condiciones que anteceden, lai 
Tartos dejan formalizado esto contrato • 
cuy» cumplimiento se obligan con arreglo 
a derecho. Firmado: José Tarrab. — Na- 
talio Tarrab. — Salim Machta. 

Buenos Aires, 18 de abril, Año del Li- 
bertador General San Martín, 1050 ._ 
Isaac Leff, secretario. 
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BIDEBMAN 
Sociedad de ResponsabilicUm Limitada 
Por disposición del señor Juez do Co- 
mercio de la Capital de la República, 
Doctor Juan L. Páez (Secretarla Dr. 
Luis H. Díaz), ha sido ordenada la pu- 
blicación del presente edieto en el Bo- 
letín Oficial, por el término de cinco 
días. 

Primer Testimonio. — Número Seten- 
ta y Seis. — En la Ciudad de Buenos 
Aires, Capital de la República Argenti- 
na, a treinta y uno de Marzo de mil no« 
recientes cincuenta, "Año del Liberta- 
do* General San Martín", ante mí Es- 
cribano autorizante y testigos al final 
firmados,- comparecen los señores don 
Salomón Biderman, don Israel Bider- 
man y don Pedro Biderman, casados, nr- 
gentinos, domiciliados en la calle Pa- 
checo número tres mil doscientos nueve 
mayores de edad, de mi conocimiento! 
*>7 fe, y dicen: Que constituyen una 
sociedad, de Responsabilidad Limitada 
para ios fines y con arreglo a las bases* 
siguientes: Primera: El objeto de la 
sociedad eS dedicarse a la importación 
y exportación de tejidos, mercadería», 
artículos de punto, en general, calzado, 
sus derivados y anexos y la compra- 
venta al por mayor de esos artículos, así 
como de cualquier otro de -índole co- 
mercial. — Sefcunda: Girará en plaza 
bajo la denominación y firma social do 
"BIDEBMAN, SOCIEDAD DE RES- 
PONSABILIDAD LIMITADA", y su 
domicilio será en esta Ciudad, calle Pa- 
checo número tres mil doscientos nue- 
ve, sin perjuicio de los que fuero ne- 
cesario constituir en otros lugares de la 
Nación o instalar sucursales o agencias 
en el Territorio do la misma. — Terce- 1 
ra: El capital social es de Treinta Mil 
Fesos^ mbneda nacional, representado por 
Trescientas cuotas de Cien pesos cada 
una, y es suscripto por partes iguales 
entro los tres socios, quedando total- 
mente integrado en este acto en dinero 
efectivo. --- Cuarta: La sociedad será 
administrada por los tres socios que 
asumen el carácter de gerentes; serán 
sus representantes y tendrán en forma 
indistinta el uso' de la firma social. — 
Quinta: La sociedad tomará sus reso- 
luciones por mayoría do capital y los 
asentará en el libro de actas respectivo. 
-r- Sexta: La sociedad, por intermedio 
de sus gerentes, tendrá todas las atri- 
buciones que la Ley permito a las per- 
sonas capaces y especialmente las de- 
terminadas en el artículo mil ochocien- 
tos ochenta . y uno del Código Civil, en 
todos sus incisos a '. excepción del quinto, 
décimo cuarto y décinto sexto. Especial- 
mente podrá negociar con-- todos los Ban- 
cos- de esta pbiza y sucursales, inclu- 
so' el de la Nación Argentina, Central 
de Ja República, del Crédito Industrial, 
Hipotecario Nacional, de la Provineia 
do Buenos Aires o cualquier otro, con- 
forme a sus reglamentos, realizando to- 
das las operaciones, incluso pedir prés- 
tamos, girar en descubierto, descontar 
cheques, pagarés y firmar toda clase do 
papeles de comercio como libradora, 
aceptante, o endosante. Podrá estar an- 
te cualquier Repartición Pública, Na- 
cionales, Provinciales, Comunales, Mi- 
nisterios, Aduanas y Reparticiones au- 
tárquieas. — Séptima: Todos los trein- 
ta de Septiembre se practicará un ba- 
lance general que firmarán los aocios en 
prueba ¿e conformidad, formalidad que 
se considerará cumplida - después de 
transcurridos cinco días de la notifica- 
ción hecha por telegrama colacionado. 
En cada ejereieio las mercaderías se 
tomarán al precio de costo neto, los 
quebrantos en los créditos a cobrar se- 
rán saneados al día, los muebles e ins- 
talaciones se amortizarán según su fun- 
ción. Se apartará el cinco por eiento pa- 
ra fondo de reserva legal hasta lograr 
el diez por ciento del capital social, cin- 
co por ciento para previsión en orden, 
general. El excedente se repartirá ea 
partes iguales entre los tres socios. Las 
pérdidas, si los hubiera, serán soporta' 
das en, la misma proporción; -r- Octava: 
Con imputación a las utilidades de los 
socios y sobre las realizadas, cada uno 
de ellos podrá retirar mensualmcnte has- 
ta la suma de Ciento cincuenta pesos 
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nacionales." — * Novena»' las cuotas no | 
podrán" cederse *~b. teíjMÍbs,' ^¡Ruó" entre 
Jo? soíics euirifeí yi« su' %-a'.6r" nomi- 
nal, pues, ¿ó había valor, de llave, ni po- 
drá adjudicarse aingfin otro" activo in- 
material, pues, las cuotas serán así siem- 
pre por su valor nominal.'- 1 - Décima: 
El fallecimiento de los socios no disuel- 
ve la sociedad. Los herederos del falle- 
cido, • con representación unificada, po- 
drán incorporarse a la sociedad o bien 
el haber, les será pagado en dos cuotas 
iguales "y semestrales con. el cinco por 
ciento de interés. — Décima Primera: 
La sociedad se constituyo por el plazo 
de cincuenta .años a partir de la fecha, 
podrá pedirse su disolución antes del 
vencimiento, si cualquiera de los balan- 
ees arrojare una pérdida del veinte por 
eiento del capital social. — Décima Se- 
gunda: Cualquier divergencia que se 
produjera en la marcha de la sociedad, 
será resuelta por los Tribunales Ordi- 
rarios da esta Capital. Bajo las doce 
bases precedentes los comparecientes 
dejan formalizada la . presento > sociedad, 
obligándose con arreglo a derecho. Leí- 
da- que les fué, manifestaron su con- 
formidad, se ratificaron de su conteni- 
do y la aceptaron, firmando en' presen- 
cia, de los testigos don Humberto Co- 
lorobo y don Jorge Esteban Aridré, ve- 
cinos, mayores de edad y de mi cono- 
cimiento, doy fe. — Salomón Bidcrman. 

Podro Biderman. — Israel Biderman. 

— , Tgo.: H. Colombo. — Tgo.: J. B. 
Andró. — Hay un sello. Ante mí: Ro- 
dolfo Buttini. — Concuerda con su ma- 
triz, que pasó ante raí en el Registro 
numero ciento veintitrés a mi cargo, doy 
Se. . Para la Sociedad expido el presen- 
te testimonia en dos sellos do dos pesos 
Serie I, números un millón seiscientos 
sesenta y dos mil trescientos cinco, y el 
presente que sello, firmo y rubrico en 
el lugar y- fecha de su otorgamiento. — 
Raspado — testigos — general — ge- 
rentes — con todos los reglamentos — 
vale. — Honorarios Pesos Doscientos se- 
tenta y dos m¡n. — Decreto K' treinta 
mil cuatrocientos cuarenta. — Hay un 
sello Rodolfo Buttini. — Buenos Aires, 
Abril 19 de 1950. Año del Libertador 
General San Martín. — Luis H. v Díaz, 
secretario. , . 
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CASA IiAS TRES H. H. H. 
Sociedad do Responsabilidad Limitada 

Por disposición del señor Juez de Co' 
merclo de esta Capital de la República, 
doctor Juan L. Páez, secretarla del au- 
torizante.: se hace saber por cinco días 
el siguiente edicto: 

Entre el señor Moisés Hyderman, ar- 
gentino, domiciliado en la calle Oro 
N» 3058 y el señor Mauricio Batsburd, 
argentino naturalizado, domiciliado en 
la calle Camargo N» 494, ambos de esta- 
do casado, mayores de edad y capaets 
para contratar, convienen: Que con fe- 
cha veintitrés de enero del año mil no- 
vecientos cuarenta y siete, formalizaron 
entre ellos un contrato de Sociedad de 
Responsabilidad Limitada, por el térmi- 
no de cinco años, con ei objeto de dedi- 
carse a- la explotación de un negocio en 
el ramo de Ropería y Fábrica de Cami- 
sas, ubicado en la calle Cánning X» 309, 
de esta Capital, que giraba en plaza ba- 
jo la denominación y íazón social de 
"CASA LAS TRES H. H. H." S. DE R. 
L., contrato que quedo inscripto en el 
Registro Público de Comercio el vein- 
tiséis de marzo de mil novecientos cua- 
renta y siete, bajo el K« 251, al Folio 
142, del Libro 12 de Contratos de Socie- 
dades de Responsabilidad Limitada. — 
Que de común acuerdo vienen a modi- 
ficar la cláusula Segunda de su mencio- 
nado contrato social en^ la forma se- 
guiente: Que a partir del día primero de 
enero de mil novecientos cincuenta. Año 
del Libertador General San Martín, el 
. objeto de la Sociedad será continuar con 
la- explotación del negocio de. Ropería, 
Fábrica de Camisas, Venta de Tejidos 
y anexos, que tiene instalado en la ca- 
lle Cánning N* 309, do esta Capital. 
— Que' el veintisiete do febrero dei año 
mil novecientos cuarenta y ocho, au- 
mentaron el capital social hasta la su- 
ma de Trescientos Mil pesos moneda na- 
cional, representado por Trescientas cuo- 
tas de Mil pesos moneda nacional cada 
una, correspondiendo al socio señor Mot- 
ees Hyderman, Ciento setenta y ocho 
'cuotas de Mil pesos moneda nacional 
cada una. o sea la suma de Ciento se- 
tenta y ocho mil pesos moneda nacio- 
nal y al socio señor Mauricio Balshurd, 
corresponde Ciento veintidós cuotas do 



-Mil pefibs moneda nacional ..cada urja, 
o epa la suma de Ciento veintidós mil 
pe Sos moneda nacional, -■ cuyo contrato 
fué-TÍéÍ>Jdainente inscripto en" el Registro 
Público de "Comercio, con techa doce de 
mayo de 1948, bajo el N» 625 al Folio 
343, del Libro 14, de Contratos de So- 
ciedades de Responsabilidad Limitada. 
Que de común acuerdo vienen a au- 
mentar el capital social, de Trescientos 
Mil pesos moneda nacional, a Quinien- 
tos Mil pesos moneda nacional, y a mo- 
dificar a ese efecto la cláusula Terce- 
ra del contrato social, en la forma si- 
guiente: Que a partir del Primero de 
Enero del Año del Libertador General 
San Martín, mil novecientos cincuenta, 
el capital social asciende a la suma Ce 
Quinientos mil pesos moneda nacional, 
representado por Quinientas cuotas de 
Mil pesos moneda nacional cada una, 
correspondiendo al socio señor Moisés 
Hyderman, Doscientas setenta y ocho 
cuotas de Mil pesos moneda nacional ca- 
da una, y al socio señor Mauricio Bais- 
burd, Doscientas veintidós cuotas de Mil 
pesos moneda nacional cada una, apor- 
tadas por cada uno de los socios, en la 
forma siguiente: El señor Moisés Hyder- 
man, tiene como capital en la Sociedad, 
actualmente, Ciento setenta y ocho cuo- 
tas de Mil pesos moneda nacional cada 
una, que forman la suma de Ciento se- 
tenta y ocho mil pesos moneda nacio- 
nal, y US Cien cuotas de Mil pesos mo- 
neda nacional cada una, no Integradaa, 
serán aportadas por el señor Moisés Hy- 
derman, cuando las necesidades comer- 
ciales de la Sociedad lo exijan, y el se- 
ñor Mauricio Balshurd tiene como capi- 
tal en la Sociedad, Ciento veintidós cuo- 
tas de Mil pesos moneda nacional cada 
una, que forman la suma de Ciento vein- 
tidós mil pesos moneda nacional, y las 
Cien cuotas de Mil pesos moneda nacio- 
nal cada una, no integradas, serán apor- 
tadas por el señor Mauricio Baisburd 
cuando las necesidades comerciales de la 
Sociedad lo exijan. — Se hace constar, 
que el día 31 de diciembre de mil no- 
vecientos cuarenta y nueve se practicó el 
Balance General de los negocios soda- 
ls y quedó aceptado y firmado, de con- 
formidad por ambos socios. — Que am- 
bos socios dejan especial constancia que 
todas las demás cláusulas del contrato 
social quedan en vigencia y en pleno 
vigor. — Para constancia y su fiel cum- 
plimiento, previa lectura y ratificación 
de todo su contenido, firman dos ejem- 
plares de un mismo tenor y a un solo 
efecto, uno para cada parte, en Buenos 
Aires v a los 24 días del mes de marzo del 
Año del Libertador General San Martin, 
mil novecientos cincuenta. — Moisés Hy- 
derman . — Mauricio Baisburd, 

Buenos Aires, Abril 19 del Año del Li- 
bertador General San Martín, mil nove- 
cientos cincuenta. — Luis H. Díaz, se- 
cretarlo. 

$ 170.— e.25|4-N« 15.955-v.29|4|50 



V R B A 
Sociedad de Responsabilidad Limitada 

Por disposición del señor Juez de Co- 
'merqio de esta Capital, doctor Carlos 
Varangot, titular del Juzgado N' 6, so 
hace saber por cinco día» el siguiente 
edicto: 

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 
veintiséis días del mes de diciembre de 
mil novecientos cuarenta y nueve, entre 
los señores Adela Badaracco de García 
López,' Juan Carlos García Badaracco 
y Jorgo Enrique García Badaracco, por 
una parte, y por la otra don Flaminio 
Vidal, por la otra, todos únicos inte- 
grantes de la razón social "García Bada- 
racco y Compañía Limitada, Sociedad de 
Responsabilidad Limitada", constituida 
por contrato pasado en esta Ciudad de 
Buenos Aires, entre los nombrados, con 
fecha veintitrés de Agosto de mil nove- 
cientos cuarenta y ocho, y dobidameute 
inscripta con fecha veintisiete de octu- 
bre de mil novecientos cuarenta y ocho, 
bajo el número un mil setecientos trein- 
ta y dos, al folio ciento treinta y tres, del 
libro dieciséis de contratos de Socieda- 
des de Responsabilidad Limitada, y a 
la que por contrato de fecha dieciséis 
de agosto de mil novecientos cuarenta y 
nueve, pasado entre los nombrados en 
esta ciudad de Buenos Aires, y en trá- 
mite a la fecha de inscripción en el 
Registro Público de Comercio, por ex- 
pediente que tramita ante el Juzgado en 
lo Comercial número uno, secretaría del 
señor Laurencena, se modificó la deno- 
minación y rubro social, llamándose a 
la fecha la Sociedad "URBA, ' SOCIE- 



DAD DE RESPONSABILIDAD LIMITA- 
DA", deciden por* el presento, efectuar 
la compra-venta de que Informa en su 
artículo primero esté contrato y las mo- 
dificaciones de contrato social más ala- 
Jo anotadas, a saber: Artículo Primero: 
El señor Vidal, vende, cede y transfiere 
su cuota parte a los señores Jorge En- 
rique García Badaracco, en un cua- 
renta por ciento; Adela Badaracco de 
García López y Juan Carlos García Ba- 
daracco en un treinta por ciento cada 
uno, todos los. que adquieren dicha cuo- 
ta en condominio en la forma indicada. 
— El precio de la compra-venta es de 
Un Mil Pesos Moneda Nacional de Cur- 
so Legal, que recibe en este acto el ven- 
dedor de manos de los compradores, 
por todo lo que da total, completa y 
perfecta carta de pago, y declara: A) 
Que está totalmente desvinculado de la 
Sociedad, que no tiene nada que de- 
mandar a la misma en concepto alguno; 
B) Que las utilidades habidas hasta la 
fecha quedan de propiedad única y ex- 
clusiva de los compradores; C) Que ha 
revisado integramente los papeles y li- 
bros- sociales y presta su conformidad 
con todo ello. — Artículo Segundo: Mo- 
difícase el artículo tercero del contrato 
social de la siguiente manera: El plazo 
de duración de la presente sociedad lo 
será hasta el día treinta y uno do di- 
ciembre de mil novecientos cincuenta y 
cinco. — Pero cualquier socio podrá pe- 
dir en cualquier momento su retiro de. 
la sociedad, preavlsando por telegrama 
colacionado a los socios restantes, con 
sesenta días hábiles de anticipación. — 
La justipreciación del activo del socio sa- 
liente se efectuará por medio do tasa- 
ción e Inventario al efecto con precios 
de venta en plaza, a la fecha de la fir- 
ma del contrato de,l retiro social. — 
Artículo Tercero: Modifícase el artículo 
cuarto del contrato social, ampliando el 
objeto de la sociedad á cualquier tipo 
de negociación lícita, de cualquier índole 
que fuere, comprendiendo los rubros do 
comercio, Industria, explotación agrope- 
cuaria y de cualquier medio do trans» 
porte o acarreo. — Articulo Cuarto: Mo- 
dificase el artículo décimo del contrato, 
social de la siguiente manera: El uso 
de la firma social lo tendrá Indistinta- 
mente cualquiera de los socios gerentes, 
pudlendo en consecuencia con .la firma 
de uno de ellos actuar" y comprometer 
por y a la sociedad . — Así también los 
cheques, recibos y cartas de pago y te* 
do otro documento, pagares y papelea 
sociales requerirán únicamente y en 
cualquiera de los casos la firma de uno 
solo de los socios gerentes para su vali- 
dez. — Artículo Quinto: Suprímese a 
todos sus efectos el articulo decimosexto 
del contrato social. — Artículo Sexto: 
Teniendo presente la compra-venta de 
cuotas sociales de que informa el ar- 
tículo primero de que Informa el pre- 
sente, de común acuerdo los socios mo- 
difican el artículo décimo cuarto del 
contrato social de la siguiente manera: 
Las utilidades y[o pérdidas que arroje 
la sociedad, se repartirán y cargarán en 
la siguiente proporción: Cuarenta por ; 
ciento, Jorge Enrique García Badarac- 
co; y treinta por ciento cada uno de los 
socios, Adela Badaracco de García Ló- 
pez y Juan Carlos García Badaracco. — 
En prueba^ de conformidad, las paites, 
después de leído el presente y ratificado, 
así como sus cinco copias de un mismo 
tenor y a un solo efecto, se firman. en el 
lugar y fecha Indicado "ut stipra". — 
E|L. "ti". — S|E. "efectos" — "García". 
— Entre lineas: "ti" — "presente" S|E. 
'agropecuaria — recibos". Todo vale.' — 
(Fdo.): Adela B. de García López; Fla- 
minio Vidal; J. C. García Badaracco; 
J. E. García ■ Badaracco . — Artículo 
Adicional: Modifícase el articulo segun- 
do del contrato social de la siguiente ma- 
nera: La sociedad tendrá su domicilio 
en la calle Ayacucho número cuatrocien- 
tos nóvenla, piso cuarto, escritorio 'diez, 
pudlendo mudarlo, constituir definitivo, 
abrir sucursales filiales, agencias, desig- 
nar representantes, todo - en cualquier 
lugar del país o en el extranjero. — En 
prueba de conformidad se firma por los 
«ocios' eí presente. en el lugar y fecha 
"ut supra" Indicado. — tFdo.) : Adelí 
B. de García López; Flaminio Vidal; 
J. C. García Badaracco; J. E. Gaveta 
Padara.cco. 

, Bueiios Aires, Abril diez y ocho del 
Año del Libertador General San Marlín, 
mil novecientos cincuenta. — Luis Carlos 
Eenít-ez Cruz, secretario. 
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.ABADJEFF Y OOMPAittA u -, | 

Sociedad de Bespónsahilidad Limitada 

Por disposición del Sr. Juez de Comer- 
cio, Dr. Juan L. Páez, se hacó saber por • 
cinco días el siguiente edisto: '* 

Testimonio: Entre los señores Alejan- 
dro JN\ Abadjeff 1 , casado, búlgaro; Julio 
Andrés Louís, casado, uruguayo, y Mi- 
guel Ángel José Melese, casado, argenti- 
noj todos mayores de edad, hábiles y do- 
miciliados en la calle Fournier - dos mil ' 
cuatrocientos ochenta y uno, do. esta Ca- 
pital, convienen en celebrar el presente 
contrato do sociedad bajo las siguientes 
condiciones: Primero: A partir del ' día 
primero de Marzo de mil novecientos 
cincuenta, se constituye la sociedad 

"ABADJEFF Y COMPAÑÍA, SOCIE- 
DAD DE RESPONSABILIDAD LIMI- 
TADA " ', con sede social en la calle P.our- . 
nier dos mil cuatrocientos ochenta y uno, 
do esta Capital, en donde funciona '"como 
sociedad de hecho. — Segundo: La so- 
ciedad tiene por objeto la explotación do 
la industria en el ramo do fabricación^ 
de calzado y afines.-'— Tercero: El ca- 
pital social lo constituye la suma do 
Sesenta Mil Pesos moneda nacional, di- 
vidido en sesenta cuotas de un mil pesos 
cada una, el que es suscripto por cada 
uno de los socios como sigue:. Alejandro 
N. Abadjeff, veinte cuotas, o sean vein- 
te mil pesos; Julio Andrés Louis, veinte 
cuotas, o sean veinte mil pesos, y Miguel 
Ángel José Melesc, veinte cuotas, o sean 
veinte mil pesos. El señor Alejandro N. 

Abadjeff integra totalmente las cuotas 
suscriptas, y los señores Julio Andrés 
Louis y Miguel Ángel José Melese, inte- 
gran el cincuenta por ciento de las cuotas 
que han suscripto, obligándose a inte- 
grarlas totalmente dentro del período do 
duración de la sociedad. — Cuarto: La 
sociedad tendrá una duración de tres 
años a contar desde la fecha do inscrip- 
ción del contrato y una opción a dos 
años más de duración. — Quinto: La 
sociedad será administrada por los socios 
señores Alejandro N. Abadjeff, Julio 
Andrés Louis y Miguel Ángel José Me- 
lese, en sus caracteres de socios ge'renti-s 
con todas las facultades que les acuerda 
la Ley once mis seiscientos cuarenta y 
cinco, con la única excepción que para el 
libramiento de cheques deberán hacerlo 
con la firma de dos socios. — Sexto: La 
sociedad no otorgará garantías, fianzas, 
ni podrá contraer compromisos de ningu- 
na índole, ajenos al giro social. — Sép- 
timo: Los socios Julio Andrés Louis y 
Miguel Ángel José. Melese, tienen la 
obligación de permanecer en el estable- 
cimiento, teniendo a su cargo el socio 
señor Melese la parte técnica de la cla- 
bo. -ación de calzado y dirección do obre- 
ros y el señor Louis en la administración 
en general. — Octavo: La soc¡3dad podrá 
disolverse total o parcialmente en las 
siguientes circunstancias: a)'' Para el caso 

que de acuerdo ' al último balance apro- 
bado el capital arrojara una pérdida del 
treinta por ciento, cualquiera de los 
socios podrá pedir la rescisión del con- 
trato, b) En- caso de fallecimiento do 
uno de los socios se procederá de inme- 
diato y dentro de los quince días subsi- 
guientes al deceso a practicar un balance 
entregando a .los herederos el capital 
aportado más la ganancia líquida que 
resultare a esa fecha, en dos cuotas 
anuales del .cincuenta por ciento (Sigue 
en el sello da. $ 1.50 N» 2.324.215 I) (Si- 
gue del sello de $ 1.50 N» 2.378.033 I) 

cada una más loa intereses que devenga- 
ren al cinco por ciento anual, c) En caso 
de retiro voluntario de un socio deberá 
notificarlo con noventa días de anticipa- 
ción, liquidándose su haber en la forma 
prevista en la cláusula b). — Noveno: 
El treinta y uno de diciembre de cada 
año se practicará un balance general do 
cuyo resultado y previa dedueeió» del 
diez por ciento sobre las ganancias para 
formar el fondo de reserva legal, el saldo 
se distribuirá entro 7 los socios por partes 
iguales. Para el caso de pérdidas las 
soportarán los socios en igual proporción. 
Los balances serán firmados por todos 
los socios. — Décima: La-sociedad, ade- 
más de los libros de comercio a que está 
obligada a llevar para su contabilidad, 
tendrá un' libro do actas en el que so 
asentarán todas las determinaciones que 
se adopten, ya sea para la marcha de la 
sociedad o para otras gestiones, con la 
firma del socio gerente que" las hubiera 
autorizado o con la' firma ~ de todos los 
socios cuando sean decisiones adoptadas 
en reuniones. Toda decisión que requiera 
conformidad de los socio será válida coi 
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Jla mayoría* ,r de "votos "desacuerdo a lo* 
• preceptuado vn el artículo cuatrocientos 
doce 'del CódígO ' Je' iWmercio: — ' 1>écíiua 
Primera: Para todos.., los , efectos legales, 
comerciales j>, notificaciones de s cualquie- 
ra" ÍHQoíe es'válido" el domicilio, sojínl. — 
Décima Segunda: Pára^et caso de diver- 
gencias que'' se suscrtaren sobre el'ctun- 
pTlmienfo "o "trasgresión 'de'la's cláusulas 
contractuales^ las partes sé someten . al 
juicio ' do : ' arbitros, * designados uno > por 
cada' parte' fen disidencia y' para el caso 
•de que ñutiera' fallos* dispares se "somete- 
rán a'nñ arbitro iércéVo, 'cuya' resblu- 
- «ion será definitiva. . inapelable y obli- 
gatoria para los socios, De conformidad 
lo firman en Bücnps Aires, -a los. 24 ¿lías 
del mes ,de liarzo de mil novecientos 
■cincuenta/ Año del Libertador General 
•San Martín. Firmado: Alejandro N. 
Ábádjeff.' — Miguel Ángel. JosS Melase. 
— ítulio' Andrés Lptiis. ' , 

Buenos 'Aires, Abril 19 de 1950, Año 
•del' Libertador General ' San Martín. — 
Luis H. Díaz; secretario. ' - 

""" "" $,130.— e.23'4.-k« 15.&87.-v.29{4feP 



vTRIESTIJí A 'ROMANA, MECA NICA , 
'".' \'*MBTAIA7BGICA, MrvÉKA " ' ". 
¿¿ociedasJ de Responsabilidad ílnatrartí: 

i "'Por ' disposición dei señor Juez fio 
Comercio de esta Capital Je "la Tl-»p¿- 
fcHca. doctor NoTfcerto Govlano, socre 
tsría del autorizante, se nace. ss".';it 
l-or cinco días que por, esivlt'ura ot." 
gáda ante él Escribano 'Juan A. Piíuu 
rus fecha 6 de.JTebrero da nJl ne-vecleu- 
tos cincuenta, lian 'sido moií/i.-.idas ia?' 
cláusulas primera y «eguaía fiei ¡tíi' ■ 
trato de la sociedad "Triest*na Porráa-i. 
Sociedad de Responsabilidad Li:nltada" 
■en la «Iguiecto turma: Primera: A »»rv 
tir.de' noy y pot el término de cuaírr 
años, se ■considera constituida <>i.tre Hts 
dos personas citadas, una -focJeladiuo 
girará en esta plaza bajo l«t derom'na 
c'án -de . "TKIESTINA ROjJANA, -ME 
CANICA. ■ METALÚRGICA MINERA. 
fcOCIEDAD DE '- RESPONSABILIDAD 
I-IMITADA". — Segunda: Tendrá por 
cbjeto principal la sidemetaUYrglca par.* 
lá explotación de minas,. y construccio- 
tes, mecánicas de hierro, acero y fuá- 
ciclón en general. — Constructlón parx 
Itrforaclón y depósitos para la indi r- 
tria petrolífera, construcciones de :na- 
Ouinarlas'nilneras, cálculo, diseño, coie- 
l:ucción' y montaje de inste , acion3c.. 
en ¿explotaciones, mineras y encofrarla 
metálico ligero y además la importa 
táón y exportación en general de tofi-\ 
clase de mercaderías sin ninguna limi- 
■tacióiJ. 
■ : Buenos. Arres, AbrÚ de 1950, A!tp 
¿el Libertaüpr Genera] San Martín. -— 
Mario Lassaga, secretario. > 

i"-'"' ? ;55. — e.22|4JÍ9, 15.816-v 27|4!6:i 
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...-, ..< MARIO R. BALLÜSTESOS, 
CONSTRUCCIONES 

Sociedad de Responsabilidad limitada 

'' Por disposición del señor Juez de Co- 
mercio de la Capital, número tres, Doc- 
tor Juan I.. PAe¿, fcecretnría numero 8 
del "autorizante, re hace saber por Cinco 
días que se lia presentado para Inscribir 
la modificación de la cláusula Cuarta del 
contrato constitutivo de Ja sociedad 
"MARIO R. BALLEHTEK03, CONS- 
TRUCCIONES, ¡¿OCIEUAD DE RESPON- 
SABII.IPaD LIMITADA", formalizada 
por inttrumento privado do fecña 22 -de 

-Marzo del corriente año, cuya cláusuja 
para lo siicesivo queda redajtada <.n la 
«guieste. forma: < '4!> El capital social 
«stará constituí-do' por la cnntidai de 
Cíente veinte mil peses moneda legal, di- 
vidido en Ciento -veinte caotas de Mil 
pesos moneda legal cada una, correspon- 
diendo cuarenta cuotas. v alor Cuarenta 
mil pesos moneda legal a cada uno ele 
los "socios. Dicho capital comprende dt 
»ero efectivo y se encuentra integrado: 
Treinta mil pesos moneda legal *'n el 
acto de ooastitucidn de la sociedad; 
•CToarea'ta y cince mil pesos mocjda \*grJ 
«c este acto, debiendo integraras ios Cía»- 
renta y cinco mil pesos moned» legal 
restantes ¿entro tle los veinte días de la 
íechai Qaedan vigentes todas las demás 
■cláusulas del contrato constitutivo de la 
Sociedad". — : Mario R. Ballesteros. — 



"COQUITO" 

Sociedaá ■de ResponsaWlldad Limitada 
. El Juez de Comercio de la Capital de 
la República Argentina, Dr. Norberto 
Gowland, Secretaría del Autorizante, ka- 
ce .saber por cinco días el siguiente edic- 
to: .. . ' ; , 

Contrato" 'de Sociedad de Bísponsabili- 
Sad Limitada. ' Capital: Cincuenta, y Un 
Mil Pesoaftnjit — Bn la dudad üsl Bne- 
nós Aires 1 , a los ' veinrtiocio días del mes 
de'Mafzo del año del láberla'dor Oral. 
San-Martín mil naveeienios eiis*«eata,' ejt 
tre los señores D<>iaingo liaríarieh, -ar- 
gentino, -casado, de tmnta y «cao años 
do edad, doemnenío de ¿d«n*id%dNle idea- 
üficafián Ciíil de la Provincia de Bue : 
nes Aire», námero .ocbocient<>R dos mil 
cuatrocientos' uno, .de «st& C^pital^ don 
José, •BurnbasicljjV.axfienjkiDO, 'soltero "de 
vemtiochó afibs de ' edad, cédula de iden- 
ti'dfló; de' ja Provincia de "Bu¿bos- Aires, 
número" jioveeiéntos' cuarenta y cdatTOTnil 
ocnpeiénío's v ieseiita y'SJete, domiciliado en 
lir calle Húsares número dos mil coatro- 
ctentos uno. de esta Capital, y Don Au- 
gusto Basilio, argentino, casad.}, de trein- 
ta y dos afios de edad, cédula de Identi- 
dad . de- la Policía Federal, numero -on 
millón «eieciontos ochenta y cineo mil 
setecientos veinte y nueve, todos Uábües 
para contratar, coBTÍenen «a coustitair 
ana sociedad -de Rcsponáabilsdad limi- 
tada que se regürá ' par las cláusulas si- 
«nietttes; Primera de la Denomiuacióa : Ln 
feíeiedad se denominará "COQUITO", 
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI- 
MITADA. — Segunda: Del DomicíBo 
legal: El domicilio ¿gal de la Sociedad, 
se fija en Ja Ciudad de Buenos Aires, 
actualmente, calle Blanco Encalada nñ- 
mero novecientos noventa y nueve recti- 
ficada por la Municipalidad, ptrr Húsares 
ntiinero dos mil cuatrocientos uno, sin 
perjuicio de posterior cambio o de insta- 
lar sucnrsales, agencias o representacio- 
nes .en el exterior o interior del país, sin 
limitación del logar o forma. — Terce- 
ra. — De la Duración: jffl término de la 
duración de este contrato, es de diez 
hños a contar desde «1 cuatro de Enero 
de -mil novecientos cincuenta, a cuya fe- 
cba se retrotraen las efectos del presen- 
te, en toda fin extensión. — Este, plato 
puede ser prorrogado a su vencimiento, 
de conrfin ácuoTdo entro iaB partes, por 
igual periodo, una o mí.s veces. — Si an- 
tes dé su vercimiento cualquiera de los 
socios deseare retirarse de la Sociedad, 
deberé dar cumplimiento a Hs disposi- 
ciones -que se «stablecen en el artículo 
noveno de -este contrato. — Cuarta. — Del 
Objeto Social: La Sociedad tendrá por 
objeto la explotación del ramo de despen- 
sa de comestibles y venta de bebida» en* 
vasadas, por mayor y menor, de toda cla- 
ee do artículos alimenticios, de uso para 
el bogar y afines, rindiendo para mejor 
cumplir tales objetos. UeVar a cabo to- 
das las operaciones que tengan relación 
directa o indirectamente con los mismos, 
para lo cual se estableces facultades en 
ti punto sesíto de «sfé contrato. — Sin 
perjuicio do ello la Saciedad pqdrá fabri- 
rar, indtrstrializar, etmareiaT, importar ■ex- 
pertar'y transformar toda clase de pro- 
ductos que tengan relación con ea objeto 
principal, sean estos alimenticios o no. — 
íjuinta. — Del Capital Social: El capital 
social de la Sociedad, lo constituye la su- 
ma de Cincuenta y Un Mil Pesos Mone- 
da Nacional de cerso legal, dividido en 
cincuenta y una cuotas de un mil pesos 
moneda nacional cada iiBa y es suscripto 
íntegramente y aportado por. los soeios en 
1a signiante proporeióa: Domingo Baira- 
rícb: diez y siete cuol&s o sean diez y 
siete mil pesos moneda nacional; José 
-Bulubasieb: diez y Siete cuotas de nn mil 
posos moneda nacional, o sean diez y 
siete mil peses moneda nacional; Augus- 
to Basilio: diez y siete cuotas de un rail 
posos cada "una, o sean diez y 'siete mil 
pesos moneda racional, y que -es el impor- 
te fijado en máquinas, instalaciones, mer- 
caderías, etc., y dinero en efectivo, se- 
gún Balance Inventario practicado al efec- 
to en la compra-venta de la despensa de 
comestibles y venta de bebidas envasadas 
efectuada a don Manuel María Vázquez, 
certificado por el Contador Público Don 
Claudio Hess, Matrícula Tomo IX, Eolio 
34 y que forma parte integrante de este 
contrato, y el depósito banca río Un Mil 
Setecientos Diez y Seis^ con Treinta, y 
Dos pesos Moneda Nacional. — Sexta. — 
Dé ia Otreneia: La gerencia de la Socie- 
dad ScT¿ desempeñada por todos' los so- 
cios, <r/iie"*es tendrás las más amafias atri- 
buciones para proceder en nombre de .la 
Sociedad, debiendo acompañar ss firma 
personal con el sello de la Sociedad. — 
Las facultades de los srerentes. entre otras, 



íerán l»s?»grtrkiBl.e#feCdji.'Ja!íitirnia!.4e ?l<is 
flaalqn.iera.ítde .ellsw! P<í4 r %i'í4 , Wi TÍr . ¡P^ 
ínalqnlpr frVolo t*da,,elas.e 4e J b^eoes J ,iirHe ; 
Idas, jnmn^s,;v^efla^nirtos. n t ;t4t«to * 
cerosa, o .gratuito, con. , dereefios * reales^ 
prendarios .pipo^écarioii ó' de' cualquier otra 
especie; toxoár y dar ptisSesiái de les: mis- 
mos, darlos' en arrendamientos y 'proce-* 
der a su desalojo fijando en cada acto 
los precios y demás condiciones -a que 
be ajustará la operación da-ado o exi- 
giendo los recibos pertinentes, los. cobros 

c pagos que ' están autorizadas., a reali- 
zar. — Con la firma de cualquiera do 
los socios gerentes en actuación indivi- 
dual, podrán ejecutarse entre otros, íos 
siguientes actos: Abrir cuenta en '.tos 
Bancos, sean estos oficiales o partíeala- 
iej, nacionales o provinciales, tocorsailfis 
o agencias, efectuar depósitos eñ efecti- 
vo o documento de cualquier espe- 
cie, efectuar retiro de fondos median- 
te cheques u otro doéumenta • y en 
En c«bo cancelarlos; tomar rtinero pir- 
rado, a interés de- los establecimien- 
tos • bánearios o comerciales y'[o ^de pnr- 
üen Ux£s, especialmente en. los Bancos de 
la Nación Argentina, Central de, la Re- 
jdíhliea Argentina; dpl ; Crédito Indus- 
trial -Argentino, de, la , Provincia de . B°e- 
noa.A5 r Wj Hip°tecari_q Naéirmalj u todás 
sas sucursales y agencias' siempre con Su- 
jeción a sus" cartas orgánicas y estatutos 
y .dar dinero en préstamo fijando en cada 
caso' el tipo "de interés y forma de pago. 
Librar, aceptar, endosar descontar, co- 
brar; enajenar, ceder o negoeier de cual- 
quier modo, letras de ettmbio ; pagarés, gi- 
ros., «beques u otras oMigaciones. de cré- 
dito público o privado con o sin garan- 
tía hipotecaria> prendaria o personal. Ha- 
<rer, aceptar o impugnar consignaciones 
en pago,- novaciones, remisiones o quita 
de deudas. — Constituir y . aceptar dere- 
chos reales y dividirlos, subrogarlas, trans- 
ferirlos o. cancelarlos total o parcialmen- 
te." — Comparecer a juicio ante los Tri 
bunales de cualqnier íucto o jurisdicción, 
por sí o por intermedio de apoderado, con 
facultad de promover o contestar deman 
das de cualquier naturaleza, declinar c 
prorrogar jurisdicción, poner y absolver 
posiciones, producir, todo género de prue- 
bas e informaciones, comprometer -en ar- 
bitros o arbitradoros, transigir. TentmeiaT 
al derecho de apelar, prescripciones ad- 
quiridas; Pagar o pereibir, otorgando los 
correspondientes recibes de 'P^go, o exi- 
giéndolos en so caso; Conferir Poderes 
Generales, yjo Especiales y íevoearlos; 
Formular protestas y pro-testos; Otorgar 
y firmar los documentad públicos o priva- 
dos que fueran " necesarios para ejecutar 
les actos enumerados y relacionadas con 
la gestión comercial de la Sociedad y 
todos aquellos que sin estar expresamen- 
te determinados en el presente, sean ne- 
cesarios a los fines sociales, ya que la 
presente enumeración es simplemente enun- 
ciativa y no limitativa, por'lq'qne. la 
gestión de los gerentes es tan amplia co- 
mo lo permiten las disposiciones legales 
«¡ vigor. — -Queda entendido que los so- 
tíos de ia -Gerentes no podrán hacer "uso 
de la firma social en garantía o fianza 
<v terceros, ni para realizar negocios ajo- 
nos a ios de ia Sociedad aun cuando no 
hubiera similitud de objeto. — Séptimo. 

— De los Balances; Anualmente él rfia 
•treinta' y uno de Diciembre se practicará 
el Inventario y Batanee Generat, — Para 
3a formulación de los mismos se tendrá 
en cuenta los siguientes conceptos: a) 

— Las materias primas y mercaderías ^e 
lomarán por el precio de coí-to; b) — 
Las eucntas de deudores -varios se ajus- 
tarán a la solvencia de los mismos; c^ 

— Las instalaciones, inmuebles;, maqui- 
narias, muebles, y útiles, "ñtiles y he- 
rramienta!, y todo lo que signifique el 
ü.etivo fijo de la Sociedad, se tomará con 
las depreciacámes admitidas por la Di- 
rección General Impositiva. — Luego de' 
las amortizaciones de ajaste que se reali- 
cen y do la aplicación de los fondos que 
determina la Ley Once mil seiscreatos 
cuarenta y cinco y Once mil .setecientas 
veintinueve, para lo «nal se destinará xm 
cinco por ciento de las utilidades y ven-' 
las de cada ejercicio, hasta alcanzar el 
diez por ciento del capital social, el Te-' 
mínente de utilidades liquidas, será dis- 
tribuido entre los socios en Ja proporción 
«guíente: 13 stfior Domingo Barvarich, 
el treinta y o-uatro por ciento, al. señor 
José Bulufeasich, el treinta y cuatro por 
ciento y a don Augusto Basilio, el treinta 
y dos por ciento. — Las pérdidaspai las 
hubiera, serán soportadas por los socios 
en la misma proporción. — Octavo., — 
De las Remuneraciones: A los socios Ge- 
rentes eparfacaruente en las Tensiones que 
realicen los «ocios, siempre qne por., la 
nmyer tarea determinada a cada uno, se 

< reputara convenientemente, se. les deberá 
establecer tos . retiros mensuales que . a 
cada uno se le asigne, sumas que se im- 
putarán a gastos generales y en ningún 
caso su ¿pmnrán como retiro a cuenta de 
utilidades. — Noveno. — Del Retiro de 




ciento ocnéáta' días" de a^tícftmcion,- por 
telegrama colacionado' dirigido""* ''ia So- 
eíeclád. ,'Eu tal .caso so 'practicará' lia- 
lance General e Inventario a la 'fecha 
de. su retiro,' a", efecto de determinar los 
haberes que por capital u otro concepto, 
posee éste en' la Sociedad. Lo que de di- 
cho Balance' General resultare, una vea 
aprobado éste, se lo abonará en' doce 
cuotas bimensuales iguales, la primera 
de las' cuales será heeaa efectiva a los 
sesenta días de aprobado él» referido Ba- 
lanee^ General. Las restantes cuotas •' go- 
zarán del interés anual del seis por «icn j 
tó. ¡Si el estado financiero de : ia' Socie- 
dad lo permite," eí pago podrá hacerse 
en menos cuotas o il contado. 'Los so- 
cios que quedaren podrán 'adquirir.- las" 
cuotas del socio saliente así' como' todo' 
otro haber de sn pertenencia;"* fin do 
ño' disminuir" el capital social. ' En-" nin- 
gún 'caso,'' las cuotas podrán ser tníhs* 
fétidas' o ' enajenadas & y ierceios ajenos 1 
'a'.la ^ociedad. — r Décima. V- De r lo'í' Pá* 
He'cinuentos: En ' caíú de" quo eualqu : pra 
d© 'jos soeios' falleciera, ' p se''!iallsra''"lé- 
gaiménte' incapacitado, " los «ocios" super- 
vivientes, podrán ' optar pOT: . a) Coiiti- 
nnar 'ean los negocios " sociales con lóí 
heredero» o doreenohabientes ' del isor.io' 
fallecido, debiendo éstos v en este ' cuso, 
«nifiear su representación. ' b) Adquirir 
a los herederos o áereeaohairientes del 
socio fallecido, las «notas y demás ; "ua- ', 
bereB que éste 'tuviera en la Soelcdail 'a 
la fecha de su faTJeeímiento o declara- 
ción de incapacidad, 'lo que %e dettr:írl- 
nará mediante Balance ' General • pi-acíi- 
eadó al efecto, c) Liqnidar a los • here- 
deros o dereenobabicntes; • }os nafres 
c'orrespoadienties' al- socio fallecido ¡o m- 
eapaeitado, de acuerdo á los rtenltaflos 
del Balance General practicado al ff<«c- 
tb y feclm del falleeimiento o dísisrá- 
eión 'de incapacidad, lo qoe se hsri : éa 
doce cuotas mensuales iguales, la prime* 
ra de las cuales será «echa «fbcíira "a 
los sesenta días de practicado -el. Batan- 
ee General, el que en dicho término de- 
berá ser aprobado; las restantes cuotas 
deberán ser abonadas ton un intsrSS 
anual del seis por ciento. Si lo pe:mi- 
tiera la Situación económica "de la So- 
ciedad, este pago podrá efectuarse ea' 
ráenos cuotas o al contado. ' — Déclmoí 
Primero. — "Del Arbitraje: Toda cuesi 
tión, duda o divergencia quo en el trnRsn 
curso de la Seeiedad, o a la liquidación 
o disolución de la • miaña, se suscitare 
entre los bocíob, serán resueltas por ar-, 
bitra dores, amigables componedores, de- - 
signados uno por cada parte y un ter- 
cero para 'caso de discordia, siendo el 
laudo que aquello o éste ' dictare inape- 
lable. — DScimo Segundo. — De la-tni 
terpretaeión Legal: Para todo lo r¡na 
ñii estuviera expresamente detenuiu.'idor 
en el presente contrato, regirán las dis-i 
posiciones - de la Ley Once mil seiscíeni 
tos ctiarenta y cinco, Código de Comer- 
cio, en su parte pertinente ó Leyes coíií- 
plementarias en v\gor, que serán aplica- 
das en la forma que dictaa ¿tas normas 
habituales de interpretación, para ¿va 
casos de multiplicidad en tal sentido. — 
Décimo Tercero, t- De las Obligaciones: 
Los soeios Domingo Barvarich y .losé 
Bulubasich, se comprometen . a dedicar 
todo su tiempo y en forma permanente 
a ia atención de los negocios de la So- 
ciedad, y a estar el frente del negocio 
da despensa de comestibles adquirido 
por la misma, fii socio Augusto Basilio, 
dedicará el mayor tiempo que !e pernii- 
tan sus actividades prñteáonalcB, igual- 
mente a la atención de las activida- 
des de la Sociedad Ninguno d« los 
socios podrá establecer Tndividuahneu- 
te, ni en la sociedad con terceros 
negocio del ramo similar <i los de 
la explotación da la Sociedad. Ba,)» ta- 
les conceptos constituyendo domicilios 
legales a los efectos de este -contrato, 
don Domingo Barvarichj en la calle Hú- 
sares N» dos mil cuatrocientos uiíp; don 
José Bulubasich, en la calle. Húsares nú- 
mero dos mil cuatrocientos uno y don. 
Augusto Basilio en la calle Jujuy cua- 
trocientos retenta y nueve, quinto .piso; 
se deja formalizado el presente contra- 
to que firman todos los socios de con- 
formidad en la fecha y lugar al princi- 
pio mencionado. ' Conforme Domingo 
Barvarich. — Conforme José Buluta- 
sieh. — Conforme Augusto Basilio. — 
Baenos Aires, 18 de Abril de 1950. 
Año del Libertador General San Marlin. 
— José M. Caramés FeTro, secretario. 
$ 450.— e.24|4-N« lS.922-v.28|l,5Ó 
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CARTEX 

Cortedad de^ Responsabilidad Limitada 

Por disposición del Señor «luez de Co- 
mercio de la Capital Je la República 
Doctor Curios Jorge Varangot, Secretaría 
del autorizante, se hace saber por cinco 

' díaB que la Señora Ernestina Hewjhel 
de Koszler vende, cede y traaifieie a 

' favor de la Señora Gertrudis Oalantai 
d» Herscbel las veinticinco cuota* que 
tei.fa v le correspondían en CARTEX 
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA, según documento privado de 
fecha siete de Febrero del corriente año. 
— Buenos Aires, Marzo '-.2 de 1350, Año 
d-il Libertador General San MartíD. — 
Luis C. Bc'nítez Cruz, secretario. 

»~25.— e.24|4.-N« 15.8<36.-v.28|4¡50 

"ASERRADERO CLIPPER" 
Sociedad de Responsabilidad Limitada 

Por disposición del señor .luez de Co- 
mercio de la Capitai, Dr. rNorberto Oow- 
Jánd, Secretaria del> autorizante, se hace 
nnher por cinco días, el siguiente edicto: 

"Aserradero Clipper Sociedad de Res- 
ponsabilidad Limitada". — Entre ios 
«ciiores Federico Küpper, apatrida, casa- 
<i'.- t domiciliado en la calle Güeines 
•4070 y don José Rosovsky, argentino, 
criado, domiciliado en la callé Malabia 
1P71, ambos socios únicos de la socic- 
' dad ' ' Aserradero Clipper Sociedad 
¿ de Responsabilidad Limitada" coná- 
tituída por el .contrato del .25 de 
Agosto de 1949 e inseripto en el Regis- 
tro Público de Comercio de esta Capital 
ei 13 de Septiembre del mismo año, bajo 
el N» 1.750 al. folio 57 de) labro 18 de 
Sociedades de Responsabilidad Ilimitada, 
y los Sres. Ghaim Reischer, casado, ar- 
gentino naturalizado, domiciliado en la 
Avenida Libertador General San Martiu 
2Í.CC y don Zigmund Ysaac Wech'sler, 
. «arado, argentino, domiciliado en la Avda. 
'Libertador General San Martín 2306. to- 
dos mayores de edad, se ha convenido 
ce.'ebrar la cesión de cuotas de la sociedad 
precedentemente nombrada, el aumento de 
capital de la misma y modificaciones 
al contrato social . en la forma y tér- 
minos que a continuación Se expresan. 
, — El señor José Rosovsky, con la ex- 
. presa conformidad del socio señor Klip- 
. j>tr, de su capital suscripto de cien euo- 
r tr.s de mil pesos cede y transfiere al 
, Sr. Zigmund Ysaac Wochsler una cuota 
í de mil pesos, totalmente integrada por 
' igual ingreso realizado en dinero ' a 
su cuenta capital con posterioridad ai 
, 25 de Agosto de 1949; dicha cesión 
ec realiza por e) importe de mil pesos 
ni n. que lia recibido en dinero efectivo 
y a su entera satisfacción, otorgando 
i pov este acto el más suficiente recibo 
1 a¡ señor Wechsler. EV mismo Sr. Ro- 
sr.vsky cede y transfiere al Sr. .Federi- 
co. Klipper todos sus derechos sobre 
las noventa y nueve cuotas de mil pe- 
sos cada una que le restan .del capital 
suscripto, fiel que a la', fecha integró 
la suma de cincuenta mil pesos, co- 
rriendo por cuenta y cargo del Sr. Klip- 
per la integración del saldo pendiente,, 
o sean $ 49.000. — ¡esta úitima ce-' 
sión se realiza por el importe convenido' 

de cincuenta mil pesos m¡n. que el señor 
Rosovsky ha recibido en dinero efectivo 
y a su entera satisfacción, ótorgan-lo 
por este acto el" más suficiente recibo 
al señor Klipper. — Los otorgantes, en 
un todo de acuerdo, han resuelto olevar 
■o. actral" capital social de cuatrocien- 
tos mil pesos a la suma tota! de uA 
jaulón de pesos m¡n„ quedando integrado 
el mismo por este acto hasta la Bnmn 
de ochocientos mil pesos mjn., y. 'sin 
acerar la razón social, modificar el con- 
trato que para lo "sucesivo queda redacta- 
do en la siguiente forma: 1». — La 
sociedad girará bajo- la denominación 
de "ASERRADERO CLIPPER SOCIE- 
DAD DE RESPONSABILIDAD LIMI- 
TADA" -y tendrá su domicilio en esta 
Capital, actualmente en la calle Bui- 
pacha 552, pudienilo establecer sucur- 
sales, agencias o cualquier otra repre- 
sentación dentro o fuera del país. — 
2» — La duración de la Sociedad será 
de 'diez años a contar del 1» de Sep- 
tiembre de 1949. — 3»: El objeto de la 
sociedad será la industrialización do la 
madera y actividades afines en la plan- 
ta industrial que está, instalando en 
x»ock Sud, partido de Avjlkineda, pro- 
vincia de Buenos Aires, así como toda 
otra clase de manufactura, exportación, 
importación, operaciones inmobiliarias y 
. aegocio» en general. La sociedad podré 



además efectuar los siguientes actos: 
a) Adquirir, enajenar, transferir o por- 
mular por cualquier título bicnen^inuebles 
o inmuebles; b) Dar o tomar dinero 
' ec préstamo, en moneda legal o extran- 
jera, con o sin garantía hipotecaria o 
prendaria, efectuar toda clase de opera- 
ciones con los Bancos de la Nación Ar- 
gentina, de Crédito Industria^ Argen- 
tino, Hipotecario Nacional, de la , Pro- 
vincia de Buenos Aires, Municipal do 
ja Ciudad de Buenos Aires, y demás ins- 
tituciones ? ó bancos oficiales o parlicu- 
laies, personas o sociedades, solicitando 
o tomando préstamos de los mismos con 
o sin garantía hipotecaria, prendaria o 
de otra naturaleza; c) Aceptar toda cla- 
se de bienes en pago de sus créditos, 
conferir poderes especiales c genérale-»; 
df Firmar, girar, aceptar, endosar, per- 
mutar, descontar; avalar Intrní. gU-os. pa- 
girés, cheques y demás papeles de co- 
meicio, aceptar y conceder créditos en 
cuentas corrientes y girar eo descubierto, 
e) Celebrar contratos de locación no 
mo locador o locatario. - Esta enumera- 
cu"» es enunciativa y no taxativa si 
limitativa, pues la sociedad podrá . efec- 
tuar todo otro^ acto de tnajenaeión o 
administración relacionado con el objeto 
de la misma. — 4»: ' El capital social 
lo constituye la suma de Ua Millón de 
pesos mjn., dividido s en .mil cuotas de 
mil peBos cada una y aportado en la 
siguiente- forma: El socio Sr. Federico 
K/tpper con un total de quinientas cuo- 
tas dé mil pesos, de las que: trescieu- 
tai le correspondían con anterioridad; 
noventa y nueve del capital también 
originalmente suscripto lo son cedidas, por 
este instrumento, y coino del valor de las 
mismas $ 99.000. — f ai taba intc- 
giar la cantidad de * 49.000. — , dicho 
importe lo declara cubierto y se consi- 
deran totalmente integradas esas cuotas, 
con la compensación hasta igual cauti- 
dad de $ 49.000.— del crédito que por 
mayor cantidad ($ 67.761.64) tenía el 
Jftr. Klipper al 28 de Febrero de 1950 
por préstamos realizados a la sociedad 
que figuran en su cuenta patticnlar; y 
ciento una cuota que suscribe ahora, cu- 
bre una cuota de mil posos por com- 
pensación del mismo crédito y el salfio 
de cien cuotas lo integrará en dinero 
efectivo dentro del término de seis me- 
ses a contar de la fecha. — El sccio 
Sr. Zigmund Veaae Wcchslor con un to- 
tal de ciento veinticinco cuotas, de las 
que una le corresponde por cesión del Sr. 
Rosovsky; ciento veinticuatro cuotas que 
suscribe, de laB que ahora integra no- 
venta y nueve en dinero efectivo y las 
veinticinco restantes las integrará igual- 
mente en dinero en el mismo plazo que 
el señor Klipper. Y el socio Sr. Ohaim 
Reischer con nn total de trescientas 
setcnticinco cuotas que suscribe, de las 
que ahora integra trescientas en efec- 
tivo y las setenta y eineo restantes las 
integrará . igualmente en dinero en el 
mismo plazo de. seis meses. — 59: La 
dirección, técnica de la sociedad estará 
a cargo del socio Sr. Klipper, y la 
comercial y administrativa estará a cargo 
de los socios Srcs. Klipper, Reischer y . 
■ft echsler, que quedan designados Geren 
tes y tendrán por igual el uso de la 
razón social, siendo necesaria la ac- 
tuación conjunta de . dos Gerentes con- 
tándose siempre entre ellos el Sr. Klip-. 
per. Pero podrá actuar amplia e in- 
distintamente cualquiera de los' Gerentes 
si el Sr. Klipper hubiera dado su con- 
formidad expresa y por escrito, o la hu- 
biere recibido a su vez de otro de 1 los 
Gerentes, para el acto a realizarse. — En 
dichas condiciones utilizarán la ra- 
zón social con la mayor amplitud 
d6 facultades necesarias, inclusivo las 
que', determinan loj Arts. 782 y 1.831 
del Código Civil. — &>: La sociedaí 
pedrá conceder préstamos y otorgar fian- 
zas siempre que no se traiare de cues- 
tiones extrañas a sus actividades. — 
7»: Cada uno de los socios aparte de la 
atención que preste a la sociedad, podrá 
realizar toda otra actividad evitando 
cualquier medida que pudiera redundar 
en perjuicio directo de Ioí intereses so 
ciales. — S«: Se llevará un libro de 
actas, en el que se consignará la aprr> 
bación- de los balances y toda otra deci- 
sión adoptada por los socios, decisiones 
q'ue se adoptarán por" la mayoría ab- 
soluta de votos Begún el capital social, 
salvo los supuestos en que la ley re- 
quiere unanimidad. — 9' : Anualmente, 
se practicará un balance e inventario 
general, correspondiendo a cada 'socio una 
paite de. las utilidades líquidas pTopoi 
cional a su uportc de capitai, prev'a de 
dución del 5 % hasta construir la re 



seTva legal, distribuyéndose en igual 
foinia las pérdidas. — ' Queda' aclarado 
que 'las utilidades establecidas al, 28 'do 
Febrero de 195Ó corresponderán exclusl- 
vi-mente y por partes iguales a los Sres.' 
Klipper y Rosovsky, como caso especial, 
en virtud de la salida del Sr. Rosovs- 
ky de la sociedad y de la labor cum- 
plida por el mismo y el Sr. Klipper dos- 
de la fundación de la sociedad hasta 
la fecha indicada. — 10»: En caso de 
fallecimiento o incapacidad legal de un 
socio-gerente, cualquieía fue>'e el mismo, 
proseguirán loa^demás gerentes en ejer- 
cicio -o el único, llegado el caso- con 
plenitud de facultades, pero en ese su- 
puesto los' herederos o representante del 
fallecido o incapaz tendrán amplia atribu- 
ción para transferir sus cuotas a terceros, 
reconociendo derecho de prioridad a los 
socios restantes para adquirirlas eu 
iguales f condiciones. — llí: La liquida- 
ción de la sociedad se hará de acuerdo 
a las prescripciones del Código de Co- 
mercio y estará a cargo del ' o los Ge- 
rentes en ejercicio, quienes actuarán 
con amplitud do facultades. — 12«: To- 
das las divergencias que surgieren entro 
los socios durante la vigencia de esto 
contrato o sobre la disolución o liquida- 
ción, serán resueltas por los Tribunales 
Ordinarios y competentes de esta Capi- 
tal. — En prueba do conformidad fir- 
man este contrato en cuatro ejemplares 
de- igual tenor, el original extendido 
en los sellos de diez ctvp., Serie L, 
Njcs. 1.714.561 al 1.714.363, y el nú- 
mero un millón- setecientos catorce mil 
trescientos sesenta y cuatro, en Buenos 
Aires, a los veintisiete dias de Marzo 
de mil- novecientos cincuenta (Viene del 
tello de igual valor y Serie, No 1.714.363). 
Ertre líneas "siempre" vale. — Er.lre 
líneas "cubre una cuota de mil pesos 
por compensación del mismo crédito y el 
saido de cien cuotas lo'' - Vale. — 
Federico Klipper. — José Rosovsky. — 
Ch. Reischer. — 55. Y. Wechsler. — 
Buenos Aires, Abril diez. "— Año del 
Libertador General San Martín, 1930. > — 
Entre linfas "cubre una cuota de rail 
petos por compensación del mismo cré- 
dito y el saldo de cien cuotas lo". — 7 
"siempre "-vale. — Mario Lassaga, se- 
cretario. 

% 325. — e.22|4-N» 15.S56-v.27¡4|50 



LAVAMATIOOS 
Sociedad de Responsabilidad Limitada 

, Por disposición del Señor Juez d<s Co- 
ntorció a cargo del Juzgado N» 1 de la 
Capital, Dr. Hugo Darío Maciel, se hace 
saber por circo días, el- siguiente edictoí 

-Testimonio.. — En la Ciudad de Buenos 
Aires, República Argentina, a catorce de 
Marzo del Año del . Libertador General 
San Martín, mil novecientos cincuenta, 
se celebra el presente contrato de socie- 
dad de responsabilidad limitada que se 
regirá por las" disposiciones de !a Ley 
once mil seiscientos nuareuta y cinco y 
las cláusulas subsiguientes, que integran 
los señores: Arturo González, panameño, 
casado en terceras nupcias, domiciliado 
en la calle Azcuézaga^N» cuatrocientos 
noventa, piso primero departamento A. 
Rodolfo ,Q are ia de Paredes, panameño, 
viudo, domiciliado en la calle Maipú nú- 
mero cuatrocientos veinte y nueve y 
Saúl Kahan, argentino, soltero, domici- 
liado en ia calle La valle número dug 
mil trescientos .veinte y siete, Cédula de 
Identidad un millón novecientos diez > 
nueve mil novecientos cuarenta y dos, 
todos mayores de edad y hábiles para 
contratar: Primero: Se deciara consti- 
tuida por este acto una sociedad co- 
mercial e importadora de responsabilidad 
limitada, bajo el rubro: "LAVAMATI- 
OOS. SOCIEDAD DE RESPONSABILI- 
DAD LIMITADA". — Segundo: La 
sociedad se dedicará a la ¡reportación de 
maquinarias para lavar, secar y planchar 
ropas, y explotará un taller de lavado 
automático de ropas, y anexos. — - Ter- 
cero: El domicilio de la sociedad se fija 
en la calle Lavalle número do; mil tres- 
cientos veinte y siete de esta plaza, y 
podrá establecer sucursales, agencias o 
filiales en cualquier punto de la. CapiUt 
o Interior, con la conformidad de todos 
los contratantes. — Cuarto: Esta Socie- 
'.dad se constituye por el termino de dos 
'años a contar de la fecha. Se compro- 
meten los socios, para que dentro de 
este término y siempre que las condi- 
ciones legales lo permitan, esta sociedad 
sea transformada en Anónima, respetán- 
dose en cuanto hubiere lugar por dere- 
cho, las estipulaciones contenidas en el 
presente instrumento, ■*- Quinto: El Ca- 
pital Social se fija en la suma le "Veinte 
Mil Pesos Moneda Nacional, divididos 



en cuarenta cuotas de quinientos peso* 
nacionales cada nna, y que suscriben • ' 
integran los componentes de la siguiente 
manera: el señor González, veinticuatro 
cuotas con un total de doce mil pesófl 
nacionales, y cada uno de los señores 
Paredes y Kahan, ocho cuotas con na 
total de cuatro mil pesos de igual moneda, 
respectivamente. Todo en efectivo y en 
este acto. — Sexto: 'La dirección y admi- 
nistración do. la Sociedad será ejercida 
por el socio Kahan conjuntamente con 
cualquiera de, los ' otros dos. Todos ellos 
revisten el carácter de socios gerentes, 
y de manera especial se establece que 
podrán dedicarse a otras actividades* 
fuera de este negocio, pero siempre que 
no sean reñidas con el mismo. — Sépti- 
mo: El uso de la firma social, estará 
a cargo también del socio Kahan con- 
juntamente con cualquiera de I03 otros 
dos, y firmarán en cada caso «ion un 
sello portador de la Razón Social y la 
designación socios gerentes, haciéndolo 
cada uno con su firma personal habitual. 
Esta firma no podrá ser destinada « 
operaciones ajenas al negocio, ni prestada 
para otorgar garantías, fianzas, avales ni 
responsabilidades de naturaleza alguna 
por terceros. Quedan facultados los se- 
ñores gerentes, én las condiciones pre-_ 
insertas para abrir cuentas y solicitar 
préstamos en los Bancos e Instituciones 
Nacionales, Provinciales, Extranjeras, o 
Particulares, incluso Nacióu Argentina, 
Banco Central, Hipotecario Nacional, Cré- 
dito Industrial Argentino, etcétert. Li- 
brar y depositar fondos y valores, che- 
ques u órdenes de pago contra ' los 
mismos.' Emitir, negociar, descontar, toda 
clase de documentos comerciales, letras, 
pagarés, giros, ya sea como libradores, 
endosantes o ' aceptantes, y aceptar cré- 
ditos en cuontas corrientes u ot'ns for- 
mas. Están facultados también- para 
entablar las acciones y gestiones nece- 
sarias ante los Tribunales de cualquier 
tuero y jurisdicción do' \i Nación, y atito 
las -instituciones oficiales o privadas 3e 
cualquier rama de la Administración Tú- 
blica. También para conferir poderes 
generales, especíales, o de admnislraciuu 
y su revocación. En los ''asos d<í rípe- 
dientes administrativos o judiciales do 
naturaleza obrera, como asimismo ou las 
tramitaciones de . mera actuación en, re- 
particiones públicas, bastará ^ firma y 
presentación de cualquiera de los socios 
gerentes. Podrán también adquirir, gra- 
var, enajenar y locar en cualquiera de. 
las formas legales, recibir y tomar de 
sus deudores en pago o en garantía bie- 
nes inmuebles,' «captar y dor garantías 
hipotecarias, y firmar consiguientemente 
las escrituras que fueren menester, pero . 
para todo lo previsto en este párrafo 
será indispensable la conformidad escrita 
de todos los integrantes socios gerentes.' 
— Octavo: La Sociedad practicará su 
primor Balance e Inventario General, el 
día quince de Marzo de mil novecientos 
cincuenta y uno, y asi sucesivamente tu 
los años subsiguientes, sin perjuicio de 
los parciales o de comprobación que 
cualquiera de las- partes podrá hacer rea- 
lizar en eualquier momento. De las- uti- 
lidades que resulten', un cinco por ciento 
se déstiuará a constituir el fondo de 
reserva legal previsto por la Ley de la 
Materia, y el resto de utilidades 83 
distribuirá en la siguiente proporción: el 
sesenta por ciento para el socio señor 
Arturo González y un veinte por cionto 
para cada uno de los señores Roáoirt» 
Gareía do Paredes y Saúl Kahan. Lo 
mismo sucederá con v el cargo de las pér- 
didas en caso de existirías. — Noveno: 
La sociedad efectuará reuniones cada uu. 
meses, cuyos. resultados en cuanto se tra- 
tase de resoluciones de importancia para 
el negocio deberán ser asentadas en el 
libro de Actas que se llevará al efecto. ' 
Dicho contenido deberá ser ratificado en 
cada caso por los socios gerentes en la 
forma dispuesta para el uso de la firma, 
y en caso de ausencia ia aceptación pue- 
de ser manifestada por telegrama cola- 
cionado u otro medio fehaciente. En 
todos los supuestos no previstos eu este 
contrato, las votaciones se regirán ppr 
la Ley Once mil seiscientos cuarenta y y 
cinco, y a sus efectos end: cuota equivale 
a un voto. — Décimo: 'Ninguno de ius 
socios podrá vender sus cuotas sociales 
ni transferirlas de manera alguna, sin 
las conformidades de los demás. En igua- 
les condiciones' y precio tendrá- siempre 
preferencia la Sociedad. — Décimo Pri- 
mero: En caso de fallecimiento o inca- 
pacidad de alguno de los contratantes, 
se practicará de inmediato un Balance e 
Inventario óoneral con el representante . 
unificado del fallecido o incapaz. La , 
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Sociedad eontiauara sn desarrollo -con 
igppale^ , derechos pan aquél o represen- 
tantes y herederos hasta, la terminacióa 
del ejercicio anual en curso, vencido el 
cual la : Sociedad por intermedio do los 
otros socios resolverá sobre la disolución 
lisa y (lana y distribución de capitales 
a , prorrata, o sobre la disolución parcial 
per retiro d;l fallecido o incapaz, ea 
cuyo «aso . el capital 7 utilidades ' a su 
favor lo. «sera entregado en tres cuotas 
pojr 'el total, consecutivas e iguales, vtur 
cribiendo documentos con garantía, e in- 
terés trancarlo, y debiéndose hacer el 
' prime* pago, en . el momento de firmarse 
la escritura de. disolución parcial, •** 
adquisición de Cuotas por los restantes, 
y. los. dos. restantes a los sesenta y ciento 
veinte días de dicho primer pago. — 
Décimo Segunde: . Para, el supuesto de 
que vencido el término de duración de 
la Sociedad, alguno o algunos de los 
soeioa* desearen continuar, con el negocio, 
podran' hacer?*, integrando al o los sa : 
lientes su.- capital y utilidades en igual 
f oráis qne' la. prevista en el último par 
rraf o de la ctóósula que .antecede. , — 
Décimo Terceros Para el taso de liqui- 
dación, o disolución total de la sociedad, 
tarea privativa de .ios señorea gerentes, 
se - temarán fcxra las mercaderías los pre- 
cios de plaza, lo mismo que para toda 
clase de maquinarias. En los Inventarios 
en cambio so- temarán- los precios da 
costo con las depreciaciones naturales; 
por razón' de saldos, cambio de' modas; 
etc. En cada «aso, para Situaciones no 
previstas se acudirá al . procedimiento 
estimativo de - la Dirección General Im- 
positiva. — Declino Coarto: Para todo 
caso de . duda, divergencia o diferencia, 

' durante la . sociedad - o al tiempo de su 
-disolución o liquidación, . se designarán 
Arbitros arbitradores,- «no por cada parte 
divergente quienes en el acto.de su coas 
titutión procederán a designar ■• ua ter-| 
cero para, el caso do ( discordia cuyo fallo' 
será inapelable. . lias aceptaciones - a Jos 
nombramientos , se- harán por telegrama 
colacionado -dentro del tercero día y 
deberán laudar dentro de, los quiaee días 
de su aceptación - los primeros, dándose 
otros quince, dias para el arbitro tercero. 
Las partes se sujetan a la jurisdicción 

/ de ios Tribunales Ordinarios de la Capital 
Pederá), haciendo renuncia expresa - de 
todo otro fuero o jurisdicción, y firman 
en prueba de fiel cumplimiento, obli- 
gándose a respetar el -presente conforme 
a -derecho. —7 Enmendado: "lavar", "*", 
"jurisdicción", "gerentes". — Sobre 
raspado: ^por el total". — Todo vale. 

— Clausulas Modificatorias y. Anipfintu- 
t'.nsj Se conviene con respeeto a lo pre- 

« visto en la ultima parte de la clinsnla 
coarta que los' socios pondrán todo su 
empeño para la constitución de la socie- 
dad - aaónima. sobre las bases de este 
negocio queda concretada dentro del pri- 
mer ftfio de sn desarrollo. — Además - se 
amplia la cláusula séptima en el sentido 
de que los contrata-otes fijarán de. común 
aeneTdo y asentarán en el libro.de actas, 
toda -remuneración mensual que a titulo 
de sueldo 'Se adjudique al o a los socíds 
cuyo desempeño resulte aetivo y de mu' 
yur actuació» a- los fines sociales. Se 
suscribe ' IgHaln«eBte~ en el lugar y fecha 
indicados nt-aupra. — ; Arturo Gtrniilez. 

— Rodolfo García De Paredes y Saúl 
Kahan. — Enmendado: "fija", "Cré- 
dito- Industrial", "jurisdicción". Todo 
vate. '; 

Buenos Aire?, 1S de Abril de 1950. — 
Año del Libertador. General San Martin. 

— Kene Taveruier, secretario. 
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AUPOIiU» MEDICIXALKS INDl'S- 
TTRIA ARGENTINA 
"A. M. I. A." 
Sociedad <»c He&pousabtlüfcul Limitada 

POr disposición del Sr. Juex de Co- 
mercio, Dr.- Luis Alberto Palacio, seore- 
tarfa del autoriíante, se ha dispuesto ha- 
cer saber por cinco día lo siguiente: - 

Contrato' de Sociedad. — En Buenos 
Aires, a los quince dtas del mea de'Enr-ro 
de 1950, año del Libertador General San 
Martín, entre los señores Meyer Schuld- 
berg, argentino, casado; Mauricio Lesto- 
urneaud, argentino, casado; Camilo Ale- 
jo Nablas, argentino, casado y Marcelo 
Bernard, argentino, casado; todos ma- 
yores de edad y hábiles para contratar, 
se ha convenido en constituir una socie- 
dad de responsabilidad limitada, que se 
regirá, por las. disposiciones de la ley 
11, «45 y los artículos concordantes del 
Código de Comercio y especialmente lo 
establecido en las cláusulas siguientes: 
Primera: La Sociedad girara bajo la de- 



nominación y, ratón social de "AMPO- 
LLAS MEDICÍNALES INDUSTRIA AR- 
GENTINA, SOCIEDAD DE RESPONSA- 
BILIDAD LICITADA", y bajo la Sigla 
"A. M. I.A., S. R. L.",y tendrá su domi- 
cilió social en esta Capital Federal, calle 
Mercedes N» 1S5T, siendo facultad de los 
socios, cuando lo consideren conveniente 
a los intereses sociales, cambiar de domi- 
cilio y]o establecer sucursales y agencias 
en el interior o exterior del país. — Se- 
gunda: L¿ sociedad tendrá, por objeto 
principal la fabricación de ampollas me- . 
dioinales sin perjuicio de extender las ac- 
tividades a regiones atines o de otra na- 
turaleza, que los socios estimen conve- 
niente; para' lo cual sera necesario con- 
tar con la aprobación expresa de todos 
los socios.- • — Tercera: La duración de la 
sociedad se fija en el término de 2« 
años, al partir de la fecha der prest nte 
contrato, pudiendo retirarse dentro do 
ese plazo cualquiera de los socios, para 
lo cuaí deberá avisar por telegama co- 
lacionado, con seis meses de anticipa- 
ción a la fecha de svi retiro, en cuya opor- 
tunidad' sé reAtteafRun Balance e Invíii- 
Xarló General,' paral determinar el capi- 
tal y "ganancias 'acümuladajj del socio Sa- 
liente.' siendo optativo* de los Boct'-s qué 
continúan con el giro social, de abonarte 
las cantidades, resultantes de una sola 
vez o éa' cuotas mensuales e Igualas t or 
un' ¿«lodo no mayor de un año, deven- 
gando, un Interés anual del seis por c>n- 
to, pagadero adelantado, coViJuntamet-te 
con la primera, cuota. — Este, de -echo 
que se concede a los «ocios para retirarse 
de la sociedad,', sólo podrá ejercitarse 
después, de transcurrido un plazo de dos 
años, a partir de la_ fecha del presento 
contrato. — Sin embargo, cualquiera de 
ios socios -podra pedir la liquidación, y 
disolución de la sociedad ea cualquier 
momento en «rué los balances parciales o 
anuales arroje una pérdida del SO % 
del capital aportado: Pedida la disolu- 
ción' por los motivos ind'cados, la socie- 
dad no emprenderé, nueva fabricación ni 
negocios j> se limitara a concluir los Ini- 
ciados por el término de noventa dias, 
a cuyo término se producirá. la liquida- 
ción de la sociedad por venta pa.'«ia' o 
total da todas sus' existencias, reservando 
cualquiera de los socios «1 derecho de 
adquirir el Aetivo y Pasivo de la sociedad 
a precios iguales con terceras personas, 
debiendo abonar a los dcm&s socio* al 
contado inmediato «1 Importe resultan- 
te. — 1 Cuarta; Las rartca s uscr i p tas re- 
conocen que la sociedad que constituyen 
por este acto, ya existía con los misaros 
y unióos integrantes -con» Sociedad de 
hecho, reconociéndose que esta sociedad 
tiene carácter retroactivo a partir del 
Í4 de Junio de 194S, para todos los efec- 
tos.- derechos y obligaciones extsteutes 

entre las' partes, de la <iu* se hizo ba- 
lance' é inventario general a lá fecha do 
entrar .en vigor él presente contrato, y 
que todos las socios suscriben dé pitna 
conformidad, balance que forma parte 
de este,, y que de acuerdo a lo dispuesto 
por el artículo décimo de la¡ Ley ^l.<45, 
loa contratantes responden. solidariamen- 
te ante terceros por el .valor atribuido 
a los bienes aportados. — Quinta: La di- 
rección técnico-Industrial de la sociedad 
quóda a cargo de los señores Naoia* y 
Lestourneaud, quedando los otros dos so- 
cios restantes señores Schuldberg y i&er- 
nard como socios Gerentes, debiendo 
reaUxar todos los actos inherentes a la 
sociedad en forma conjunta, conforme 
a lo establecido en la cláusula sexta del 
presente contrato. Los socios gerentes po- 
dran ser reemplazados por cualquiera de 
los otros socios, o aumentarse su nomero 
en uno o más, - todo lo cual deberá ser 
resuelto por mayoría de votos de capital, 
conforme a lo establecido en la clausura 
décima. — Sexta: El uso de la firma 
social estará a cargo de dos cualquiera 
de los socios Indistintamente y en forma 
conjunta, debiendo por lo ' menos ser 
uno de ellos Gerente de la Sociedad, sin 
más limitaciones que la de no compro- 
meter a la sociedad en negociaciones 
ajenas al giro social, ni afianzar obliga- 
ciones de terceros, con la máxima ampli- 
tud aun para los casos que en el articulo 
mil ochocientas ochenta y uno del Código 
Civil exige poderes especiales. — ¡>é| ti- 
ma: El capital social se ha fijado en la 
suma de Ciento Cuarenta Mil Pesos Mo- 
neda Nacional, cada una; que los socios 
han suscripto en la siguiente proporción: 
el. señor Lestourneaud con cinco cuotas 
o. sea, la ¿urna de. Cinco MU Pesos Mo- 
neda Nacional; El señor Camilo Alejo 
Nablas con cinco cuotas o sea la suma 



de. Cinco ^11, Pesos Moneda Nacional; el 
señor Meyer Schujdbérg. cor», sesenta y 
cinco cuotas, o sea la sutpa de Sesenta 
y Cinco Mil Pesos Moneda Nacional, y 
el señor Marcelo Bernard con, sesenta y 
cinco cuotas o sea ia suma de Sesenta 
y Cinco Mil Pesos Moneda Nacional. Dé 
estos importes cada uno. de los socios 
ha integrado el capital suscripto en la 
forma que lo establece el Balance Gene- 
ral a que se refiero la clausula cuarta 
del presente contrato. La obligación de 
aporte que queda pendiente de los se- 
ñores Meyer Schuldberg y Marcelo. Ber- 
narda se comprometen a integrarla a me- 
dida' que el, mayor desenvolvimiento de 
los negocios asi lo requiera, salvo que 
se complete lo previsto en la cláusula 
octava de este contrato. — Octava: Los 
señores Lestourneaud y Nablas se com- 
prometen a adquirir por partes Iguales 
á los señores Schuldberg y Bernard la 
cantidad de cuotas de -capital necesarias' 
para equiparar los capitales de cada uno 
de ellos.* A tal fin, y salvo los aportes 
que puedan traer los socios adqutrentes 
fuera de la sociedad; se procederá af fi- 
nal de cada ejercicio a capitalizar el 
ochenta por cleMto'<80 %> dé laS utili- 
dades netas que les correspondan, que 
pasaran a una cuenta especial do los so- 
cios cedentes y de la cual podrán retirar- 
lo siempre y cuando dicho retiro no im- 
plique trastornos de orden económico a 
la sociedad, en cuyo caso esos importes 
devengaran un interés anual del seis por 
ciento. — Novena: Anualmente al 31 de 
diciembre de cada año se realteará un 
balance e Inventario general, Sin perjui- 
cio' de los parciales de comprobación 
do libros y arqueo de caja, lo cual po- 
drá solicitarlo uno' soló do' los socios lasf 
veces que crea necesario. Las utiidades 
obtenidas asi como' las pérdidas sufridas 
se repartirán por partee Iguales entre los 
«ocios. El Balance' anual será sometido 
a la aprobación de todos los socios den- 
tro de los sesenta días hábiles, entendién- 
dose como aprobación <otal lá firma de 
los socios con mayoría do votos, confor 
me a lo establecido en la cláusula dé- 
cima, —^Décima: Se rubricara un libro 
de actas donde se anotarán todas las re- 
soluciones que adopten los soctos para 
la Sociedad, considerándose a tal fin un 
voto por cada cuota social de t 1.O0», 
suscripta y conforme a las disposiciones 
de los arts. 17, 11,'y 19 de la Ley 11.Í45. 
— Décima Primera: De tas utilidades 
obtenidas se constituirá un fondo de re- 
serva legal del *>,.%, basta compl&'ar 
el 10 % del capital aportado; pudie-ndo 
formarse cualquier otro fondo de reser- 
va, que será determinado oportunamen- 
te en el libro de actas por simple .mayo- 
ría de votos. — Décima Segunda: En 
cumplimiento de su objeto social, la so- 
ciedad podra realisar todos ios actos ju- 
rídicos y operaciones comerciales. Indus- 
triales y financiera, inmobiliarias y mo- 
biliarios que se consideren necesarias, co- 
mo ser: comprar y vender bienes mue- 
bles e ftunuebtes,- hfpoterStrlos, permutar- 
los,' -arrendarlos, 'tomarlos a Su ve* en 
locación' con -o Sin contrato, darles' y W- 
marlos en pago, ' comprar, ' vender, ex- 
plotar y transferir toda clase de marcas 
y patentes, asi como solicitar su inscrip- 
ción >- renovación, efectuar toda clase de 
operaciones foancarlas sin limitación al- 
guna,' solicitar, dar y tomar dinero *■ 
préstamo con o Sn garantías reales y per- 
sonales de pár^cu'ares. Bancos Oficiales 
y particulares. Banco Hipotecarlo Nacio- 
nal, Banco Central de la Repób*lea Ar- 
gentina. Banco de la Provincia de Bue- 
nos Aires. Banco de la Nación Argentina, 
Banco da Crédito Industrial Argentino; 
adquirir y ceder derechos reales, celebrar 
contratos de prendas de cualquier clase, 
tomar participación « Incorporáis» a 
otras sociedades o empresas que fueren 
objeto análogo o afín o complementario 
al propio, ejercer representaciones y 
mandatos, dar y aceptar comisiones. — 
Décima Tercera: En caso do fallecimien- 
to o incapacidad de uno de los socios, 
los herederos o representantes legales po- 
drán optar: a) .por continuar en la socie- 
dad unificando representación: en este 
caso y tratándose -de uno de los socios 
gerentes, se procederá a nombrar en su 
reemplazo otro Gerente entre los socios 
técnicos-industriales, sin perder ei carác- 
ter de tal. o bien; b) retirarse de la so- 
ciedad, en cuyo caso le serán liquidadas 
las cuotas sociales de acuerdo con un 
balance practicado a (a fecha del falle- 
cimiento o de la 'declaración de incapaci- 
dad; en tal forma deberán comunicar su 
decisión a la sociedad dentro de los 'se- 



senta dias d» verificado el fallecimiento 
o la declaración de incapacidad por car-': 
ta certificada o telegrama colacionado. 
El pago correspondiente en caso de' de- 
ceso 'o Incapacidad so efectuará' 1 ' en dos 
cuotas semestrales" Iguales a contar de 
la fecha del retiro, reconociéndoseles un 
interés del seis" por ciento anual.. _ Dé- 
cima Cuarta": En caso' de HquidaclSn 
cualquiera sea su 'causa, serán liquidado- 
res los socios GerenteB. En casó de' que 
existiere un solo socio Gerente éste será, 
liquidado conjuntamente con otra perso- 
na, soda o hol. designada por may'rtrfa' 
de votos de capital. — - Décima tjuin'a: 
El balance general anual será sometido 
a la aprobación de todjis los socios den- 
tro de los sesenta días hábiles de cetra- 
do él ejercicio, entendiéndose como apro- 
bación la firma de los mismos en el Ji- 
bro Inventarlo; para lo cual so aptira- 
-rá lo dispuesto en la cláusula novena del 
présente contrato. — ' Décima Sextat' A' lai 
iniciación de las actividades sociales -los 
socios percibirán una retribución, men- 
sual por su trabajo personal en la .so.ie- 
dad que Se cargará a la cuenta de guMos 
generales; estableciéndose ta suma a re- 
tirar pbr fcádá unb éh'rnl^pesoVmfnsun- 
les (t 1.000). Además del importe es- 
tablecido dé % 1.000 los soctos por una- 
nimidad podrán efectuar retiros en can- 
tidades Iguales cuando los balances par- 
ciales o trimestrales que' sé realicen; á 
solicitud dé cualquiera de los socios, de- 
muestre que las utilidades obtenidas "a 
esa techa, permite un nmyor' retiro á 
cuenta de futuras utilidades y con cargo 
a sus cuentas personales, teniendo en 
cuenta las necesidades inmediatas, de, ta 
empresa y la capltalbiaclón ' y , reservas 
determinadas en el presente contrato. 
Asimismo los socios se obligan 'a "poner 
su trabajo personal y -dejJiear todo su 
tiempo, acttvldad'y competencia para ol 
mejor desenvolvimiento de lá sociedad, 
con la prohibición absoluta de d*ri?ir o 
instalar otras Industrias Iguales o sunt' 
lares a la .de ta sociedad, ya s;a por 
cuenta propia o ajena y je hacen respon- 
sables de los daños y perjuicios que se 
ocasionen a hv sociedad por negligencia 
o culpa en los actos sociales. Pero cual- 
quiera de los socios podrá solicitar au- 
torización de los demás para hacer aban- 
dono de- sus tareas sociales, por rafones 
no determinadas en la presente cláusula. 
en cuyo -caso y existiendo autorización 
expresa de todos los socios, perderá sus 
derechos a 'la retribución mensual esta- 
blecida y transcurrido un año de su Inac- 
tividad en la sociedad, los demás -socios 
so reservan el derecho de' adqutr-u su 
cuota de capital y ganancias acumu'adas 
en la forma establecida cu la primera 
parte 'de 'la cláusula tercera de este ron- 
trato. — Décima Sexta: 1 SI alguno' de Ws 
socios quisiera vender sus cuotas do ca- 
pital totaí' o parcialmente, sé obliga 'des- 
de ya a "dar '"preferencia a otro u otros 
socios, quienes podrán hacer la adquisi- 
ción a prorrata .del Interés, qne' teneaA 
en lá sociedad 'y por 'él precio' qUé re- 
sulta del v filUmo balance api-obádo. SI 
los 'demás socios' "réchararán el ; ofrecl- 
tnlento se estará á lo Que. esfáblece él 
articulo doce de la Ley N* 11.Í45. — Dé- 
cima Octava: Cualquier cuestión 'que se 
suscitare entre tos socios durante ta exis- 
tencia de la sociedad o su Hqrjtdaevn, 
sera dirimida por arbitros arb'tra óotvs, 
nombrados uno por cada parte en lltic*b, 
ó con los intereses contrarios lc¿ que an- 
tes de laudar; designaran un tercero paín. 
el caso de discordia, siendo el fallo de 
éste Ultimo Inapelable. Bajo tas cráusutis 
precedentes dejan constituida y forma- 
lizado esto contrato para la sociedad -aa 
Responsabilidad Limitada "A. M. I. A. 
S. R. L.*', firmando de conformidad en- 
el lugar y fecha ut-supra. Sobre raspado: 
"quince" Vale. — 'Firmado; Meyer. 
Schuldberg. — Mauricio Lestournpaud. 
— Camilo Alejo Nablas. — Marcelo Ber- 
nard. . — Buenos Aires,, Abril diez y ocho 
de ltSI. Año del Libertador General San 
Martín. — sj lineas Secretarla del autorl- 
«ante, vale. — - ¡ — -Ricardo Eastman, .se- 
cretarlo. 
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"GACETA DE PAZ" 

Sociedad de RcsnonscbUidád Ltmi(a4ln 

- Por disposición del Sr. Juez de Co- 
mercio de la Capital, Dr. Juan L. Pá"z, 
secretaria del autorizante, se hace saber 
por cinco días el siguiente edicto: 

•' Testimonio: En la Ciudad de BiKriris 
Aires, a los diez día? del mes de abril 
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Ue mil novecientos ulucuenta, Año del 
Libertador Utíneial Sith Martín, reunidos 
en la ¿ede social loo isuí.ures Enrique líe- 
p'etiir "Üárlo Roberto Lus Sán.h.» y 
Dr. bíívio Barberis MlgHarini, socios nut" 
grantés de "la sociedad "Gaceta de Taz, 
B. R.L. '. Sociedad de ResponsablUoad 
Limitada, inscripta en el Registro Públi- 
co de co-raercio, con fecha 4 de óetubré 
de ÍSití, bajo el ním. mil seiscientos 
treinta," ai íollo ciento cincuenta y cinco 
del libro quince dé contratos de Socieda- 
des de Responsabilidad Limitada, y ios 
señores Inlalecio Ernesto Sánchez, ar- 
gentino, de 53 años de ¿dad, casado, con 
domicilio en la caite Marmol N' 748 de 
la Capital Federal y Mario Repettl, ar- 
gentino, de 35 años de edad, soltero, do- 
miciliado en la callo Chile G'Jl, de esta 
Capital, resuelven: Los citados socios de 
"GACETA DE PAZ", S. R. L., aceptan 
* por unanimidad la transferencia de las 
64 cuotas de pesos 100 cada una qué re- 
presentan el aporte del Sr. Mario Rober- 
to Luis Sánchez, al capital social, a fa- 
vor del Sr. Indalecio Ernesto Sánchez, 
pot la suma de pesos Seis MU Cuatro- 
cientos y la transferencia de 30 cuotas de 
su parte de capital que efectúa el señor 
Enrlquo Repettl a favor del Sr. Mario 
Repettl y de 8 cuotas también de su par- 
te de capital quo el Sr. Enrique Repettl 
efectúa a favor del Dr. Silvio Barberis 
Migliarinl, por la suma tota] de pesos 
Cuatro Mil Cuatrocientos. — La trans- 
ferencia de dichas cuotas Importa la de 
los derechos y obligaciones inherentes a 
las mismas; — Por efecto de dichas ce- 
siones él Sr. Mario Roberto Luis San- 
che* deja de ser socio de "Gaceta de 
Paz, S. R. L. ! \ y los señores Indalecio 
Ernesto Sánchez y Mario Repettl ingre- 
san a la misma en las condiciones 'arriba 
Indicadas, en carácter de socios. — Los 
nuevos socios declaran conocer y aeep- 
' tar las cláusulas del contrato social con 
la8 siguientes modificaciones: La cláu- 
sula "Quinta" queda asi redactada; "En 
caso de que algún socio se retiro de la 
sociedad por propia voluntad. Se le reem- 
bolsara el capiíal "aportado a la sociedad 
más las proporciones de utilidad corres- 
pondientes al ejercicio en que se retira. 
El total le será reembolsado en cuatro 
cuotas Iguales y correlativas con venci- 
miento a los seis, doce, diez y ocho y 
veinticuatro meses .respectivamente. — 
Las sumas adeudadas en tal concepto 
devengarán el Ínteres del seis por ciento 
anual". — Cláusula "Sexta": Queda inal- 
terado bu texto, al que se aporta sólo la 
siguiente modificación: En caso de im- 
pedimento o ausencia del socio gerente, 
será sustituido por el Sr. Indalecio Er- 
nesto Sánchez y éste, á su vez, por el 
Dr. Silvio Barberls-Migliarinl". r- Cláu- 
sula "Séptima"*: Se modifica el inc. 3» 
en la siguiente forma: "El saldo se dis- 
tribuirá en la siguiente proporción: se- 
ñor Enrique Repettl, 62 por ciento; Ee- 
. ñor Indalecio Ernesto Sánchez, 23 por 
ciento; Dr. Silvio Barbería Migliarln', 17 
por ciento y Sr. Mario Repettl, 8 por 
; ciento. — Las pérdidas. serán soporta- 
das por los socios proporclonalmente al 
porcentaje arriba indicado, de distribu- 
ción de utilidades liquidas. Quedan Inal- 
teradas las restantes cláusulas del contra- 
to social primitivo, mientras los efectos 
del presente contrato modificatorio se re- 
trotraen al 1» de enero del año corriente. 

— En prueba de conformidad firman to- 
dos los socios en el lugar y fecha "ut 
supra". — M. Repettl. : — Indalecio E. 
Sánchez. — Silvio Barberis Migliarinl. 

— Enrique Repettl. — Mario R. Sán- 
chez. 

Buenos Aires, 17 de Abril de 1950, Año 
del Libertador General San Martin. — 
Luis H. Díaz, secretario. 
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queda fijado en la Suma de -Tren; Mi- 
llones de PeBós Moneda Racional de 
Curso Legal aportado en la siguiente 
proporción: El Befior Erlco Luis Otto 
Thorhauer la suma de Dos Millones 
Doscientos Cuarenta Mil Pesos Naciona- 
les y el señor Antonio Aluislo Wuude^- 
le la cantidad de Setecientos sesenta 
Mil Pesos Moneda de Curso Legal, re- 
presentados por las mercaderías, «tiles, 
enseres, cuentas a cobrar y demás quo 
forman el negocio según así resulta del 
balance general que tienen levantado y 
firmado los socios. — Fdo.: B. h.- Thor- 
hauer. — Luis Wnderle. 

Buenos Aires, Abril 19 de 1950" — 
Luis H. Dfaz, secretario. 

$ 46. — e.22|4-N« 16.822-v.27i4|50 

INXERDIPUSip.V ' LATINA 
ARTÍSTICA Y .COMERCIAL 

Sociedad do Responsabilidad Limitadu 

El señor Juez de Comercio de la Ca 
pita] de la República, doctor Norberto 
Gowland, hace saber por fin'o días, 
que Lorenzo Bau Bonaplata ha cedido 
a Emilio Carlos Tolra Bofill las dos 
í nicas cuotas de un valor nominal de 
rail pesos m/n. cada una, totalmente 
Integradas, que tenía en "INTERDIFU- 
SION LATINA ARTÍSTICA Y COMER- 
CIAL", SOCIEDAD DE RESPONSABI- 
LIDAD LIMITADA. 

Buenos Aires, 17 de Abril del Año 
del Libertador General San Mártir. 
1950. — José M. Caramés Ferro, se- 
cretarlo. 

$ 25>— e.22l4-N» 15.846-v.274 ,',P 



THOBHAUER Y COMPASIA 

Sooledad do Responsabilidad Limitada 

Por disposición del señor Juez de 
Comercio doctor Juan L. Páez, secre- 
taría del autorizante, se hace saber por 
cinco días el siguiente edicto: 

Que por escritura de fecha tres de 
Abril de mil novecientos cincuenta, 
Año del Libertador General San Mar- 
tin, pasada por ante el Escribano Nor- 
berto R. Benineasa, la sociedad "THOR- 
HAUER Y COMPAÑÍA, SOCIEDAD 
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA", 
ha modificado la cláusula cuarta de su 
contrato social, quedando redactado en 
U EitrniAntA forma: "El capital social 



- SKP04J 

Sociedad ths Responsabilidad Limitad i 

Por disposición del señor Juez de 
Comercio de la Capital de la Repúbli- 
ca doctor Juan L. Páez y secretaría dei 
doctor Luis H. Díaz, se hace saber por 
cinco días el siguiente edicto: 

Los Señores Juan Pedro Olivier Co¡n- 
barleu, francés, soltero, y Jorge Alber- 
to Seguez, argentino, casado, ambas 
domiciliados en Vlamonte «etecentos 
veintiséis, Capital Federal y mayores fie 
edad, convienen en constituir una so- 
ciedad de responsabilidad limitada, que 
se regirá por las siguientes disposicio- 
nes: Primero: La Sociedad girará baio 
la denominación de."SEPOC", SOCIE- 
DAD DE RESPONSABILIDAD LIMI- 
TADA. — Su domicilio legal se esta- 
blece en la Capital Federal, actualmen- 
te en la calle Vlamonte setecientos 
veintiséis, sin perjuicio de establecer 
sucursales, depósitos, ' etc., y efectuar 
operaciones en todo el país y en el 
extranjero. — Segundo: La Sociedad 
se constituye por el término de diez 
años a contar del primero de Marzo 
de mil novecientos cincuenta. — Con 
seis meses de anticipación, cualquiera 
de los socios podrá manifestar su vo- 
luntad de retirarse de la sociedad, ha- 
ciéndolo por telegrama colacionado. — 
Tercero: Es su objeto principal dedi- 
carse a negocios de importaciones, ex- 
portaciones y compra y venta de tola 
clase de mercaderías; ejercer represen- 
taciones y mandatos; instalar fábricas, 
o prestar asesoramientos técnicos para 
su instalación, participar en otras so- 
ciedades en el pais o en el extranjero, 
comprar, vender o hipotecar toda clasíí 
de bienes muebles e inmuebles. — Pa- 
ra el cumplimiento de sus fines, U 
Sociedad podrá efectuar . toda clase de 
operaciones en el país y en el extran- 
jero, al contado o a crédito, sin limt- 
tación de ninguna clase, especialmente 
con los Bancos: de la Nación Argenti- 
na; de Crédito Industrial Argentino; 
Hipotecario Nacional; Central de la Re- 
pública Argentina; de la Provincia de 
Buenos Aires; cort el Instituto MoviU- 
zador de Inversiones Barcarias; Insti- 
tuto Mixto de Inversiones Mobiliarias 
e Instituto Argentino de Promoción dsl 
Intercambio. — Esta enunciación no 
es limitativa, de modo que la Sociedad 
podrá dedicarse a cualquier negocio li- 
cito que los socios resuelvan. — Cuar- 
to: El capital social se fija en la suma 
de veinte mil . pesos moneda nacional, 
dividido en doscientas cuotas de cien 
pesos moneda nacional cada una, a 
que concurren los socios en la siguiente 
forma: el señor Combarieu con ciento 
veinte cuotas, equivalentes a doce mil 
pesos moneda nacional y el señor So- 
guez con ochenta cuotas, equivalentes 
a ocho mil pesos moneda nacional. — 
Los socios integran en este acto el cin- 
cuenta por ciento y aportarán el saldo 
cuando lo requieran las necesidades so 



cíales.- — ■„ Quinto: .La Sociedad será 
elrigtda y administrada por dos Geren- 
tes, designándose en este acto a ion 
señores Combarieu y Seguez, cuyas re- 
tribuciones, con cargo a gastos gene- 
rales, serán fijadas oportunamente. — 
Podrán dedicarse a cualquier tipo do 
actividad o negocio quo Interfiera o no 
con los de esta Sociedad. — Sexto: 
Para comprometer a la 'razón social, 
será necesaria la firma conjunta de loa 
Gerentes, quienes deberán suscribir coa 
sus nombres propios a continuación del 
i ubro social. — La Sociedad sólo podrá 
obligarse en operaciones que se rela- 
cionen con su giro, quedando prohibido 
comprometerla en especulaciones extra- 
fias, préstamos en efectivo y en garan- 
tías y fianzas a favor de terceros. — 
Los Gerentes, para el cumplimiento d¿ 
aus funciones, podrán delegar total o 
parcialmente, cualquiera o todas elUs, 
en un tercero,, socio o no de la firma. 
— Séptimo: Todas las resoluciones y 
negjqia cienes, a pedido de cualquiera 
de los socio3, serán asentadas en un 
Libio de Actas rubricado, que se lle- 
vará a ese efecto. — Octavo: El dia 
veintiocho de Febrero de cada año se 
practicará vn balance general, sin- per- 
juicio de los balances de comprobació'. 
que podrán efectuarse cuando cualquie- 
ra de los socios lo solicite. — Dicho 
balance será firmado ,por los integran- 
tes de la Socedad y la falta de obser- 
vaciones al mismo en el término de 
treinta días, significará su aprobaclA.i 
definitiva. — Noveno: Para establecer 
las utilidades netas, se deducirán los 
gastos y salidas normales del negocio 
y: a) las retribuciones que se fijarán 
a los gerentes; b) el cinco por ciento 
para formar"' el fondo de reserva legal, 
hasta totalizar el diez por ciento dsl 
capital; c) las bonificaciones que se 
resuelvan acordar a los empleados, co- 
laboradores y apoderados; d) las re- 
servas facultativas normales al negocio 
de que se trata; e) las utilidades netas 
y realizadas que así resulten se divi- 
dirán en la siguiente proporción: a¡ 
Señor Combarieu el sesenta por ciento 
y al Señor Seguez el cuarenta por cien- 
to. — En igual forma se soportarán 
las pérdidas si las hubiere. — Décimo: 
Los socios no podrán ceder o vender 
las cuotas que les corresponden en la 
Sociedad, o parte de ella, sin la confor- 
midad absoluta de los socios restantes. 
La Sociedad y/o las socios tendrán en 
todo caso opción y privilegio para ad- 
quirir la parte en Iguales condicionas 
que las ofrecidas por terceros. — Dé- 
cimo Primero: En cualquier circunstan- 
cia en que debiera practicarse la diso- 
lución o liquidación de la Sociedad, 
ésta será efectuada por los socios ge- 
rentes o por quienes los representen. — 
Se usará el rubro social con el adita- 
mento "en liqu'dación", debiendo su 
gestión encauzarse en primer lugar «. 
la liquidación de las deudas sociales 
y a la realización del activo. — Una vez 
reintegrados los aportes.de capital que 
efectúan los socios, el remanente neto 
será considerado como utilidad y dis- 
tribuido entre los socios en la propor- 
ción como se pacta en el artículo m- 
Vtno inciso e) de este contrato, — Dé- 
cimo Segundo: Todos los casos no pre- 
vistos en el presente contrato y que 
se refieren a la buena marcha de, los 
negocios, serán resueltos por mayoría 
de votos, a cuyo efecto cada cuota da 
derecho a un voto. — Décimo Tercero- 
Toda duda, cuestión o divergencia que 
pudiera suscitarse entre los socios y/o 
sus herederos sobre la interpretación de 
las estipulaciones del presente contratj, 
con respecto a puntos comprendidos o 
no en el mismo, durante su vigencia o 
ei. el momento de su liquidación o diso- 
lución total o parcial, por cualquier 
causa que fuere, serán resueltas pjr 
arbitros arbitradores, amigables com- 
ronedores, nombrados uno por cada 
parte, quienes antes de laudar desig- 
narán un tercero para los puntos de 
discordia y aplicación de costas. — ?u 
fallo será inapelable, y deberá ser aca- 
tado por las partes, que renuncian ocu- 
rrir a los Tribuíales. — En tono lo no 
previsto en este contrato, se estará a 
lo dispuesto por la ley' once mil seis- 
cientos cuareñticinco y disposicionfs 
concordantes del Código de Comercio, 
que se aplicarán en todos los casos. — 
Las partes declaran someterse a la 
única jurisdicción de los Tribunales Or- 
dinarios de la Capital Federal, con rj- 
Luncia a cualquier otro fuero. — Se 
firma .este único ejemplar en tres sellos 
de diez centavos moneda nacional nu- 
merados correlativamente del un mi- 
llón cuatrocientos ci^ueutitrés mil 



trescientos once al presente, número uu- 
millón cuatrocientos clncuentitrés mil 
trescientos trece 1, que se habilita:-.* 
con el sellado de Ley y . se inscribirá 
en el Registro Público de Comercio. — 
En Buenos Aires, a treinta de Mar «o 
de mil novecientos cincuenta. — -■ Entre 
líneas: "mil". Vale. — J. A. Seguez. — 
O. Combarieu. E/líneas "de Comer- 
cio", vale. — Sobre raspado "abril", 
vale. — Sobre raspado "Marzo", vale. 
Buenos Aires, 18 de Abril de 195'i, 
Año del Libertador General San Mar- 
tin. — Luis H. Díaz, secretario. 

$ 245.— e.22|4-N» 15.834-v.27|4l50 



LUVILOR 
Sot-kxlad de Responsabilidad I¿uiititdit 

El doctor Norberto Gowland, Juez do 
Comercio de la Capital Federa!, a cargo 
del Juzgado N» 2, hace saber por cinco 
dias el siguiente edicto: 

Entre doña Martha Alicia Castro Wal- 
ker, don Vicente Bruno Lentini y don . 
Lorenzo Helmuth Augusto Güller, cuyo» 
datos personales obran en el contrato 
social respectivo, en su carácter de úni- 
cos miembros componentes de "Luvilor, 
Sociedad de Responsabilidad Limitada", 
constituida el 5 de abril de»1949 e ins-. 
cripta en el Registro Público de Comer- 
cio de esta Capital Federal el 10 de ma- 
yo de 1949, bajo el número cuatrocientos 
noventa y cinco al folio cuatrocientos 
treinta y cuatro del libre quince de Con- 
tratos de Sociedades de. ResponsabilicU'.d 
Limitada, han resuelto aceptar como so- 
cio de "LUVILOR, SOCIEDAD DE RES- 
PONSABILIDAD L1MÍTADA", a dofa 
Zita ítala Lydia Facciotti de Lentini, do 
veintidós años de edad, casada con Vi- 
cente Bruno Lentini, quien da su confor- 
midad para este acto, firmando en prue- 
ba de ello, por lo que en lo sucesivo 
"Luvilor, Sociedad de Responsabilidad 
Limitada", estará integrada por las cua- 
tro personas anteriormente nombradas. 
— Como consecuencia del Ingreso del 
nuevo socio, doña Zita ítala Lydia Foc- 
ciottl d© Lentini, la suscripción por pur- 
lo del mismo de ciento cincuenta cuotas 
de cien pesos moneda nacional cada una 
y el nuevo aporte de capital que hacín 
los demás socios en la siguiente forma: 
Martha Alicia Castro Walker, cinco mil 
pesos mjn. más, o sean cincuenta cuotns 
do cien pesos cada una; don Vicente Bru- 
no Lentini y don Lorenzo Holmuth Au- 
gusto Guller, lambí Pn cinco mil p¡s»>s 
cada uno, o sean cincuenta .cuotaB de 
cien pesos cada uno, aportes que hacen; 
el nuevo socio en dinero efectivo y ios 
tres restantes en mercaderías, rodados y 
otros efectos necesarios paia la sociedad, 
se modifica la cláusula "Cuarta" del r on- 
trato social primitivo elevando el cali- 
tal social a la suma de sesenta mil pe- 
sos moneda nac-'onal de curso legai, ai- 
vidido en seiscientas cufias de cien pe- 
sos moneda nacional ca<Ja i'na, de lis 
que cada uno de los cuatro ¡ovios nom- 
brados tienen suscriptas e integradas to- 
talmente ciento cincuenta cuotas. — To- 
das las demás cláusulas de "Luvilor. So- 
ciedad de Responsabilidad Limitad*.", 
primitivamente acordadas en el contra- o 
originario y debida nunte Inscripto en el 
Registro Público de Comercio de eeta 
Capital, según se ha expresado anterior- 
mente, quedan en plena vigencia . — 
Conformes los socios con toc"as las cláu- 
sulas originarias contractuales del 5 de 
abril de 1949 y las modificaciones n las 
mismas que significan este contrato, fir- 
man el presente en la Ciudad de Buenos 
Aires, a los veinte y slet» dla= del m^s 
de marzo de mil ñovecien'os cincuenta. 
Firmado: Martha A. Castro Walker, — 
Zita Facciotti de Lentini. — L.' A.- 
Güller. — V. B. Lentini. , 

Buenos A'res, Abril dose, Año del T.i* 
bertador GoneraLSan Martin de 1950. — 
José M. Caramés Ferro, secretarlo. 

t 110.— P.22I4-N» 15.854-v.27¡4|50 

PUBLICIDAD MAPA 
Sociedad de Responsabilidad Limitada 

El Juez de Comercio de la Capital de 
la República, Dr. Norberto Gowland, hace 
E>aber por el término de cinco dias el 
edicto siguiente: 

Por documento privado de fecha 31 de 
marzo de 1950, se ha resuelto aumentar 
el capital y modificar las cláusulas Ter- 
cera, Cuarta y Sexta de nuestro contrato 
de Sociedad, denominada PUBLICIDAD 
MAPA, SOCIEDAD DE RESPONSABI- 
LIDAD LIMITADA, que on lo sucesivo 
llevaría el siguiente tenor: Tercera: El 
capital social estará constituido por la 
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ivaí-. d^enrso; .legal,', dfrífj$q jsn., ciento; 
veraíe¡ ignota* . de. qnraieatcs... P*W?ff ea3» 
una,:t($slm8ate si?scw$¿a, e«rótegiato% 
por ta#..Hi<!KJa enJasigtfti»t<t.proptínrríBr 
Silvano EToftt: dUe* y seiw ettftjrs (te tu* 
niéntos pesos eada ' tma,. oebo- mif pesos; 
Juan Jcité' Valerio- AIvartsz r -atter* cuota* 
de quinientos peso* cada una r ctmtro mil 
'qumieHfos pesos;' Juanv Carica KuJÍ, cin-eo> 
cuotas de cjuíniento» pesos cada uaa, dkw 
mií- guinlentés }?esos :'y Maur£e¡£o Carias 
Bunge, noventa cuotas 1 de guütíeirtos pi- 
sos cada- una, '«rarenta-y c.íaeo- mil pesos 
ímroedn' nacional. -^ Cuarta: La, sociedad 1 
será administrada por el aeáoT Maurkro 
Garios Bitnge. (pie fitina <r M.' Búnge", 
argentino, casual'' '«ayor de edad, domi- 
ciEaoo.'eñ la calía "Virrey Cevalfejr ttuV 
mero- quinientos noventa y dos, Capital 
Federal,, co* las facultades- qafe fa Ley 
once mil seiscientos cuarenta *y cinc? 
acneroa a loa gerentes,, y teniendo a tu- 
■exclusivo cargo el «so do tu firma social, 
¡quien podrá sustrtHÍT en todo * enr parte 
sus- ¡atribuciones;- Podr/v *,fec1mar>..íedift 
clase de opetaetotieS con el .Banco- de ti 
^ari£n''Argi«tms>, Banca Biijmtgcario Na- 
cional, Banco de- Ja. Provincia ife Bttasw 
Airea-, Bawoi de • Crédito- Industrial -,Ar-. 
gentnTO-, Irathwto"' Arg-satino <ie Ftamoi- 
ci#n del InterffamWo y nwlqnier otra 
instituerC» nacional, provincial o uinnicÉ- 
paí, .asi como también cualcpricr banca 
o institución privada.* No podrá compro*' 
meter la firma social en. fian»» o garan- 
tías de terceras. '— ; Seüar De> 1¿» *&»- 
dades líquidas y realizada» que- resulten. 
de cada, balance se destinará él cimso por 
■ciento- para" formar el fbaáo da reserva 
legal hasta que' alcance el diez por cien-to 
•del capital! soéiat y el remanente una year 
deducidos loa porcentajes para loa fondos 
de 'reserva' que los socios resuelvam creaír 
se distrib'aiTá; ea la siguiente proporción:, 
setenta poreieáio/' para el señor Mauricio- 
Carlos Bange', quince por ciénín- para ei 
señor y Juan José Valerio Aívarez. diez 
por ciento p^r* el señor Süvnn-o T.hafa? y 
cinco por ciento-' para ei 'sefiAr ' Juan: 
Carlos Bull. Las pérdidas seria 'soportad 
das en >a tóama proporción." De- confor- 
midad. firma*' loa socios en Ta chutad de 
Buenos Aireaba veinte y un día* del raes! 
de marzo de, Twát novacienías- eíncatentaj 
tiifio del Libertador General' Sam -Martin. 
Firmado-: Si Biola. — J. Alv'arez. — • Mv 
Runge. — * j, Bul! Sánehe». 

Buaucs Abes,, 19 de abril del Alio <lel 
Libertador Geaeral San Martíir, 1950: — 
SdBé M. Caíame* Perro> seereturio. 

$: U5._: e .22|4«.N» I5.S43.-v.27¡4j5ÍT 

. " ' ZABKOWIEOai T C03VIBAKIA 
. Sociedad- da Responsabilidad l*nitad¡» 

' Por dispbaíci i-t del señor Juez ¿Te. Có- 
, mercio de esta Capital dp la Itepúbíicá. 
doctor CarBos A. • Espiro, secretaría deí 
autorÍ2ante, se nace saber por cinco días 
el siguiente edicto: - 
' Téstimoíiior "En Buenos Aires, Capital 
de la HepubKcst Argentina, a los -veintiáli 
' dfas del «íes de Brtíembre de mil nove- 
cientos cnarenta y nueve - , entre dott'Leivr 
■ ¡Tarnowiícki, «ar -dortóciSo cit Saintienfo 
3490, pcIaco-'y'do5a'-'3£aTgaEÍÍta¡ - AiijCTvir, 
austríaca, can damieiE/T en Saraaenta 
,'M9€, ambos ensados, iñayoTea de ed»«i,y 
hábiles para CBJitrahtr, se convienje ccirs^ 
titair »na SocÍ£da<f efe BssponsaTjííidadl 
Limitaíit,, súbita tk laa -ñguxsates- dtusm- 
las: £*rimaxa: L» 8ociedafl Btroiü bajo la 
razón sucial de " ZABJrCWT ESCKr T 
COMPAÑÍA, SfJCIEBAB DB BEBK)^- 
6ABÍLIDAD . LIMITABA". TentWl F» 
dbmiciEo en la calla: Sarmienta 3-áOS de 
esta CapHal,. a donde los ¡ oeias to>_ cun- 
. vengan en. el futuro 1 . — Segondtir La 
Sociedad a* dedicarái a' la imporlaetún: y 
ei^ortacíña, oompcai-venta de meriaáeríais 
eit general y a toda cías* d!s negocios 
comerciales por eoswfls piosaa o por cuen- 
ta ds teveeros, podiendo 1 poro esíe- fn» 
adquirir : bienes " nnotfctea o- inatuebíes y 
disponer de' loa mismos.' — Tereerat' Bí 
aapital soekü se- fija en ia suma de Uüez 
nti-1 pesos moseá» na-ircmal, divwSdo ea 
cieu csotior 3s cié» pesa? ntaireda nacio- 
nal eada tma. iakieiiito >uttsirrfpto> ei &o- 
cio> Zaraowieekí, noventa cuota», J h»* 
nueve nül pesos .nicnieda na«ionaV y- i» 
soeia Animar, die¡i eirotas, o sea un mil 
pesos moneda nacional. Las socios inte> 
gran sea, cuotas- en dinero eff« J 3vo l . '■ — 
Cuarta; La admiaistracioit de la Socied'itil 
estaza. a carga (fel 'socios Jfa.-nüWncW en. 



Jqs.spgopios,,^^»,^^ rnctusií-cj .jjte tíJÍR.» 
Taa-, jBStitn^i^ps ,Ba.u<saJrU\ ¡ f^fíg^By p 
^arlicníarii^ -y,j,Qm»i,a,i JiX, ¡e-^sr^JcSí ^ 
!a,-&ofite«¿id terufioft el treiaj;» y-: «no- ¿4. 
feiejn&raviBAnuainucnte su efeeíuarS. vh- 
balaneo de. h¡3. operaeioaí-ss.. áociaFr6 y an, 
inventario jreneriJ- de las. existencias d? 
la Sociedad. Las, gaa.-ureíatf. líquidas y 
■ calízttdas se rejj&rtiria de Ta siguiente ' 
manera: A eínco por cloat» se' destinara 
para fomtar e? fondo de res<rvn Jegal 
hasta qué éste aícan-ee • a' nn . diez por 
.ciento del capital so«fi»T. El resta' b¿t» 
repartido e*tr({ Iosí soejes ea • propoccíúnr 
a sií» cuotas, soportándose la* perdidas^ 
sí ía* hubiere; en" la mism.-t fornia. — - 
Sexta r' La? Soeíéttaiií se ' conviene' -púr el 
término de, veinte ailos^a partir rteT f-ii-, 
mero de Eaeiv de mil no»icientos üia.- 
íu«nt». -T-. tícptiuia: T&das las resolucio- 
nes <fe los socios se' tomarán por íinani- 
midatl,, confiriendo cada cnota m votov 
— Octava: En caso de fallecimiento de 
uno de. los - sacies, )a Sociedad continuará 
con -Jes heredíeros -def socio faüeeido, 
quienes deberán' naipear su' repipseúta 1 - 
ción. -t- Novena: Cualquier diferencia 
,qim' surja fcnüre-'las partes "-iOTr" resp-jeto 
'»■ la- interpretación de las cláoisutaá i 'dé 
;este -contrat* o a lo- no- previsto en¡ él,- 
'terü' dirimido por arbitros, amigables, 
tomponedioreff, designado uao po» cada 
'parte. Slrmad» en dos o jem placea" de 
idéntico terror y a un solo efecto. — Lewi 
./farnowiecli. — Margarita Ang?mabr. 
Raspado: capital — reserva. Yaip. ' 
' Buotob Ajres^ Marzo '3e de I9S0',. Año. 

dttl Libertador General San Martin. '■ 

Bñsardb Williams, secretario. - ' 

* 1I5-— ciaj^.-jr» 15"JBO.-v.27j4¡50 



tíí GAXT FItANCAIS 

Socletía* a© Responsatriltdad ' Uñittnd,-»' 

" Pos disposición del señoc Juez dé.Co'^ 
raerclo, doctor Juan- L. Páez, se, hace sa- 
ber pos cineo dias el- sfgnlente. édtetor .. 
Testimonio: En Buenos Aires, a. loa. 
cuatro días dei mes ¿te marzo del Aña 
del Libertador General San Martín.. intL 
novecientos: e tn e aen ta, entre los- señores 
Pedro Luis ]Lagasaatet, ■ argentino,, ea- 
sado t comerciante, da cincuenta años, 
domiciliado ent José Inganierea ochocien- 
tos ochenta» y nueve-, OHvosí. provincia, 
da Huenoa Alce»; Juan Ernesto Dubofe, 
argentino, casado, de veintloelio afíos; 
domiciliado- en Independencia mti ocho- 
cientos treinta y ocho, Capital Federal; 
Pedro Sáachez Maclas,, argentino natu- 
ralizado, casado, comerciante, de. cua¡- 
renrta y nueve años de edad, domiciliado 
en Bogotá setecientos sesenta y ochcC 
Capital Federal y don EJrUt Víctor Emt^ 
lio Roaer-Christensen, dhiamaro,ues, Hat 
dustrial. casada de- treinta y siete años» 
domiciliado) ea la. calla Virrey Mdo n» 
mil oc&oefentes setenta y 8Íete r se> con- 
víen'e lo siguiente: Primero: Los señores 
Sanc&ei Maclas y Dubois, en su carác- 
ter d« socios de "LB - G-AIÍT JFE \NT- 
C AIS, .SOCIEDAD PB RBSPOXSAB-ítl- 
DAt> TiiMITAPA", inscripta ere'eí Re- 
gistro Pü-blie» d^ Convercio ile: está .Ca- 
pital, bajo el númiero- qúteifintóa sesenta 
y cuartro-, ai fafio cuatrcreíeptos cuarec-ta 
y sela del libro nuiñca de Contrato» de- 
Socledaá de Rasponsabilldad L&nítida. 
resirelvcn con. la conformidad _del señor 
Lapaatate» y 3e aewerdo» a le» preacripto- 
I^or et artSetrlo» décimo cuarto- def cao- 
trato, constitutivo d«- la misma, líietr c e- 
stan de todas las cuotas sociales —en 
total efemto cuarenta cuotas de un mil 
pesos ntoueía nacional cada una — , por 
¡su vaJoc nominal, ti señor Erik Víctor 
i Emllfo- Reber-Christensen. Ast el cesio- 
nario ««jo loa cementes, se camprome- 



íiX!i(a,.,c.ompr^*atJ6»d(jso.»a lpte]8ian. s djt, 
tija aiHna, .d,e.ptro del ; #orrl«Dte aiio.. Pej. 
tei »aapera e,orresp«¿3én;a^se8q¿,LapaV' 
eatcí, setétitav«»ota»y.Ia8. ij&stanjfces 94 ap-, 
ftor Rbber-GJnrIstexir?n.. >rr Quinto:. 'Amj:. 
>>oa sectoa iaveátirán , <3fc carAetsr de- t¡e>- 
reates. .' ebn los ' mto am'ptto* poderes 
obligando íadlatlatameate a. la saciedad 1 . 
ñus pr-3óTerea oTebcránp entenderse- stentp re? 
de máneía amplia y no restrictiva. Po- 
drán solicitar créditos báncartog eA to- 
da»' Iaa fnafituclones' del %lpa t sean, del 
pala o def extranjero, en el Banco- Hipo-" 
tetarlo Nacional, en el de Crédito. In-tius:- 
trfal, en el Banco- dfe ta Na'cISn Argeati-' 
na y demás; pedís créditos, bancarloa o- 
particuiares, solicitar deacuéritoa de dó- 
cumenios, adqrairlr itiniuebles o muebies,, 
gravarlos, hacer dispofcfcicir de los m's- 
tnos y subscribir los. documentos del ca- 
so, Incluso ^scrñuras publicas» réaHaar 
contratos prendartoB y de toda'lndole, sea 
contó* a'eréedor ó dénddr,"*sutserlbfr con" 
tratos de l'ocitción, aceptar bienes' en- pa- 
go, hacer remisiones-de' detidifs, qul.as." 
conceder plazos y 'cuanto máa séSt'iije^' 
«.tsario 1 para el mejoi"; mas'cabiít y é'.m-' 
,pfeto -desenvofvim lento si ta sctcíé'dácV 
Inclusive' ' otorgar • mandatos- Judiciales'' o ' 
admínisfrátlvos," 'esfSeoiálei a pítóVaiésC 
También le» sera permití de» gh>ar en 'aés- 
jCubierh» cuand» para ello estuviera aiito- 
;.ri73da Üa'sodeoTad. — Sextffí'tos socios 1 
jyodia» retirar mensuallaente y eoií car- 
go » "Bastos generares" ftts sfgtrfenfea 
.aunraar El sewor Lapassatet, un míf pe-[ 
sos moneóTa nacfonái y'el' señor Rober-' 
Chrlstens-en, un mil quInSinfos pesos. 
•'Adera-as, éste gozara cíe- utra aargniclín 
'mensual de pesos- tres mil qamltntos- 
til on oda nacional," en, concepto da gaitos' 
ds representacidn y con cargo a la mfs- 
mai cuenta. —- Séptimo;. Las partes ref- 
teraa (rae subsiste el contrato constitu- 
tivo ó"e "Le Gant FTancab, Sociedad de 
Responsabilidad- Limlladía", en cuanto no' 
sea modificado o dejado sin efecto ' por 
el presente.- — En prueba do conformi- 
dad, se firma en el lugar y fecha arriba 
tndücajids-. — Lapasaatet. — p. Sán- 
chez, — Rober-Chrisfenseni. — J. B. Du- 
boiff. 

Bueno* Aires, Abril 15- del Año- del 

Libertador General; San, Martín» 1950 

Lufe H. Díaz, secretaria. 
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¡ ten a subscribir escritura publica, st se 
■ estile are o fuere necesario a cuaíquíer. 
efecto. De> cota matera y habiendo efeer 
tuado total cesIOn de sus cuotas, lds se- 
ñorea Sánchez llacfas y Duboia. dejan dst > 
pertenecer a la sociedad. — Segundo: ¡ 
Lo» señores Lapassatet' y Raber-Cirrfe- 
tensen, cTe comúiv acuerdo, resuelven con- 
ttiisar el giro de "Le Gant Franeafe-, Sa- 
ciedad de ReáponsabUidad' UmltadS».", de- 
clarando a tal efecto Vigente el contrato 
; de¡ constitución ya citado, excepelen. he- 
cha de Tas partes- que Fe expresan, a ccn> 
tlrtnaeioii y que modifican a aquél, a sa- 
ber: Tercero: La sociedad ' mencionada, 
de cuyo activo y pasivo se hacen cargo 
los contratantes, tendta. una duraci&u de 
veinte años; a contar del primero de ene 



carácter, , de gerente de- la. misma. El* p£o- del año e» curso».. — Cuarto: Er ca pí- 
gereate- repTtsenrtará a laí Saciílai v leny " * " " " ' ""' 

dril el ufo «fe la firaia social sío. -^estñc^ 
cion alguna y eos la anrplit** de facul- 
tades oise rftnniere la administración de 1 subscribe- NoveHta Mil pesas de Igiial rao- 



1 tat Eocfal ec amplía a peses 'Eicseieíítc'S 

1 Mil rn.an.ida nacictaí 65a curso Iegji!', a 

cuya íla el : señor KMícr-Ch-rístrr.s'.n, 



. . «OS! Y rEI^LESEBO 

Sociedad de Responsabilidad Limitad» 
For disposfcióa d«i señor Juez de- 
Comercio- docíor Carloa J. Varangot, se- 
bace> saber por er término de cinco (5) 
días e» el Boletí» Oficial, el siguieate' 

edicto; , 

Contrato de Sociedad- de Responsabi- 
lidad \LÍnaítada. — Los <jue suscrib^fij 
Doctor José' Mairía¡ Goiiá, argentirto, ca- 
sado-, mayoir'ae edaóV domiciliado en- ra 
caite Uruguay N» Lte^ Buenos. Airear 
Doña María Susana Durafionade Goái, 
argentina, viuda, mayor- de edad, -lo-- 
mieUiada .en. la calie . Rodiigoez paña 
1366, Buenos Aisesí Doüa-Maria Susa- 
na Coñl da Etcheparebordav argentina, 
casada,- mayor de edad, domiciliada eo 
la calle Rodrigues Peüa N«-1366, Buje- 
nos Afrea; Den Aristóbuk» Goñi Búra.-, 
ñaña, argentinOi casado, mayor de edadv 
domiciliado en la calie Rodríguez' p?»-. 
ñtk 1366, Bnenos Aires; Don Agustín 
losé Pellejero, argentino, soltero, ma- 
yor de edad,, domiciliado en el cuartel 
; 3* del Partido- de Las Floras, Estación 
Rosas, FtaracarTiE Naeional General 
Roca, accidentalmente en ésta, y Don 
Roque Feiteiero, argentino, soltero-, ma- 
yor d* eáa<f, domiciliada en el cuaitet 
39 del Partido de- Laa Piores, Estación. 
P.osfis, Ferrocarril Nacional Generrr 
Roca, aecldentarmcníe en ésta, Itan rei. 
suelto constituir una sociedac? de r%s- 
pona^biltdad limitada, baijo- el régimen-' 
de 1» Ley Ny 11.6.45 t. en eonaeewm»- 
doi, convienen las siguientes; bases:: Pri- 
mera: La saciedad cúyse tedia de eoas- 
titittión se retietiae al 1» de agosto 
de 194!> r gliao-i baío> te ra^Sn social 
GOüI Y PELLEJERO» SOCiBüAD DB. 
RESPONSABILIDAD LIMITADA, CTJ- 
|d-omicilfo- ea la Capital- Federal, caFe 
Uruguay N« 1167 o dende> sft fijare en 
lo sucesiva, pudifinde» eEtabJecBr las; su- 
cursales o- agencia» que. estime eonín- 
utente y an¡ duvaeiéa ssra de etiez aSos. 
i— - Segunda; Tencteá por objeto dedi- 
car a exnlotasWn: gana aera y agrícola, 
! el camipo de propiedad en condomioi» 
de los signiente^r El cincuenta por 
ciento» perteneciente al Dr. José Maiia 
Goñi y el cincuenta pcar ciento «estan- 
te v-or Fswtea iguaiea. entre U» saftbrea 
: Ajistó'H'-ii Co5i Duraáana y Marfa Su- 
sana Goñi de,Etcb,epar3borda, sito -ai 



la; Provincia" d*- Buena» 'Aires, estaol.ia.í 
Resís,';, Cuartel .3?, del ¡..Partido- de, ,-Laa, , 
Plores, Ferrocarrft.,- ISFueitmal ae0er.1i, 
lleca, al preeio que poí.acta .ge estable* , 
¿era y todo- otro cajnpo de?, propiedad o ¡ 
ho de loa asflores ¿oci^ajjue se egtimí» 
éonveniente. —7 Las. condicione» perti- 
6entes..geráu fijadas en asamblea gene- ' 
ral, de .socios. -^ Tercera: El ' capitái ' 
sociai oneda fijado ea Ciento veinticua- 
tro mil pesos moneda nacional, repre- ' 
sentado por ciento veinticuatro (121) ' 
cuotas de.lfn inil pesos moneda nació- ' 
aai cada íjna, las que son suscriptas 
por los señores socios eu la siguiente 
forma:' et Doctor Jos* María Goñi' 
Treinta 1 y un rail pesos moneda' nació-' 
nalr Dona Marta Susana Durañona de , 
Goñi, Once mif pesoa moneda nacional ;\- 
Doña Haría Susana Goiii de Etchepa- 
reborda, Dlex mil pesos r-oneda nacio- 
nal; Don Alístóbulo Gofa Durañona, 
Diez mií pssos- moneda nacional; . Don - 
Agustín J%Bé Pellejero, Treinta y un 
mii peso? mdneda nacional y-Don.Rou 
que PeKeJeTo, Treinta y un mil pss^a-' 
faioneda naeionnt. — Im? cuotas son m T 
tegradas totafmepte por los seffores 1 f o,- . 
;cfos en bienes, según „ balance genaikl'' 
; pva eticado- jf ., efeetps- d«a % coir^tlffiq^ 5n. _, 
'>- Cuarta: Se designa, Gerente Genjjr-^l. 
ai Doctor José Maria'Gofli y Gerente, 
al Sefior, Agustín. José Pellej«rc-, quie- 
nes- actuaran en forma eonjunta, ser- 
rada o altsrnativamente con todas 'aa 
atribuciones que lea confiere el articulo- 
■diez y seis de la Ley N» 11.&45, nue- 
dando coma suplentes Don 'Arlstóbulo 
Gofvi Durañona y Don Roque Peüejero.t 
1 — Quinta: El día lo de agosto da cada¡ 
aBo, se practicará, un balance genera.!, 
-conforme a lo establecido en el Qódlgo 
de Comercio^ — Los rubrpa dfl activp 
fifo serán valuados a su .'costo, meño^ 
las amortizaciones pertinentes, loa del 
activo circulante al precio .da costo,, ó 
compra o plaza menos gastos. .— Las 
utilidades, previa deducción del- cjnco 
por ciento para fondo de reserva legal 
"y demás especíales que. pudieran esta- 
blecerse, o pérdidas que del mismo "fe- 
sultafen, se distribuirán en partes pro- 
porcionarles a las cuotas dé capital sus- 
criptas por cada jocio. — Ño eféetnán- 
dose ninguna objeción al balanee ge- 
neral, en ei término de sesenta dias 
a partir del cierre del ejercicio, sé con- 
sidera aprobado. — Sexta: Las cues- 
tiones no previstas- en este contrato, 
se resolverán dé conformidad- con la 
Ley Nv 11.646- de responsabilidad .it- 
rnltada y los códigos respectivos^. — > 
Séptima: Esta Sociedad es sucesor» de 
la de igual razón social "Gofii y Pelle- 
jero", Sociedad de Responsabilidad li- 
mitada", cuyo contrato venció .fsl'a'i de 
Julio de 194ÍK — Octava: Bajó las 3ie'- 
te cláusulas-- que anteceden, las partes 
dejan perfeccionado este contrato que 
se obligan a. cumplir bten y fDelm>ñt* 
conforme a derecho. — En prueba íe. 
conformidad, fir- an todcs los sefiores 
3t3ios este único, ejemplar, en Buenos 
Aires, a los- quince dias del ines de fe- 
brero de 19-&0, Año del Lihertador Gé- 
nsral San. Martin. — Firmado: José 
M. Goñi. — Arlstóbulo GoSi. Dur'afioaa. 
María Susana Goñi de JEtcheparébw- 
da. — -''ÜtáEÍa Susana Durañona dé Gd- 
ñi. — Agustín J. Pellejero. — Rotiué 
Pellejero. — Buenos Aires, Abril t» 
de 195(1. — Luis C. Benitez Cruz, se- 
cretario. . 1 . 
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CASATBERA INMOBIUABIA 
Sociedad de Baspousabilidad Limitada 

For disposición 'del señor Juez de Co- 
itttttio r dwttou Juam L. Páez, se baíe sa- 
ber durante cines 1 cuas- el piesente edicto: 

Entre tos señores Ge r ma» Alfredo Ro- 
dolfo* Baba, italiano, casado, domiciliado 
en la calle Cangallo mil' qoimentoií uno, 
y Araoido Kalislti, alemioi, solterc, domr- 
ciHado. ea la calle Juncal mil novecientos 
cincuenta y ocho r ambos mayores de edad,' 
d^; esta Capital Federal, ¿an convenido- 
de común' n cuerda constituir entre ellos 
una Sociedad de Responsabilidad Limi- 
tada, que- empezará regir con fecha pri- 
mero de abril áe mil novecientos cin- 
cuenta, bajo- las; clausulas, siguientes! Pri- 
nurrar Esta Sociedad girará bajo el rubio 
de tf CASATERRA INMOBILIARIA, SO- 
CIEDAD DE- RESPONSABILIDAD Li- 
MITABA", cen domiciliff real y legal 
en. í» caüo .Córdoba noveeiantos- treinta 
j- cinco, primer piso,, de esta Capital, 
pudiendo. establecer suanrsalea por reso» 
lución de ambos socios. —<- Segunda: La., 
Socieded- ee dedicará a realizar toda clase 
d¿ negociaciones inmobiliarias, compra- 
venta, perniuta y administraciones; de pro» 
: piedades . y terrenos y negocios afines. 



/ 
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Tercera: La duraeión de la Socie- 
daO se fija en Cinco A6ob. — Cuarta: 
Cualquiera de ion socios 'podrá solicitar 
la disolución y liquidación de la Sociedad, 
nnv vez transcurridos los dos primeros 
años de duración, debiendo comunicar su 
decisión por medio de telegrama colacio- 
nado con una anticipación de tres meses 

— Quinta: El capital social se fija en 
la soma de Veintiún Mil Pesos moneda 
nacional y se divide en veintiún '.cuotas 
de Cn mil pesos cada una, aportadas por 

-los soeios en la siguiente forma: Veinte 
¿cotas el socio Hphn y usa cuota el socio 
Kaliski, ambos en efectivo. —* Sexta: La 
administración y gerencia de la Sociedad. 
estará a cargo de ambos socios, quienes 
tendrán el uso de la' firma social en for- 
m-t conjunta, debiendo firmar los compro- 
misos, obligaciones y movimiento ban- 
eario, siéndoles absolutamente prohibido 
comprometerla en negocios ajenos a la 
Sociedad, ni en fianzas o garantías de 
torceros, El socio Kaliski debeVá dedicar 
tido su 'tiempo y actividad al negocio 
objeto del presente contrato, siéndole 
piohibido dedicarse a otras actividades.' 
En cuanto al soeio Hahn le es permitido 
dedicarse a otras actividades. En caso "de 
impedimento del socio Hahn ¡o reemplaza- 
rá en el uso de la firma su padre don. Ro- 
dolfo' Hahn. — Séptima: Anualmente se 
practicarán los balances de los. negocios 
rocíales, debiendo realizarse el primero a 
los seis meses y en el caso de quo éste 
arroje una pérdida que esceda del vein- 
ticinco por ciento, cualquiera de lo» so- 
cios podrá pedir la disolución y liquida- 
ción de la Sociedad, estando ella a cargo 
de ambos socios. Las utilidades o pérdi- 
das serán '. distribuidas o soportadas en 
ía siguí ente forma: Sesenta por ciento 
para el socio Hahn y el.iuarenta i>0'. 
ciento para el socio Kalinski. Previamen: 
te deberá deducirse el cinco por ciento 
para la formación" del fondo ,de reserva 
legal hasta formar el diez per ciento del 
capital social. — - Octava: La Sociedad 
abrirá una cuenta bancaria, podrá solici- 
tar créditos, concederlos, operar con ins 
titucionés a crédito, oficiales y privadas, 
adeuirir bienes muebles e inmueires, en- 
ajenarlos, firmar escrituras, conceder po- 
deres y cuanto más actos sean necesa- 
rios para el desarrollo de sus negocios y 
todas esas operaciones deberán llevar la 
firma conjunta de ambos" socios gerentes. 

— Novena: Los socios podrán retirar a 
cuenta de utilidades la suma de Quinien- 
tos pesos m|n. mensuales, y en caso de 
que. se hará obtenido una utilidad que 
sobrepase a tres mil pesos mensuales, po- 
drán ampliar' ese retiro hasta mil pesos 
mensuales. — Décima; En caso de diso- 
lución de la Sociedad por cualquier cau- 
sa, el soeio Hahn continuará con la lo- 
cación de : la oficina y el teléfono, de- 
biéndose transferirlos a su nombre. — 
Décima Primera: En caso de fallecimien- 
to o incapacidad legal de cualquiera dé 
lo; socios, la~Sociedad entrará en liqui- 
dación, debiendo su liquidación correr 
po: cuenta del ^socio sobreviviente con 
los herederos del socio fallecido o repre- 
sentante legal en caso, de incapacidad, 
debiendo todos ellos unificar su repre- 
sentación. — Décima Segunda: Cualquier 
divergencia que se suscite entre los socios 
dorante la vigencia del presente contrato 
o duración de la liquidación de la So- 
ciedad, será resuelta por arbitradores, 
amigables componedores, nombrados uno 
por cada parte y un tercero que aqué- 
llos designen antes de laudar para el 
caso de discordia, a quien deberán entre- 
gar sus divergencias dentro de los diez 
días de producidas, el que deberá fallar 
dentro de los cinco días de su conoci- 
miento, fallo que será respetado y acá- 
t-idp, sin recurso de ningún género, ni 
aún el de nulidad. Bajo las doce cláu- 
sulas que anteceden dejamos celebrado 
el presente contrato a cuyo fiel cumpli- 
miento nos obligamos en legal forma. En 
prueba de conformidad firmamos el pre- 
sente en Buenos Aires, a los diez día! 1 
del mes de abril "ABo del Libertador 
General San Martin" mil novecientos 
cincuenta. — Buenos Aires, abril 18 de 
3950, Año del Libertador General San 
Martín. — Guillermo Mansilla, secretario. 
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"SCELZO Y CÍA." 
i Sociedad de Responsabilidad Limitad:» 
El Juez de Comercio de la Capital de 
Ja República, Dr. Norberto Gowland, 
hace saber por cinco días, el^siguiente 
. edicto: 

Scelzo y Compañía. l — Sociedad de 
i Responsabilidad Limitada. — Capital pe- 
eos ciento treinta mil. — Contrato Social. 
¡ '— En la Ciudad de Buenos Aires Capital 



de la República Argentina, a trece días 
del mes de. Marzo de mil' novecientos 
cincuenta, Año del Libertador General 
San Martín, don Félix Scelzo, casado, 
italiano; donar Rafaela Lopardo de Scel- 
zo, casada, italiana; don Luia Félix 
Scelzo, casado, argentino y doña María 
Angélica Susso de ' Scelzo, casada, para- 
guaya, todos domiciliados en la calle Ho- 
mero 662 de esta ciudad y mayores de 
edad, formalizan la constitución de una 
Sociedad de Responsabilidad Limitada, 
que se regirá por las siguien'-.es cláusu- 
las: Artículo Primero: El objeto de la 
Sociedad será comerciar en el ramo do 
compra-venta e industrialización de cual- 
quier clase de mercaderías y principal- 
mente en materiales para la construcción^ 
artefactos sanitarios y anexos, artículos 
de electricidad 'y radio como así también 
importarlos y exportarlos ,del y al ex- 
tranjero. — Artículo Segundo: La vigen- 
cia del presenta contrato con sus even- 
tuales modificaciones durará' indefinida- 
mente salvo el caso de que uno O más 
de los socios expresara por telegrafía 
colacionado su deseo de retirarse . de la 
Sociedad, lo que limitarla la duración del 
contrato hista seis meses después de esa 

fecha. El deseo .expresado por uno de 
los socios en el sentido de abandonar la 
Sociedad llevará implícita la cesión de 
tu parte a los demás, debiendo en este 
caso aplicarse las disposiciones, modos y 
formas que se consignan en el artículo 
8' del presente contrato. La Sociedad se. 
inicia el día primero de Enero de mil 
novecientos cincuenta, Año del Liberta- 
dor General San Martin, a cuya fecha en 
que han comenzado su existencia efecti- 
va aunque sin sujeción a contrato, re- 
trotraen sus efectos y en. consecuencia 
aceptan, aprueban y ratifican todos los 
actos - y operaciones practicados desde 
entonces a nombre de los socios de la 
sociedad. — Artículo Tercero: La So- 
ciedad tendrá su domicilio en esta' Ciu- 
dad, calle Av. Juan Bautista Alberdi 
4780-84, . pudiendo hacerlo en cualquier 
otro lugar que de común acuerdo fijen 
los socios, como así también establecer 
todo género de representaciones, agen- 
cias, sucursales, talleres o depósitos en el 
interior o exterior de la República. — 
Artículo Cuarto: La Sociedad se llama- 
rá "SCELZO Y CÍA.", SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA bajo 
cuyo nombre operará la razón social. 
El capital social se fija en la suma de 
Ciento treinta mil pesos moneda nacional, 
dividido en 260 cuotas de quinientos pe- 
sos cada una, que han suscripto e in- 
tegrado totalmente lo3 socios, de acuerdo 
al siguiente detalle: Don Luis Félix Scel- 
zo 117 cuotas, o sea 53. 500 pesos moneda 
.nacional (Cincuenta y Ocho Mil Quinien- 
tos' Pesos Moneda Nacional); Don Félix 
Scelzo 65^ cuotas, o sea 32.500* pesos mone- 
da nacional (Treinta y Dos Mil Qui- 
nientos- Pesos Moneda Nacional);. Doña 
-Rafaela Lopardo de Scelzo 65 cuotas, 
o sea 32.500 pesos moneda'- nacional 
(Treinta y Dos Mil Quinientos Pesos 
Monada Nacional); y doña María Angé- 
lica Russo do Scelzo 1 3 cuotas, o sea 
6.500 pesos moneda nacional (Seis Mil 
Quinientos Pesos Moneda Nacional). El 
aporte de les socios se halla representado 
por las mercaderías, mueble? y útiles, 
máquinas, herramientas e instalaciones de 
la ex sociedad de hecho que los mismo» 
tenían constituida en el local de materia- 
les de la calle Juan Bautista Alberdi 
4780[84 .de esta Ciudad, de cuyos nego- 
cios esta Sociedad se hace cargo, for- 
mando parte además del mismo, los de- 
pósitos bancarios en cuentas corrientes 
y créditos a cobrar, que se detallan en 
el inventario y balance de incorporación 
firmado por todos los socios, que forma 

la base de esta Sociedad, del que mani- 
fiestan tener copia. — Articulo Quinto: 
La Dirección y administración de la So- 
ciedad estará a cargo del «ocio don Luis 
Félix Scelzo, quién tendrá ci uso de la 
firma social adoptada en su carácter de 
gerente. El mandato para administrar, 
además de los negocios que forman el 
objeto de la Sociedad, comprenderá lo 
siguiente: a) Tomar y despedir personal. 

b) Adquirir po/ cualquier título, oneroso 
o gratuito, toda clase de bienes muebles 
e inmuebles y enajenarlos h títulos one- 
roso y gravarlos con derecho real de 
prenda comercial, industrial, civil o agra- 
ria, hipoteca o cualquier otro derecho 
Teal, pactando en cada caso de adquisi- 
ción^ y enajenación el precio y forma de 
pagó ^ de la operación y tomar o dar 
posesjón de los. bienes materia del acto 
o contrato. Tomar inmuebles en locación. 

c) Constituir depósitos le dinero o valo- 



res en los Bancos y extraer, total o par- 
cialmente los depósitos constituidas a 
nombre de la Sociedad, antes, o durante 
la vigencia de este contrato, d) Tomar 
dinero prestado a interés,' de los estable- 
cimientos bancarios o comerciales o de 
particulares, nacionales y extranjeros, 
especialmente de los Bancos de la Na- 
ción Argsntina, de la Provincia de Bue 
nos Aires, Central de la República Ar- 
gentina, Hipotecario Nacional, de Cré- 
dito Industrial y particulares de plaza, 
con sujeción a sus leyes y reglamentos 
y prestar dinero, estableciendo en uno y 
otro caso, la forma de pago y el tipo de 
interés, e). Librar, aceptar, endosar, des- 
contar, cobrar, enajenar, ceder y negociar 
de cualquier modo letras de cambio, pa- 
garés, vales, giros, cheques y otras obli- 
gaciones o documentos íe crédito público 
o privado, con o sin garantía hipotecaria, 
prendaria o personal. £) Adquirir, trans- 
ferir, solicitar y renovar mareas de fa- 
brica y de eomereio y patentes de in- 
vención como así también nombres o 
designaciones comerciales y perseguir a 
les imitadores o usurpadores civil o cri- 
minalmente, g) Realizar toda clase' de 
gestiones ante las reparticiones públicas, 
nacionales, provinciales, municipales y 
autónomas y especialmente Banco Cen- 
tral de la República Argentina, Direc- 
ción General de Adtanas, Aduanas" de 
cualquier puerto, Ministerio de Hacien- 
da, Dirección de Correos y Telecomuni- 
caciones, Dirección General del Impues- 
to a los Réditos, Secretaría de Trabajo y 
Previsión, Secretaría de Industria y Co- 
mercio, h) Hacer, acaptar o impugar 
consignaciones en, pago, novaciones, te- 
misiones o quitas de deudas, i) Consti- 
tuir y aceptar derechos reales y dividir- 
los, subrogarlos,- transferirlos y cancelar- 
los total o parcialmente, j) Comparecer 
én juicio ante los Tribunales de cualquier 
fuero o jurisdicción por .sí o por medio 
de apoderado, con facultad- para promo- 
ver o contestar demaadas de cualquier 
naturaleza, declinar o prorrogar jurisdic- 
ciones, poner o absolver posiciones y 
prorrogar todo otro género de pruebas e 
informaciones, comprometer en arbitros, 
arbitradores, transigir, renunciar al de- 
recho de apelar o a prescripciones adqui- 
ridas, k) Percibir y otorgar recibos o 
cartas de pago. 1)' Conferir uoderes gene- 
Tales o especiales y revocarlos, m) For/ 
mnlar protestos y protestas, "n) Otorgar 
y firmar los instrumentos públicos o pri- 
vados que fueren necesarios para ejecu- 
tar los actos enumerados o relacionados 
con la administración social; este deta- 
lle es enumerativo. — Artículo Sexto: 
En caso de ausencia' o impedimento de 
don Luis Félix Scelzo dirigirá y adminis- 
trará la Sociedad el socio don Félix ' 
Scelzo sin necesidad de probar ante ler- 
ceros la ausencia o impedimento del titu- 
lar, salvo esta situaciSn, don Félix Scel- 
zo no tendrá la obligación de dedicar 
sus actividades a, la Sociedad quedando 
expresamente facultado para ausentarse 
temporariamente de la sede social. Esta 
misma, facultad rigepara los "ocioí lona 
Rafaela Lopardo de Scelzo y doña María 
Angélica Russo de Scelzo quienes t-n 
caso de ausencia o imposibilidad de los 
socios Luis Félix Scelzo y Félix Scelzo, 
dirigirán y administrarán conjuntamente 
la Sociedad. — Artículo Séptimo: Las 
asignaciones mensuales para los gastos 
del socio gerente y de los demás socios, 
se fijan en la siguiente proporción sobre 
una suma total a' determinarse en la pri- 
mera asamblea de la Sociedad; Socio' don 
Luis Félix Scelzo, 45 % (Cuarenta y 
cinco por ciento), doq Félix Scelzo 20 % 
(Veinte por ciento), doña Rafaela Lo- 
pardo de Scelro 20 % (Veinte por cien- 
to) y doña María Angélica Russo de 
Scelzo el 15 % (Quine; por ciento). 
Esto3 retiros se eargarán a cuenta de 
utilidades. — Artículo Octavo: El socio 
que desee ceder sus cuotas de capital 
estará obligado a dar preferencia a los 
demás socios preavisándoles por telegra- 
ma colacionado, caso contrario, , éstos po- 
drán oponorse a la cesión y no admitir 
al adquirenté como socio. Se deja espe- 
cial constancia que ningún socio podrá 
vender, ceder, transferir o gravar de 
cualquier manera" total o parcialmente 
su parte a favor de terceros, sin cumplir 
previamente lo estipulado en el párrafo 
anterior. El telegrama colacionado ofre- 
ciendo las cuotas se hará con una anti- 
cipación de por lo menos tres meses .a 
la fecha del cierre del ejercicio econó- 
mico. La liquidación se hará en ljsT 
plazos y condiciones previstos y consig- 
nados por los casos de fallecimiento o 
incapacidad, que se exponen en el ar- 
tículo 11», — Artículo Noveno: El ejer- 



cicio eccnómíco finalizará el día 20 d« 
Diciembre de cada año, confeccionándose 
para estas- fechas ún balance gfeAeral'j 
Cuenta de ganancias y pérdidas. Par» 
la formación de este. balance se tomarán 
en cuenta las normas siguientes: ¡a) Lat 
mercaderías se tomarán de_ acuerdo a! 
valor asignado en la transferencia' a le 
nueva Sociedad o a su valor de costo 
de acuerdo a la factura de ftompra. b) 
Las amortizaciones se harán dé acuerdo > 
a las tablas de la Dirección .General Im- 
positiva, c) De las utiBdadcs" , se 'desti- 
nará el cinco (5 %) por ciento parí 
formar el fondo de reserva legal, d) " El 
fondo de reserva podrá ¿er aumentarte 
luego del" balance general, por coftiúí 
acuerdo de todos los socios/ — Articule 
Décimo: Los beneficios líquidos serán 
distribuidos cn la siguiente propo'rciihi ' 
Socio don Luis Félix Scelzo el cuaren- • 
ta y cinco por ciento; doña Rafaela- Lo- 
pardo de Scelzo el veinticinco por 1 cien- • 
to; socio don Félix Scelzo ol veinticinco 
por ciento y el veinticinco' por' ciento, 
restante a- doña Moría Angélica Russo 
de Scelzo. Las • pérdidas serán soporta-] 
das en la misma proporción. El retiro, 
de los beneficios se hará a partir de los, 
noventa días del cierre del ejercicio. -Del 
beneficio correspondiente a "don Luis 1 Fé- 
lix Scelzo, no menos del setenta -pnr 
ciento será destinado al pago de las denu- 
das que por cualquier motivo o concen- 
to tuviere con don -Félix .Scelzo. — Ar-, 
.fíenlo Décimo Primero) J5n los casos de- 
retiro, incapacidad o .muerte de una de 
las partes, la reserva -legal que señala, 
la Ley Once mil seiscientos cuarenta y. 
cincp y otras reservas que se hubieren 
constituido será • acreditada un su parta 
correspondiente de acuerdo al monto exis' 
tente en el momento de producirse una- - 
de las, ; . circunstancias precedentemente, 
consignadas. No ocurrirá lo tuismo con; 
las reservas que existieren en virtud da. 
la Ley Once mil setecientos veintinueve, 
u otras similares. Los soc,ios restantes: . 
podrán optar por una de estas dos situa- 
ciones; a) Cancelar las cuotas del - ex 
socio produciendo la correspondiente re-' 
ducción de capital; b) Hacerse cargo do 
las cuotas del ex socio en proporción-, 
a sus respectivas cuotas, pagándolas a 
los representantes o herederos en los 'tír-' 
minos que se expresan a continuación :'• ', 
El pago de' las cuotas del ex socio se' 
hará a los representantes o herederos, 
tomando como base el dia anterior ni' de • 
«i separación o muerte, adicionando al-, 
valor de las cuotas la parte prootoual .do- 
reservas libre3, , más el saldo ucroador • 
que por cualquier concepto tuviera en 
cuentas personales en lo sociedad o de-' 
duciendo el saldo acreedor quo pudiera ■. 
arrojar dichas cuentas. La suiüu asi de- 
terminada será incrementada con el 1 <? 
mensual en conceptos de intereses y com- 
pensación por utilidades desde el cierre 
del último ejeicicio. hasta el día dd Ja, . 
separación o deceso. El importe' resultan- - 

te se' dividirá en cuatro ^uotas ¡uuualea 
que deberán ser .documeátadas con, paga-, 
res con el seis por ciento (<5 %) de in-, 
teres, siendo entendido que éstos docu-, . 
mentos podrán ser abonados antes dé su 
vencimiento, en cuyo caso se deduej-án;. 
los intereses correspondientes ál tiempo 
que faltare para su vencimiento, y quo 
también se podrá optar por el pigo , al ' 
contado. — Artículo Décimo Uegundo: . - 
Las decisiones de la Asamblea se harán 
constar en un libro de actas, siendo vá- 
lidas las tomadas por simple mayoría 
sobre los casos en que la ley exige ma- 
yorías especiales. — Artículo Décimo 
Tercero: En caso de resolverse la liqui- 
dación de la Sociedad, por común acuer- 
do, de todos los socios sé realizará el 
activo en la forma que determine, la. , 
Asamblea convocada -al efecto, abonando 
el pasivo y distribuyéndose el saldo, re- 
sultante proporcionalmente ni capital. — • 
Artículo Décimo Cuarto: Toda duda, in- 
terpretación o divergencia entre los so- 
cios sobre las disposiciones de este con- 
trato o, durante la marcha de la Socie- 
dad será resuelta por medio de 'arbitros 
arbitradores, amigables componedores, de- 
signados uno por cada parte, quienes an- 
tes nombrarán un tercero que podrá eer 
elegido entre una terna presentada" por 
la Cámara Argentina" de Comercio, siendo' 
su fallo inapelable y obligitorio para los 
socios. Entre líneas: casad*, paraguaya, 
cinco. Todo vale. Firmado: Luis Félix 
Scelzo, Félix. Scelzo, Rafaela Lopardo de 
Scelzo y María Angélica Russo de Scelzo. 
Buenos Aires, Abril 17 de 1950, Año del 
Libertador Gral. San Martín, — Carlos 
Castro Walker, secretario. 

$ 455.— e.22)4.-N».15.302.-v.27¡4¡30 
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•-'•«-; ' BAIRES 

Soclo^Rfl -de Responsabilidad LiniilníJa 

Por 'disposición <Jel Sr. Juez de Comer- 
cio, Dr. Hugo Bario Maclel, secretarla F. 
González del Solar, ae hace saber por cin- 
co días el siguiente edicto: 

En Rueños Aires, el día primero de 
marzo dej Año del Libertador General 
San Martín, 1950, entre la señorita Gitla 
Brandla "Lancinan, polaca, mayor de edad 
y. el seftór Kalma Lancman, polaco, ma- 
yor de edad, domiciliados en la calle Co- 
rrientes número dos mil dos;lcntoa vein- 
ticinco, han convenido constituir una So- 
ciedad do Responsabilidad Limitada, de 
acuerdo con la Ley numero' on^e mil 
'• setecientos cuarenta y cinco, bajo " las 
clausulas siguientes: Primero: La socie- 
dad girará en esta plaza bajo el rubro de. 
BAIRES, SOCIEDAD DE RESPONSA- 
BILIDAD LIMITADA, con sede en la ca- 
lle José Evaristo Urlburu número cua- 
trocientos diez y siete, pudierido estdMe- 
c«r sucus*ales en cualquier lugar del 
país. — Segundo: Su % objeto principal 
sera, dedicarse a la explotación de con- 
fección, sastrería y afines para señoras 
y niñas. — Tercero: La duración de es- 
te contrato sera de diez años, a'con.ar de 
la fecha; pudlcndo la sociedad disolver- 
De anticipadamente por resolución expre- 
sa, de sus socios. — -Cuarto: -El Ca] ltal 
Social estará constituido por la suma de 
Cincuenta Mil • Pesos Moneda' Nacional, 
dividido en cinouenta cuotas de mi! pe- 
. bqs cada, una,- aportadas en Menes y mer- 
caderías por la sfcfiorita Gltla Brandla 
Lancmán, veinticinco cuotas y por el se- 
ñor Kalma Lancman, veinticinco cuotas, 
de acuerdo al Balance practicado y que 
ee agrega firmado por cada uno do los 
socios".- J-~ Quinto: La Administración Ge- 
neral estará a cargo de los socios, indis- 
tintamente, con carácter de gerentes, te- 
niendo del mismo modo el uso de la fir- 
ma "social, debiendo suscribir con mis 
firmas personales, indistintamente, a 
continuación tte la - fórmula "BAIEES 
B. R. L.-, Socio Gerente", con la sola excep- 
ción,-; de no comprometerla en negocia- 
ciones extrañas y en fianzas o garantías 
a favor de terceros;. es decir, que la fir- 
ma sólo podrá obligarse en operaciones 
relacionadas con erglro social. — Sfx-' 
to: La' sociedad tendrá capacidad jurídi- 
ca para realizar adema* de los negocio*, 
actos y contratos que requieran su ob- 
jeto, -,1o siguiente: adquirir por compra u 
otra forma, bienes muebles, inmuebles o 
semovientes, venderlos, transferirlos o 
gravarlos; dar y tomar préstamos, gaian- 
tldos o no con derecho real; aeep'ar 
prendas, agrarias o constituirlas y can- 
celarlas; adjudicar o ceder' créditos; com- 
prar y vender materia prima, , mercade- 
ría y productos, derechos y acclonr-s; 
otorgar toda clase de poderes especiales 
o generales; ceder, percibir, cobrar, otor- 
gar recibos y cartas de pago; hacer qui- 
tas ° descuentos, rcglsirar o inscribir 
marcas y patentes de invención, efec- 
tuar toda, clase de operaciones cou el 
Banco de fá Nación Argentina, Baiico In- 
dustrial, Banco Central ae la República 
Argentina, Control de Cambios, Banco 
Hipotecario Nacional, y en, todo otro 
Banco nacional, provincial o extranjero 
de esta República, creado o a crearse; 
intervenir en licitaciones nacionales, pro- 
vinciales, municipales o privadas; estar 
en juicios comerciales, civiles o adminis- 
trativos, ya sea como actora o deman- 
dada. — Séptimo: Cada año se practi- 
cará un Balance General y Cuadro de 
Ganancias y Pérdidas de las operaciones 
comerciales y ademas de las amortizacio- 
nes, que corresponda sobre los mueb'es, 
útiles e Instalaciones, en la cuenta de 
Pérdidas, se cargarán también las sumas 
que pudiera corresponder por despido de 
obreros o empleados, de conformidad 
con las leyes vigentes, sumas estas úl- 
timas que formarán el fondo de reserva 
a tal efecto; y de las utilidades líquidas, 
previo descuento del cinco por ciei.to, 
para fondo de reserva de. acuerdo con lo 
dispuesto por el articulo 1 veinte do la 
ley número once 'mil seiscientos cuaren- 
ta y cinco, el saldo' liquido será distri- 
buido por partesJgTiales entre los focíos. 
En idéntica forma serán soportadas ¡as 
pérdidas si las hubiera. — Octavo: Al 
terminar la sociedad por cualquier cau- 
sa, será liquidado por los gerentes con- 
juntamente, debiendo ante todo prece- 
derse a pagar laa deudas soc'ales; des- 
pués se reintegrará el capital aportado 
por los socios. — Noveno: La cuota de 
los socios no podrá ser cedida por nin- 
gún socio a terceros o extraños a la so- 



ciedad, sin el' consentimiento y voto del 
otro socio, -r- Déclmoí En ur^reglárü^n- 
ío Interno formado por sucesivas actas, 
los socios establecerán sus decisiones re- 



lativas a la ' administración, siendo -Jas 
mayorías qué," regirán las deliberaciones 
entre los socios de un voto por cada ac- 
ción suscripta. — Undécimo: Mensual- 
mente los socios retirarán hasta la su- 
ma de un mil pesos imputables a cuan- 
ta de beneficio. — Duodécimo: En' caso 
de Impedimento temporal o definitivo, 
como también por fallecimiento de Uno 
de los socios, éste o sus herederos o re- 
presentantes legal, designarán un apo- 
derado para que en su, nombre y repre- 
sentación intervenga * con todas las fa- 
cultades inherentes al socio, de acuerdo 
con lo establecido en el presente contra- 
to. — Décimo Tercero: Cualquier diver- 
gencia que se suscitare entre los socios, 
con respecto a la interpretación del con- 
trato y sus obligaciones será resue'to por 
arbitros* amigables componedores, nom- 
brándose uno por cada i arte. Ninguno 
de los socios podrá presentarse ante au- 
toridad competente, a solicitar medida 
que en derecho pudiera correspcnderle, 
hasta que el caso no sea resuelto definí; 
tivamente por, el laudo arbitral. — ' De 
conformidad con lo estipulado, las parte» 
firman dos ejemplares de un mismo te- 
nor y a un solo efecto, en el lugar y 
fecha. 

Buenos Aires, Marzo 28 de 1950, Año 
del Libertador General San Martin, 1850. 
— Federico González de-1 Solar, secre- 
tario. . > • . 
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. , OA8A MAYA 

Sociedad (le Responsabilidad Limitada 

El señor Juez de Comercio de la Capi- 
tal de la República, doctor Norbfrto 
Gowland, hace saber por. cinco días el 
siguiente edicto: "" 

Que el socio don Alcides Pepl, vende, 
cedey transfiere su capital social, o strin 
diez cuotas de un* mil pesos moneda na- 
cional cada una, a favor de los socios 
don José María García; don Carlos "Víc- 
tor Iten y don Jorge. Vázquez; que tiene 
y le corresponde jen el capital social de 
"CASA MAYA, SOCIEDAD DE RES- 
PONSABILIDAD LIMITADA", según así 
resulta del contrato de venta de fecha 
veintiuno de marzo do mil novecientos 
cincuenta. y ' 

Buenos Aires, 18 de abril de 1950, Año 
del Libertador General San Martín. — 
Carlos Castro Walker, secretario. 

% 30 e.24r4-N».15.910-v.28|4¡60 

OASA MAYA 

Sociedad de Respons-aMIIdnd LlmtUwla 
El Beñor Juez de Comercio de la Capi- 
tal de la República, doctor Norbeito 
Gowland, hace saber por cinco días el si- 
guiente edicto: 

'. Que los componentes de "CASA MA- 
YA, SOCIEDAD DE -RESPONSABILI- 
DAD LIMITADA", han convalido pro- 
rrogar el contrato social por eí té. mino 
de cinco años, a partir del primero de 
jabril de mil novecientos cincuenta; su- 
primir la cláusu'a séptima; modificar la 
cláusula quinta; y agregar la cláusula 
novena; las que en adelante y a partir 
de la prórroga dirán asi: Quinta: La Di- 
rección y Administración de' la Sociedad, 
estará a cargo de los socios don José 
María García y don Carlos Víctor lten, 
a los que se designan como Gerentes de 
la Sociedad, quienes tendrán Indistinta- 
mente el uso de la firma social, la que 
no podrán comprometerla en asuntos 
ajenos a la misma. — Novena: La socie- 
dad se disolverá por acuerdo mutuo de 
los socios. En caso de fallecimiento o 
Incapacidad de cualquiera de los socios, 
la Sociedad continuará con los herederos 
del socio fallecido o incapacitado, hasta 
finalizar el plazo por el cual se prorro- 
ga esta sociedad; los herederos no ten- 
drán ingerencia en la administración so- 
cial, debiendo limitarse a la comproba- 
ción de las operaciones realizadas. — 
Agregan los comparecientes que la So- 
ciedad seguirá rigiéndose por las mis- 
mas cláusulas establecidas en el contra- 
to constitutivo, con la modificación veri-" 
ficada en este mismo acto; "según así 
resulta del contrato privado firmado por 
lo's componentes de la Sociedad en fe- 
cha veintiuno* de marzo de mil novecien- 
tos cincuenta. 

Buenos Aires, 18 de abril, del Año del 
Libertador General San Martín, 1950. — 



■ Por disposición del señor Juez de Co- 
mercio, Doctor Juan L. Páez, secretaría 
N9 9, se hace saber por cinco días, el 
siguiente edicto: 

En la ciudad de Buenos Aires, a los 
once días del mes de ' abril del "Año 
del Libertadoí General San Martin", 
mil novecientos cincuenta', comparecen 
por una parte el señor Jaime Yankele- 
vich, argentino, casado, domiciliado en 
Entre Ríos novecientos trece, piso octa- 
vo y por la otra los señores; Adolfo Ra- 
vel, ruso", casado; Benjamín Ravel, ruso, 
easado y Roberto Ravel, argentino,' ca- 
sado, todos con' domicilio en Corrientes 
mil ochocientos treinta y einco, mayo- 
res de edad y de esta Capital y "'convie- 
nen lo siguiente: Primero: El señor Jai- 
me Yankelevich ce-le y transfiere a fa- 
vor, del señor Adolfo Ravol, la cantidad 
de- dos mil quinientas once, cuotas; al 
señor Benjamín Ravel, la de un mil seis- 
cientas treinta y tres cuotas y al señor 
Roberto Ravel, un mil ' cuatrocientas 
veintidós cuotas, todas de cien pesos 
moneda nacional cada una que «n total 
constituyen, las' cinco mil quinientas - se- 
senta , y seis cuotas de cien pesos mo- 
neda nacional cada una que al refe- 
rido señor Jaime .Yankelevich le porrea- 
póndea q¿ '"RAVEL HERMANOS SO- 
CIEDAD ' DE RESPONSABILIDAD LI- 
MITADA", -según . contratos privados 
de fecha tro* da mayó de.mil novecien- 
tos cuarenta y nueve, inscripto en el Re- 
gistro Público de Comercio bajo, el nú- 
mero setecientos ochenta y .Jos, al .folio 
cuatrocientos ochenta y tres del libró 
quince ^ de Sociedades de Responsabili- 
dad .Limitada y su modificación ins- 
cripta en el mismo Registro bajo el nú- 
mero cuatrocientos diecinueve, al folio 
trescientos sesenta del libro Jiez y siete 
de Sociedades "de Responsabilidad Limi- 
tada, por el precio total de Quinientos 
Treinta Mil . Pesos Moneda Nacional, 
cantidad ésta que el Señor Jaime Yan- 
kelevich declara haber recibido de los 
cesionarios señores Ravel - con anterio- 
ridad al presente, en documentos de cré- 
dito debidamente garantizados, por cu- 
yo importe aquél le otoTga a éstos el 
más eficaz re/sibo y earta de pagó en 
forma. — Segundo: Como consecuencia 
de esta cesión, el. señor Jaime Yankele- 
vich -se quita y aparta de todos los de- 
rechos^ y acciones que. a lo cedido tenía 
o había,- quedando los cesionarios seño- 
res Adolfo, Benjamín y" Roberto Ravel, 
en el mismo grado y prelación ' que te- 
nía el cedente señor Yankelevio"),. según, 
los contratos sociales' de la referida en- 
tidad comercial. Y acto seguido los ex- 
presados señores Adolfo Ravel,' Benja- 
mín Ravel y Roberto Ravel, continúan 
diciendo: que con motivo de . la cesión 
que antecede han quedado coind únicoi 
y exclusivos componentes- de "Ravel 
Hermanos Sociedad de Responsabilidad 
Limitada" y en tal carácter han resuel- 
to modificar las cláusulas quinta, sexta, 
décima y décima cuarta del contrato 
social de la referida sociedad en el sen- 
tido que a continuación se detalla: Cláu- 
sula Quinta: El capital social queda es- 
tablecido en la- suma de Seiscientos Mil 
Pesos Moneda Nacional, dividido en 
seis mil cuotas do cien pesos moneda na- 
cional cada una y aportado por los so- 
cios en la siguiente proporción: el socio 
señor Adolfo Ravel, doscientos setenta 
y dos mil ochocientos pesos moneda na- 
cional, (ochocientos pesos moneda na- 
cional), o sea la cantidad de dos mil se- 
tecieitas veintiocho cuotas; el socio se- 
;ñor Benjamín Ravel, ciento ochenta y 
c.inco mil pesos de igual moneda, o sea 
un mil ochocientas cincuenta cuotas y 
el socio restante señor Roberto Ravel, 
ciento cuarenta y dos mil doscientos pe- 
sos moneda nacional, o sea la cantidad 
de un mil cuatrocientos veintidós cuotas, 
que en la fecha Be encuentran integra- 
das en su totalidad. . — Cláusula Sexta: 
La dirección y' administración de la so- 
ciedad estará a cargo de los socios quie-' 
nes quedan designados gerentes con to- 
dos los derechos y obligaciones que les 
acuerda la ley respectiva y el uso de 
'la firma social estará a cargo de cual- 
quiera de los tocios gerentes conjunta- 
mente con la del Doctor Benito Leandro 
Muñell, argentino, casado, con domici- 
lio en esta Capital, Avenida Corrientes 
mil cuatrocientos treinta y siete, tercer 
piso, a quien los tres . socios de común' 
acuerdo y en este acto también desig- 



fallecíutientb o , incapacidad sobrevi- 
niente del , gerente Doctor. Bejiito- Lean- 
dro Munell, el uso de la firma foeial co- 
rresponderá a dos de l¿s / socios en for- 
ma conjunta. — Cláusula Décima:. Las 
utilidades o pérdidas de la sociedad se- 
rán repartidas' o en su caso soportadas 
por los socios ' en ' la siguiente propori 
ción: los señores Adolfo y Benjamín Ra* 
vel, un treinta y ocho por ciento para 
cada uno de élloj y el socio señor Ro- 
berto Ravel, el veinticuatro por ciento 
restante. — Cláusula Décima Cuarta: 
Cada uno.de los. socios percibirá men- 
sualmente en concepto de sueldo, y con 
imputación al rubro "gastos generales" 
■la suma de quinientos'pesos moneda na- 
cional. — Tercero; A todos los efecto» 
legales emergentes del presente contra- 
to, las partes constituyen domicilios "es- 
peciales en .los indicados al comienzo 
respectivamente, renunciando desde ya 
al fuero .Federal si procediere y acep- 
tando la jurisdicción de los ' Tribunales 
Ordinarios de la Capital, ,Bn prueba de 
conformidad^ suscriben' el, presente con- 
trató en el" lugar y fecha "u¿ supra" 
indicados. — Entre paréntesis: ''ochó- 
cientos pesos moneda nacional" — ne 
vale. — Jaime . Yankelevich. — Adoii'o 
Ravel." — ' Benjamín , Ravel. — Roberto 
Ravel. — Buenos Aires, 18" abril dé) 
"Año del Libertador General San íitar- 
tín", 1950. — Isaac Leff,' secretario. 
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P.I.A.M. MUEBLES * 

Sociedad de Responsabilidad Limitada . 

■ Por disposición del señor Juez de Oo-. 

mercio, Dr. Juan' L.- Páez, .Secretaría del 

autorizante, ce hace saber 1 por el termine 

de cinco días él siguiente" edictor 

En la ciudad de Buenos ' Airesí a cinco 
días del mes de abril de mil. novecientos 
ciircu¿nta. "Año del Libertador ' Genera! 
San Martín", comparecen los/ sefioror 
Elias Cansado, argentino, casado, ' domici- 
liado en Daraet dos mil 'ciento dieciséis" 
y Naum Kuriss, ruso, soltero, con domici- 
lio én ' Cabildo doscientos ochenta, ambos 
de esta Capital y mayores 'de edad y "roa 
nifiestan que: Primero: En sú carácter 
de únicos y exclusivos componentes de 
"P.I.A.M. MUEBLES, SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA",' cod 
domicilió en esta Capital, . Avenida Co- 
rrientes tres mil cuatrocientos cincuenta 
y uno al cincuenta' y cinco, según así re- 
sulta del contrato social y sus modifica-' 
«iones inscriptos respectivamente en el 
Registro Público de Comercio el veinti-, 
tres de diciembre de mil novecientos cua- 
renta y siete, bnjo el número. nfi'l ocho 
cientos ochenta y cuatro al folio doscien 
tos del libro trece' de Contratos de So- 
ciedades de Responsabilidad Limitarla; el 
cinco de setiembre de mil novecientos 
cuarenta y nueve, bajo 'el número mil. 
seiscientos eincuents y tres, al folio cien-' 
to veinte, del libro diez y siefe de Socie- 
dades 'de Responsabilidad Limitada; y 
el siete de setiembre de mil novecientos 
cuarenta y nueve bajo el . número mi! 
setecientos dos, al folio cincuenrta 
y "" uno del^ , libro diez y ocho i't 
Sociedades , de Responsabilidad Li- 
mitada, han ^resuelto, con efecto re- 
troactivo al primero de enero del año 
en curso, ampliar el capital social, a la 
suma de Cien Mil Pesos Moneda Nacio- 
nal, del cual corresponden: cincuenta cuo- 
tas sociales de.mil pesos cada una, o sea 
la suma de cincuenta mil pesos de igual 
moneda a cada uno , de los socios, que 
so hallan integradas conforme al ba¿ 
lance e inventario suscripto de confor- 
midad por ambos socios al primero de 
enero del año en curso, el cuaL forma par- 
te integrante de este contrato, en la si- 
guiente forma: el socio señor Elias Can- 
sado tiene integrado a la sociedad la su- 
ma de cuarenta y dos mil pesos y el 
socio señor Naum Kuriss la.de treinta 
y ocho mil; comprometiéndose ambos n 
integrar sus respectivos saldos de capi- 
tal de ocho mil y doce mil pesos, a me- 
dida que los negocios sociales así lo re- 
quieran. — Segundo: A todos los efec- 
tos legales emergentes del presente co.-. 
trato, las partes constituyen domicilios 
especiales en los indicados^ al comienzo 
íespectivamente y aceptan la jurisdicción 
de los Tribunales Ordinarios de la Capi- 
tal, renunciando expresamente al fuero 
federal si' procediere. — En prueba de 
conformidad, firman el presente en. el 
lugar y fecha "nt-supra" indicados. — 

Elias Cansado. Naum Kuriss. — Bue- - 

nos Aires, -Abril 18 del "Año del Liber- 
tador, General San MáTtín", 1950. — 
Isaac Leff, secretario. 
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Sociedad' de yíu*p©j*álri$daa "Xlmttaaa> 
Por. 1 ! 'jáiapáajjcion del'^éñoT Juez., á». Cor. 
nurcio "'d¿ 'Ja Capital -Federal,, aafttor. Ha- 
go' Darío " Maeiel y secretaria, *** 4°?*°^ 
Rene Tavernijer, .se hace saljer por 5 dios,' 
quepoí escritora dp fecha, 7 de marzo de 
W50, ante. '.Túán'B. 3. Bido'ndo, don Jo?é 
Ocnóa' vendé, cede y transfiere^ a favor 
de Aníbal Saúl ' Hef nandorena, cinco cuo- 
tas' capital que" tiene y' le 'corresponde en 
la" sociedad' "JOSÉ OCHO A' y ' COMPA- 
ÑÍA 'SOCIBDADTÍB RESPONSABILI- 
DAD LIMITADA", valor f 1.000 cada 
una. — 'Buenos Aires, 25 de Marzo de 
1960, Año del Libertador General San 
Martín! '<— Berié Tavernier, sScretario. 
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MÓLÚíAKI, CQMpASlÁ ARGENTINA 
Z DE ESTÍBAJÉS, COMERCIAL. 

y, marítima 



Sociedad de R^ponsabilHIatl Limitada 

Por disposición iill Sr..Juez de Co- 
mercio de Ja .Capital de ,la^ República, 
DJ." paúl Rodríguez. Quesada, sscre,tarla 
del autorizante, se hace, saber jsJ.Rrespn- 
te edicto por -el término, de cinco días. 

!Bn la. Ciudad dé Buenos Aires, "a doce 
días de Agosto de mil novecientos eta- 
rerita y nueve. -entre los señoras Dante 
Molinarl, uruguayo, de cincuenta y ochb 
años de edad, -casado, domiciliado en 
Venezuela novecientos diez y siete y Fe-' 
rrírcclo Bruto Mollnarl, urusi-.ayo. do 
cuarenta y ocho años de euaa. casado, 
áojálclUado en Cabrera tres mil ocho- 
cientos sesenta, ambos de .está Ciudad 
y habites ' pira contratar; convienen en.' 
formaVizatr ñha sociedad'' comercial, qué 
e^ regirá por' las disposlclpneB.de fa Ley 
lil'645, y de acuerdo a las bases' que se 
especifican en los siguientes -punTO-a. — 
Tino: La sociedad se denominara "TBO- 
LINÁRI, COMPAÑÍA ARGENTINA DE 
ESTIBA JES, COMERCIAL T MARÍTI- 
MA,. SOCIEDAD DE RESPONSABILI- 
DAD LIMITADA*', y tendrá por objeto 
principal la realización del trabajo de 
carga y descarga de buques en los puer- 
tos de la República yjo del exterior; asi 
cpmo toda clase do fletamentos por 
cuenta .propia y|o de terceres, para lo 
cual podra realizar toda clase de opera- 
ciones comerciales, industriales y finan- 
cieras. — "Segundo: El domicilio social 
ee fUa en la Galería "General Quemes", 
oficina cuatrocientos cuarenta y seis, de 
esta v Capital, pudiendó establecer sucur- 
sales y|o agencias en cuatquler -punto del 
país' o' del exterior. — Tercero: La So- 
ciedad .funciona con efecto retroactivo al 
día primero de agosto de mil novacientos 
aparenta y nueve y el presente contrato 
se formula por el término de cinco años, 
a partir de la fecha mencionada, pu- 
diendó prorrogarse por otros términos 
Iguales en caso de que ninguno de los 
socios manifestare su deseo de no^ pro- 
rrogarlo. Dicha manifestación deberá 

ser hecha al otro socio por telegrama 
Colacionado y antes de loa ciento óehen- 
.ta días del vencimiento del período en 
curso. — En caso contrario el presente 
contrato se considerara, automáticamen- 
te prorrogado por otros cinco años. — 
Cuarto: El capital social -na lija en la 
suma de quinientos mil pesos moneda 
nacional, dividido en quinientas cuotas 
de mil pesos cada una, suscriptas por tos 
¿ocios en partes iguales.'"— La Integra- 
ción del capital' suscripto la realizan, los 
socios totalmente en especie, según In- 
ventario que se acompaña y que -forma 
parte del presente contrato, dejando las 
partes expresa constancia de su confor- 
midad con el mismo. — Quinto: La Di- 
rección, representación y administración 
de la sociedad, estara a cargo de uno 
cualquiera de los socios, indistintamen- 
te, quienes actuarán como gerentas con 
las mas amplias facultades, sin más li- 
citación que .la que impongan los inte- 
reses sociales, otorgando cuantas escri- 
turas publicas o documentos privados 
que fuesen necesarios, no .pudiendó ha- 
cer, uso de la ¿Irma social .para fianzas 
ñi garantías a terceros qué estén fuera 
del giro de los negocios sociales. — Los 
gerentes percibirán .un sueldo mensual 
de un mil doscientas pesos moneda na- 
cional, cuyos impertes se cargarán a la 
cuenta de gastos generales. — Dichos 
sueldos podrás ser modificados de co- 
mún acuerdo, según las' circunstancias. 
— Sexto: Cada ejercicio anual termina- 
rá el tremía y uno de julio. — Dal In- 
ventario se Toarán las deducciones fi- 
jas, descuento de ' mobiliario y de los 



be, las utilidades- liquidaste j apar.tára; jen 
i>rfmer término Jan cinco >por siento 'para- 
ia^JWmaeiótt.aílHfandó da* reserva legal. 
Kaáta"coinplet4r: %, ana; , stímfl: equivalente 
al 10 % : 'fdiez por cieníoVdel capital' so 1 -', 
cfcfi. — El 'remanente de utilidades *e 
distribuirá entre los .«ocios én partes 
iguales, Blendo su participación" en las 
pérdidas de 4.a misma forma. — Sépti- 
mo: La' Conformidad de los sodo3 a los 
balances anuales, asi como las demás 
resoluciones dé Interé3 para la sociedad, 
se.' insertarán en un libro de actas ru- 
bricado. — Octavo: El capital social po- 
drá ser aumentado en cualquier .momen- 
to que ,los socios consideren convenien- 
te, pero las cuotas a suscribir por los 
mismos, «n ese concepto serán siempre 
iguales las del uno con respecto al otro. 
Noveno: Las bases generales para la di- 
solución, liquidación, y partición de 
la, sociedad, serán las establecidas en cj 
Código* de. Comercio.;, — En el, paso d,e 
disolución de la sociedad, sejgún lo pre- 
viste- en el articulo tercero, ésta dejará, 
de tomar .trabajos treinta días cntes.fi-!» 
fenecido .el periodo-., de cinco años en vi- 
gencia, y a partir de la fecha d» ila re- 
solución se. tomarán todas las medidas 
necesarias para tener liquidados los tra- 
bajos en curso para- el vencimiento ci- 
tado, en cuyo moment»» la sociedad te. 
constituirá- "-n liquidación", transrox- 
mándoso los gerentes en liquidadores y 
obrando en, este caso, con respecto a Ja 
liquidación, .en forma conjunta, siempre 
que, -de común acuerdo, no resuelvan de- 
legar dicha función ■en un tercero * in- 
vestirlo de les poderes nacesarles. — El 
o los liquidadores practicarán un balan- 
ce ; general a la fecha del comienzo de 
la liquidación y procederán a la reali- 
zación total del activo social' y " previa 
cancelación del pasivo existente, el lí- 
quido- se distribuirá entre los socios en 
partes iguales. — Déeimoi En caso de 
comprobarse por los balances, pérdidas 
que insuman más del 30 % {treinta por 
ciento), del capital social, cualquiera .de 
los sodos'podrá. solicitar la disolución de 
la sociedad, en cualquier momento. — 
Este contrato se extiende en tres ejem- 
plares de un mismo tenor, uno para ca- 
da uno de les socios y el tercero para la 
Caja social, que será lnsesjpto en el Re- 
gistro Público de Comercio. — firmado: 
Dante Molinari. — F. B. Molinarl. — 
Buenos Aires, 21 de marzo del Año del 
Libertador General San Martín, 1950. — 
Señor Juez de Comercio de la Capital 
Federal. Dante Molinarl y Ferrucclo B . 
Molinarl, constituyendo domicilio legal 
en Gatería Güemes, olicina 416, en les 
auíos"'Tdolinarl, Compañía Argentina de 
¡ Estlbajes, Comercial y Marítima, Socie- 
dad de Responsabilidad limitada", «¡Ins- 
cripción de contrato social, a V. S., res- 
petuosamente se presentan en su carác- 
ter de socios componentes de dicha enti- 
dad, y exponen: Que para que dicho con- 
trato esté en .-todo de acuerdo con la 
norma establecida en el Art. 424 del Có- 
digo de Comercio, vienen a dejar expre- 
sa constancia que dejan sin -efecto la 
última parte del párrafo - Tercero del 
mencionado contrato, que dice: "En caso 
contrario el presente contrato se con- 
siderará automálicemente P"- orrogado 
por otros cinco años". — Que so'ictt«i.n 
de V. S., se sirva disponer se tenga *n 
cuenta la presente modificación, a los 
efectos de la publicación de edictos y de 
la respectiva Inscripción del contrato en 
el Registro Público de. Comercio, que Se- 
rá Justicia..- -•- Firmado: Dante Molina- 
rl. — j>. B. Molinarl. 

Buenos Aires. XI de Marzo de 19Í0, 
Año del Libertador General San Martín. 
— Domingo López Saavedra, aeers tarto. 



CM1$, i; tiúmero>'mir,¡ veintinueve, «cgúo 
tcmtrato ütscriptó -en, el'Iiígistro 'Pttbrieo- 
ÜU'CoineTcio dé'ia Capital; fFedcral tevjd- 
fel numere -'mil ochocientoSí-dlez'y »'uéve¿ 
falib- 1 -ciento cnarenta- y oDlio, 2^6' diez, 
y siete, «ón feclia VeintisSis áe Septiem- 
bre del año mil novecientos cuaraata y 
nueve, de eomfin acuerdo, y de. confor- 
midad a las dejibeTaciones sociales en 
fecba veinticuatro ^e' EaeTo' de "mil ao^ 
vecientos cincuenta y dos de marzo' de 
mil. , novecientos cincuenta, Convienen < y 
estipulan lo que sigue: Primero: Se 
aezpia la- reauncia del socio Dott. -Elvio 
Spano del cargo de gerente 'de -la sor 
ciedad. , — Segundo-: Se -nombra, en bus- 
titueión 'Sel mismo, egmo gerente dé la 
sociedad al socio señor Moisés G»sk. — 
Tércérd: Queda derogada y 'en don'se- 
cu'enéia como no -existeBte la asignación 
de «juiúientos pesos- "moneda tiaciocal 
(qumiéntos pesos moneda natíonál) 'men- 
suales ea" concepta de viáticos al gerente 
establecida en la cláti'súla sexta del con- 
trato social. — Cuarto : Se aprueba ct 
retiro de la sociedad (receso) pedido 
por el socio señor Cristiano J>o Portu.' — 
Quinto: El capital de mil, pesos moneda 
nacional (mil : pesos ..moneda nacional) 
equivalente a cinco cuotas (cinco) subs- 
cripto por el nombrado 'socio señor De 
Porto -que Be retira, va distribuidle cñ 
partes iguales entré loa cinco socios, que 
perm&useen en la sociedad, en propor- 
ción de una cuota para cada' uno, lo que 
equivale a Tpesos moneda nacional dos- 
cientos por cada uno de los. miamos: — : 
Sexto: En consecuencia e.l capital de la 
sociedad queda snbscry>to e integrado 
en la cantidad de ciento veintiséis (ciento 
veintiséis) cuotas,, equivalentes a veinti- 
cinco mil doscientos .pesos .moneda -.na- 
cional de curso legal (veinticinco mil 
doscientos pesos moneda nacional) - por 
cada uno de los socios Abraltam Coen," 
Moisés Cosn, Benny Chami, Elvio Bpano 
y Alberto Ventura, o sea en- total sás- 
crantos treinta cuotas' (seiscientos trein- 
ta) equivalentes -a ciento' veintiséis ' mil 
pesos ' moneda nacional de curso legal 
(ciento veintiséis mil pesos* moneda na- 
cional) que es el monto del capital so- 
cial. A un so.o electo se - redacta el pren- 
sante contrato extendido en un sello de 
pesos moneda nacional uno coa ciceaen- 
ta, curso legal, Jiúmero ochocientos se- 
senta y cuatro mil a'eteeientos, treinta 
y dos habilitado con el impuesto fiscal 
de ley; el que se firma en lugar y fecha 
al principio indicadas. — A.' Coen. — 
Moisés Coen. — Benny Chami. — -C De 
Portu. — Elvio Bpano. — A. Ventura. — 
Sobreiraspado; cuotas (seiscientos trein- 
ta). Vale. — Buenos Aires, Abril IB, 
Año del Libertador General San Martín, 
1950. — Isaac Leff, secretario. 
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AGRÍCOLA BHODES 
Sociedad de B^sponsábilidad Limitada 

Por disposición del señor Juej de Co- 
mercio,' Doctor Juan L. Páez, secretaria 
N» 9, se ' hace sabor por cinco días el 
siguiente edicto: 

En Buenos Aires a los treinta, días del 
mes de mamo del año mil novecientos 
cincuenta. Año del Libertador General 
San Martín, los que suscriben, señores 
Abraham Coen, Moisés Coan, Benny 
Cbami, Crietiano De Portu, Elvio' Spano 
y Alberto Ventura, socios constituyentes 
de la "ACBÍCOLA KHODES", SOCIE- 
DAD DÉ RESPONSABILIDAD LIMI- 
TADA, cr.-riíal -Tiento veintif-'-is mil pe- 
sos, con sede en la Capital Federal, calle 



FERKOMKTAL 
Sociedad de Responsabilidad Uiiiitmla 

El Juez de Comercio de 'la Capital de 
la República Dr. Norfcerio Gowland, re- 
cretarla del autorizante,' hace saber por 
el térmirlé de cinco días él siguiente 
edicto:. I 

Testimopio': Contrato "de Sociedad de 
Responsabilidad Limitada. — En la Ciu-_ 
dad de Buenos Aires, a los veintiocho 
días Sel mes de marzo de mil novecien- 
tos cincuenta, Año del Libertador Gene-' 
ral San Martín, se ha convenido celebrar 
un contrát de sociedad de responsabili- 
dad limitada entre las sigo ten tea perro-' 
ñas: Señora Elly Gundlach Se Wolff, ar- 
gentina, viuda, de cincuenta y dos años 
d« edad; y Federico Enrique Wolff, col- 
tero, argentino, de veintinueve años de 
edad, ambos domiciliadas en esta Capi- 
tal Federal, calle Sarmiento cuatrocien- 
tos ochenta y siete y hábiles -para contra- 
tar; la que se regirá por las -siguientes 
cláusulas: Primera: La sociedad de refe- 
rencia girará bajo la razón social de 
"FERROMETAL SOCIEDAD DE RES- 
PONSABILIDAD LIMITADA" ytend.fi 
sn domicilio en la calle Sarmiento cua- 
trocientos ochenta y siete, primer piso. 
Escritorio diez "y ocho, donde estará su 
administración y sus depósitos en la calle 
Pepiri número mil trescientos veintiséis 
y Maza dos mil doscientos cincuenta y 
^ocho; sin perjuicio de cambiarlo poste- 
riormente o de establecer sucursales o 
agencias en el interior y exterior del país. 
— Segunda: El término de duración de 
la sociedad será de diez años, a contar 
desde la fecha. — Tercera: El objeto 
principal de la sociedad es el de dedicar- 
se a la compraventa al por mayor y me- 
nor de hierros en general, de cualquier 
clase y marca, pudiendó desarrollar ac- 



tividades QOjnp.leme.ntarlas.de es^.Iinalir, 
dad sin liniitación alguna. T r 7r iCua¡rta¿,ÍU t 
capital social queda l fijad'o e^la^eu"-*; • 
¡de Cien MU ,f esos < Cié q mil pesoAtno- 
jveda nacional) >.PWOs moneda., .nacional, 
dividido «n. oien cuotas de. nn mil .pesos 
moneda nacional cada -una, . totalmente., 
suscripto en .este. acto $ integrado, ¡Ja. la • 
siguiente. forma, rn un tpdfl.-rte.gtcuefdq 
al .»o.venjtar,10.y balance, -firmado por ¿oa, 
socios, con fecha veintieuatror de. Kturzo. . 
de mil novecientos cincuenta, Año del- J.i-, . 
bsztadar General San Martla, el que. for- 
ma parle .Integrante déoste confra^o^ *e-i. 
bidamente .certificado, ^por -e)l. Coniadot 
Público Nacipnal dan .Pascual Zaífaronl,' 
inscripto eh la matricula bajo elaiümeio 
ciento setenta y cinco: al tomo cuarto; - 1 
con«isto.nte «n jdhiiro ¡ íf«3tivo ) mewad*- 
rlas. cuentas a cobrar, etc.: Elly <iund- 
lanch de Wolff suscribe cincuenta cuotas 
de un mil. pesos moneda nacional, o sean 
cincuenta in'l p^sos. (pesos moneda na- 
cional Cincuenta mil} moneda nacional, 
integrando treinta .y cinco cuotas <ie ,«n 
.mil pesos monediS. racional o sean treinta 
y cinco mil pesos .moneda nacional .ípe*' 
sos moneda nacional Treinta y cinco mil; 
y el .señor Federico Wolíf suscribe :!a* 
cincuenta- cuotas restantes, o sean cin- 
cuenta mil pesos (pesos moneda naclocal 
Cincuenta milj integrando treinta yem- 
qo cuotns.de. un mil pesos monsda. nació-, 
nal cada una, o sea treinta y cinco mil. 
pesos moneda nacional (pesos moneda, 
nacional . Treinta y cinco mil), todo da . 
acuerdo al inventario y -balance mencio- 
nado precedentemente.'—- Quinta: La ad- 
ministración y dirección de los. negocios 
sociales estará. Indistintamente a -.cargo 
de. los surtos, que actuaran' como geren- 
tes, con las más amplias facultades, s.n. 
más Hmitactón que la que impongan- los 
intereses sociales, otorgando cualt¡ui*ra 
de ellos mediante su firma -cuantos ins- 
trumentos, documentos privardos o'esirl- 
turas públicas resulten, necesarios- para. - 
ia buena marcha de la sociedad,' quedan- 
do en consecuencia investidos de todos 
los poderes para ejercer todos los actos 
de administración, y representación le- 
gal de la sociedad, pudiendó a tal efecto 
representarla ante los Banco Ofloláles o 
Particulares y reparticiones públicas, 
conferir pdderes y revocarlos, de 'confor- 
midad con el artículo diez y seis -de la !ey 
once mil "ssíectentos cuarenta y' cinco. 
— Seis: Los garantes podrSn retirar 
mensaalmente la suma de un mil pesca 
moneda nacional que se considerara an 
anticipó de los beneficios. — "sk'le: 
Anualmente se efectuará un balance t-'e- . 
neral de los negocios, e! dia treinta y 
uno de marzo de cada año, a partir de 
mil novecientos cincuenta y uno. para 
cuya aprobación Ee requerirá la mayoría 
do vetos, computados según el capital, 
en ia forma establecida por el articulo 
ouatrodentos doce del Código de Comer- 
cio. — Ocho: Las utilidades o perdíaos 
so aistribuirán en la proporción dei c*n- 
cuentapor ciento (cincuenta por cien- 
to) -para cada socio. — Será de r.lgjr su- 
tes de fijar la cifra definitiva de utilida- 
des o el total de la pérdida, compmar 
las previsiones de amortización, j reserva 
sobre los rubros del activo que lo requie- 
ra técnicamente, así como separar el -cin- 
co por ciento para fondos de -reservn le- 
gal. — Nueve: En caso de fallecimiento- 
de cualquiera de los socios, el sobrevi- 
viente tendré." opción a adqnlrir a sus he- 
rederos las cuotas del mismo y la prorcr-- 
ción de , utilidades acumuladas, que i» 
pertenecieren, pagando el total en vein- 
ticuatro cuotas mensuales y consecutivas 
sin interés. — No ejercitándose esta op- 
ción de compra, el sobreviviente tendrá. 
opción o podrá exigir la continuación dé- 
los negocios, dentro de los térhiinos del 
contrato, debiendo los herederos unlfif-nr 
personería' en substitución del- socio 
muerto. — Diez: Producido el retiro 4e 
un socio de acuerdo a lo ya In'Mrado ante- 
riormente el que quede podrá optar por 
la continuación de Jos. negocies o por la 
liquidación, formulándose un balance pe- 
ñera! para establecer la cifra de capital 
y utilidades a la fecha. - — Once: l'a- 
ra todo lo no previsto en este contra- 
to, se regirá por las disposiciones del Có- 
digo de Comercio y por la ley once mil . 
seiscientos cuarenta y cinco de Sociedad 
de responsabilidad limitada. — tve: 
Todas las divergencias que puíieran' 
Surgir con motivo de este contrato, serna 
sometidos al arbitraje de la Cámara Ar- 
gentina de Comercio, cuyo fallo será In- 
apelable. — Tr»-e: Este contrato s»rá 
inscripto en el i..gistro p ' 1 ~ í, «'""- 
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cid, 'cuyo'- tramite - de inscripción las. 
partes' lo encomiendan desde' ya-al Doc- 
tor Pascual' J. ZaffaronJ. — Bajo las 
cláusulas precedentes, - los contratantes 
dejan constituida la sociedad "Ferrome- 
tal S.R.L..*', a cuyo fiel cumplimiento 
»c obligan en todas sus partes. — En un 
todo de acuerdo, se firman dos ejempla- 
res do un mismo tenor y a un solo efec- 
to, en el lugar y fecha ut-supra. — Elly 
Gundlach de Wolff, Federico Enrique 
Wolff. 

Buenos Aires, Abril 19 de 1050, Año 
del libertador General San Martín. — 
Josí- M. Caramas Ferro, secretarlo. 

$ 220. — e.24|4-N« 15.874-V.28HÍ60 



NOVOA 
Sociedad de Responsabilidad limitada 

Por disposición del señor Juez de Co- 
mercio do esta Capital do la República, 
doctor Hugo Darío' Maciel, . Secretaría 
del doctor V. Gónzlez' del Solar, so hace 
saber por cinco días que por escritura 
otorgada anto el Escribano Garlos A.- 
Rczzonico, con fecha 23 de enero de 1950, 
se lia modificado el contrato de la oscie- 
dad "NOVOA, SOCIEDAD DE RESPON- 
SABILIDAD LIMITADA",' e» la ' "si- 
guiente forma: Que como 'consta do !a 
escritura otorgada ante mí, el siete de 
octubre de mil novecientos cuarenta y 
ocho, al folio mil setecientos nueve del 
prctoeolo correspor. «liento de este Regis- 
tro, cuyo testimonio fué inscripto en el 
R-."..-.íro-r4bUeo do Comercio el veinte 
de Noviembre" de mil novecientos cua- 
renta y ocho, bajo el número mil ocho- 
cientos óchenla' y uno.' al folio ciento se- 
tenta y dos del libro dieciséis de socieda- 
des do responsabilidad limitada, el se- 
ñor Demetrio Novoa, tenía instalada en 
la e.F.sa de la calle Cangallo número tres 
mil novecientos veintidós de esta Ciudad 
deslio hace muchos años, un comercio 
de fabricación de medias, el cual explo- 
taba a su solo nombre. Que al fallecimien- 
to de su esposa en primeras nupcias, 
doña Sabina Domíngnez de Novoa, se dic- 
tó declaratoria do herederos , en favor de. 
sus legítimos hijos don Raúl Jorge y 
don Robcito Novoa, sin perjuicio de los 
derechos, que a él le correspondían co- 
mo cónyugue supérstite y que por/ esos 
acontecimientos había quedado consti- 
tuida entre ellos una sociedad de hocho 
que continuó hasta esa fecha la explo : 
taeión comercial mencionada, habiéndose 
distribuido las utilidades en proporción 
a los respectivos haberes. Que en virtud 
de esas circunstancias, resolvieron trans- 
formar esa sociedad, en una de rospon- _ 

(labilidad limitada, lo que así hicieron | porte del capital integrado más las re 

servas legales y utilidades que le corres 



operaciones comerciales, industriales y fi- 
nancieras: A tal fin, podra instalar, sucur- 
sales, o agencias en cualquier punto del 
interior de) país o en el extranjero. — ^ 
Tercero: Se fija, como plazo de áu'raciol», 
de la sociedad el de cinco años a partir 
do" la'fc'cha. — ' Cuarto: El capital so- 
cial queda establecido en la suma de 
Ciento Veinte Mil Pesos Moneda Nacio- 
nal ($ 120.000."— c|l.), dividido en cien- 
to' veinte cuotas de un mil pesos mone- 
da nacional cada una, que' loa socios sus- 
criben por partos iguales, esto es, cuaren- 
ta cuotas cada uno. En este acto los socios 
integran la suma de veinte mil pesos 
m¡n. cada uno, o sea el cincuenta por 
ciento de las cuotas suscriptas. En cuan- 
to al saldo, sera integrado por los socios 
a medida que las necesidades de la socie- 
dad lo requieran. — Quinto: La dirección 
y /administración estará a cargo do los 
tres socios, indistintamente, los que que- 
dan investidos de la calidad de gerentes 
con todas las facultades y obligaciones 
establecidas en la Ley N« 11645. El uso do 
la firma social podrá ser ejercido por dos 
cualesquiera de los gerentes, en forma 
conjunta. Queda expresamente prohibido 
a los gerentes comprometer la firma so- 
cial en fianzas, garantías o avales do 
cualquier naturaleza. — Sexto: Los so- 
cios, con seis meses de anticipación al 
cierre de cada ejercicio, podrán notificnr 
su voluntad de retirarse do la sociedad, en 
cuyo caso el o los socios res! antes ten- 
drán opción para adquirir las cuotas del 
o los salientes,' abonándoles su capital 
;ntogrado, más las reservas legales y ga- 
nancias que les correspondieren en cuotas 
trimestrales equivalentes al quince por 
ciento (15 %) del total resultante, más 
un interés del seis, por ciento anual. — 
Séptimo: Anualmente y al final de cada 
ejercicio, que se cerrará el 30 de junio do 
cada año, se practicará un balance gene- 
ral e inventarió que se considerarán apro- 
bados si dentro del plazo de quince días 
do confeccionados los socios no los obser- 
varen. — Octavo: Las utilidades o pérdi- 
das que arrojare la sociedad serán dis- 
tribuidas o soportadas, respectivamente, 
ei.tre los socios por partes iguales. Los 
socios no podrán efectuar retiros superio 
res al cincuenta por . ciento de las utili 
dades hasta que las respectivas cuotas so 
cialcs suscriptas estén totalmente inte- 
gradas. — Noveno: Mensualmente y con 
cargo a la cuenta de gastos generales so 
abonará a los gerentes el sueldo que se 
fijarfl, por resolución de los socios, se- 
gún constancia en el Libro de Actas, y 
en calidad de retribución por su trabajo 
personal — Décimo: En caso de falleci- 
miento de cualquiera do los socios, los 
sobrevivientes tendfán opción para ad- 
quirir las cuotas del socio fallecido, abo- 
nando a sus herederos declarados el im- 



por la escritura precedentemente rela- 
cionada, fijando las bases de la misma 
y formando su capital con el capital lí- 
quido que tenía la sociedad de, hecho, 
según balance e inventario levantado al 
treinta y uno de julio do mil novecientos 
cuarenta y ocho, con más otros aportes 
en dinero efectivo. Que si bien no se ha 
dicho expresafüeñte en esa escritura, ello 
iba implícito,, de que la sociedad así 
constituida, se hacía cargo y continuaría 
con el activó y " pasivo de los negocios 
de la cual era su transformación y por 
consiguiente también de los que tenía 
el señor Demetrio Novoa, cuando giraba 
a su solo nombré. — Buenos Aires, Abrii 
10 de 1950. — Año del -.libertador Ge- 
neral San, Martín. — Federico Gonzá- 
lez del Soíar, secretario. 

$ 90— e .21|4-N9 15.915-v.28|4|50 

"DIADEMA" 
Sociedad de Responsabilidad Limitada 

Por disposición del señor Juez de Co- 
mercio doctor Carlos Alberto Espiro, se 
hace saber por cinco días él siguiente 
edicto: 

- Contrato de Sociedad: Entro lo's se- 
ñores Néstor Osvaldo . Etchegoiu, argenti- 
no, casado, mayor de edad, domiciliado en 
la calle Perú 1445, piso 4', dep. 9; don 
Efilix Chacar, argentino, casado, mayor 
de edad, domiciliado en la calle Warnes 
1S85, Florida, Partido de Vicente López, 
Provincia de Buenos Aires; y üon Mario 
Celestino Eugenio Calegari, argentino, ca- 
sado, mayor de edad, domiciliado en Ave- 
nida Alberdi 836, Rosario, Provincia de 
Santa Pe, se ha convenido lo siguiente: 
Primero: Los nombrados, a partir de la 
fecha, dejan constituida una sociedad de 

■TfSponsabilidad limitada, que girará bajo 
el rubro de "DIADEMA',', SOCIEDAD 
DE - RESPONSABILIDAD LIMITADA, 
con domicilio en la .calle Perú 1422, Ca 
vital Federal. — Segundo: El objeto de 
la sociedad será dedicarse a la importa- 
tión, exportación, fabricación y compra- 



pondiere según balance que se practicará 
al momento de producirse el deceso. La 
suma resultante se ' abonará en cuotas 
trimestrales equivalentes al quince por 
ciento _ de su monto total 'más un interés 
del seis por ciento anual. En prueba do 
conformidad so firma este único ejemplar 
en Buenos Aires, a quince días, del mes 
de abril do mil novecientos cincuenta, 
Año del Libertador General San Martín 
(Fdo.:) N. O. Etchegoiu. — P. Chacar. — 
M. Celestino Eugenio Calegari.' — Bue- 
nos Aires, Abril 17 do 1950, Año del Li- 
bertador General San Martín. — Ricardo 
Williams, secretario. 

$ 155.— e.24l4-N». 15.S97-v.2S¡4¡50 



COMPASIA INTRODUCTORA 

DE CAFE 

Sociedad^ de Responsabilidad Limitada 

Por disposición del señor Juez de 
Comercio doctor Juan L. Páez, se hace 
saber por cinco días el siguiente edicto: 

Entre los señores, Doctor Vicente 
Miguel Torres, que acostumbra a fir- 
mar V. M. Torres, argentino, casado, 
mayor de edad y hábil para contratar 
con domicilio real en la calle San Martin 
número dos mil novecientos diez y seis 
de Remedios de Escalada, Provincia de 
Buenos Aires, por una parte y por la 
otra don Rubén Musante, argentino, ca- 
sado, mayor de edad y hábil para con- 
tratar con domicilio real en la calle 
General Roca cuatrocientos cincuenta y 
cuatro, también de Remedios de Esca^ 
lada, Provincia de Buenos Aires, se ha 
convenido formar una sociedad de res- 
ponsabilidad limitada, que se regirá 
por las cláusulas que a continuación se 
expresan: Primera: La sociedad ee de- 
dicará a la explotación ,del comercio de 
importaciones, exportaciones, represen- 
taciones, comisiones e ' importación y 
compra y venta de' cafés, tés y artícu- 
los afines. — Segunda: La sociedad 
tendrá su" domicilio en la Capital Fe- 



venta de toda clase de artículos cu gene- 
ral, así tomo de ocuparse de representa- i deral calle Córdoba cuarto mil . ciento 
«iones, consignaciones y todo género do | doce, pudlendo establecer a^p^rion v 



nombrar representantes en el interior 
o exterior del país; Tercera: La so- 
ciedad que se crea girará bajo la razón 
social COMPARIA INTRODUCTORA 
DE jOAFE; SOCIEDAD DE RESPONSA- 
BILIDAD / LIMITADA. — Cuarta: La 
sociedad 'podrá adquirir l>or cualquier 
título toda clase de bienes muebles o 
inmuebles, venderlos o enajenarlos en 
cualquier forma, o constituir hipotecas 
u otras garantías, así como también 
Solicitar créditos en los bancos nacio- 
nales o provinciales, Banco de la Na- 
ción Argentina, Banco Central de Ist 
República, Banco do la Provincia líe 
Buenos Aires, Banco Hipotecario Na- 
cional, Banco de Crédito Industrial y 
en los bancos particulares. — .Quinta: 
La duración de la sociedad será por 
el término de dos años a partir del 
primero de enero de ^mil novecientos 
cincuenta, a cuya fecha se retrotraen 
los efectos del presente contrato. — 
Este contrato se prorrogará por tres 
años más, si las partes no lo denun- 
cian con una anterioridad de tres me- 
ses a la finalización del plazo fijado 
de dos años. — Sexta: El capital social 
queda fijado en la suma de Doscientos 
Mil Pesos Moneda Nacional de Curso 
Legal representado por doscientas cuo- 
tas de mil pesos cada una, concurrien- 
do los 'socios a formarlo como 'sigue: 
cien cuotas de mil pegos cada una el 
Doctor Vicente Miguel Torres y cien 
cuotas de mil pesos cada una el señor 
Rubén Musante. — El capital social 
señalado se halla íntegramente aporta- 
do en' mercaderías, muebles, útiles o 
instalaciones, llave del negocio y dinero 
efectivo y cuyo valor resulta del ba- 
lance e inventario practicado al pri- 
mero de enero de mil novecientos cin- 
cuenta, certificado por el Contador Pu- 
blico Nacional don Héctor B. Codolinl. 
— Séptima: La socieaad será adminis- 
trada por "los socios que suscriben el 
presente contrato quienes ■ asumen el 
carácter de gerentes, bajo cuya direc- 
ción, fiscalización, orientación y uso in- 
distinto de la firma social para todos 
los ' negocios sin excepción de la enti- 
dad comercial que se crea, desenvolve- 
rá esta . sus operaciones, representada 
en todos sus actos por los señores To- 
rres y Musante, quienes indistintamen- 
te y sin limitación, tendrán las facul- 
tades necesarias para obrar en su nom- 
bre y conducir los negocios de la so- 
ciedad. — Octava: Ambos socios ten- 
drán a su cargo la atención directa y 
personal del negocio, haciendo reserva 
el Doctor Torres, que en caso que le 
sea necesario, y siempre que no se 
afecten las tareas nórmales del negocio 
podrá atender asuntos vinculados con 
su profesión. — Novena: Los socios 
no podrán realizar operaciones por 
cuenta propia de las que sean objeto 
de ia sociedad, ni asumir la represen- 
tación de otras personas, sociedades o 
entidades que ejerzan el mismo comer- 
cio o asociarse con ellas. — No podrán 
asimismo los socios integrar individual- 
mente sociedades' de ninguna naturale- 
za, cualesquiera fuera su objeto, de 
biendo dedicar todo su tiempo y acti- 
vidad, con" la reserva referente al Doc- 
tor Torres a la explotación del negocio 
objeto de esta sociedad. — Queda a 
salvo la posibilidad de que ambos so- 
cios de común acuerdo puedan formar 
otras sociedades en que ambos inter- 
vengan, cualquiera fuere su objeto. — 
Décima: Queda expresamente prohibido 
a los socios comprometer la firma so- 
cial vpara fianzas o prestaciones a títu- 
lo gratuito o "para negocios particula- 
res. — Décima "Primera: Al treinta y 
uno de diciembre de cada año se prac- 
ticará y se presentará a la considera- 
ción de los socios dentro de los sesenta 
días subsiguientes, un Inventario y Ba- 
lance General de activo y pasivo de ia 
sociedad. — Sobre los valores de acti- 
vo se practicarán' las amortizaciones 
usuales en la técnica contable y acep- 
tadas por la Dirección General Imposi- 
tiva, y de las utilidades que resultaren 
se destinará un cinco por ciento para 
constituir el Fondo de Reserva Legal, 
hasta que alcance el diez por ciento del 
capital. — Además se constituirá un 
fondo de previsión para atender las in- 
demnizaciones previstas en la ley once 
mil setecientos veintinueve y decreto 
treinta y tres mil trescientos dos y toda 
aquella' reserva que sea usualmento 
aplicable. — Quedan fijados los por- 
centajes de utilidad y/o pérdida en la 
siguiente forma: Doctor Torres cin- 
cuenta y cinco por ciento y el señor 
Musante cuarenta y cinco por ciento. — 
Los socios tendrán derecho a retirar 



mensualmente a cuenta de utilidades 
las siguientes cifras; Doctor Torres un 
mil pesos y el señor Musante setecien- 
tos pesos. — Los balances deberán ser 
aprobados dentro de los treinta días 
Subsiguientes a su confección y pre- 
sentación. — Décima Segunda: En caso 
de fallecimiento o Incapacidad sobrevi- 
nicnte de uno de los socios, ei sobre- 
viviente o capaz, procederá a la liqui- 
dación de la sociedad, debiendo practi- 
car un . Inventario y Balance Ceneral 
a la, fecha del fallecimiento o de la 
declaración judicial de incapacidad, y 
presentarlo a los herederos o represen- 
tantes legales del socio fallecido o in- 
capaz, dentro de los sesenta días. — 
Décima Tercera: Queda establecido co- 
mo norma de carácter general que to- 
das las resoluciones que deban tomarse 
lo serán de común acuerdo entro los 
socios, o sea por unanimidad. ' — Toda 
divergencia que se suscitare entre ios 
socios mientras subsista la sociedad o 
estando ella pendiente de liquidación 
que. versare sobre la Interpretación o 
ejecución del presente contrato o sobre 
la conducción dé los negocios sociales, 
Berá resuelta por fallo inapelable de 
arbitros arbitradores, nombrados uno 
por cada liarte los cuales a su vez, de- 
berán de antemano nombrar un terce- 
ro para el caso de discordia. — Décima 
Cuarta: A la expiración de lV"BOoiedad 
o en caso de disolución anticipada, la 
liquidación se efectuará por loa dos 
gerentes. — En caso de producirse dis- 
crepancias se nombrará un liquidador 
de común acuerdo y en su defecto se 
procederá en la forma indicada en el 
artículo anterior. — Décima Quinfa: 
El capital social de la entidad 'que sé 
crea podrá ser aumentado hasta la 
suma de trescientos mil -pesos moneda 
nacional de curso legal y dicho capital 
podrá Integrarse por nuevos aportes dé 
los socios o por el ingreso do terceros^ 
con la conformidad de los integrantes 
de la firma. ^- Décima Sexta: En todo 
lo que no se halla previsto en el pre- 
sente contrato regirán las disposiciones 
de la ley once mil seiscientos cuarenta 
y cinco. — En prueba de conformidad, 
se firman dos ejemplares dé un mismo 
tenor y a un solo efecto, en Buenos 
Aires, a los diez días del mes" de Abril, 
Año del Libertador General San Mar- 
tin, mil novecientos cincuenta. — Fil- 
mado: V. M. Torres. Rubén Musante.. 
Buenos Aires,' Abril, Año del Liber- 
tador General San Martín 1950, — 
Isaac Lef f, secretario. 

í 26"0.— e.24|4-Ní Í5.906-v.28¡4|50 



SALVA Y GABAU 
Sociedad de Responsabilidad Limitada 

101 señor Jaez de Comercio, doctor .luís 
Alberto Palacio haco saber por cinco días 
el siguiente edicto: 

En la ciudad de Buenos Aires a once 
de marzo de mil . novecientos cincuenta, 
Año del Libertador General D.m José 
francisco de San Alartín, Qd>ro don Mi- 
guel Salva Salva, español, «Ja cinciS-nta 
años, por una parto y por Ja otra don 
Francisco Garau Tugorts, esf,afic>, >?¿ ?na- 
renta y _ cinco años, ambos domiciliados 
en la callo Boedo quinientos setenta y 
siete, han convenido constituir' una So- 
ciedad de Responsabilidad Limitada a 
cuyo efecto formulan la relación siguien- 
te: Que con fecha veinte y seis de abril 
de mil novecientos cuarenta y cinco cons- 
tituyeron la sociedad colectiva que giró 
en plaza bajo el rubro.de Valva y Ga- 
lau", dedicándose a la explotación de la 
fábrica de calzado instalada en ia calle 
Bbedo quinientos setenta y siete de esta 
ciiidad y cuyo contrato fué inscripto en 
el Registro Público de? Comercio el cua- 
tro de mayo del año citado, bajo el nú- 
mero cuatrocientos ochenta y ocho al 
folio doscientos quince, del libro cuareni 
ta y siete de contratos sociales. Que - de 
común acuerdo han resuelto transformar 
la sociedad colectiva que coiisti'n'nn en 
Sociedad de Responsabilidad Limitada, 
habiendo cesado todas las opeí aciones 
mercantiles bajo el rubro anterior el día 
treinta y uno de diciembro de ivil nove- 
cientos cuarenta y nuevo, eu cuya f^'ha 
quedaron totalmcnt" cubiertas las cJfeudas 
que reconocía íc imsma y en cuya virtud 
se retrotraen los* efectos del presente en 
cuanto a Ja contabilidad, al día uno de 
crero del año en curso. En consecuencia 
la nueva sociedad funcionará con' sj.Je- 
e¡ín al articulado sigu.ente J'-'inr-j La 
sociedad se denominará "SALVA "í GA- 
RAU, SOCIEDAD DE RESPONSABILI- 
DAD LIMITADA" y el domicilio y 
asiento de" los negocios será en esta capí'" 
tal, calle Boedo quinientos setenta y sio: 
te, pudiendo extender sus operaciones en 
el resto de la república. — Segundo: La 
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sociedad tendrá por objeto la fabricación 
compraventa, importación y exp..rt.rcJóo 
d« calzados y materiales «onejrrs en sene- 
ral, siendo, continuadora de ht saciedad 
coíwtiv» "Salva y Q* •»«", ¿o cayo ac- 
tivo y pasivo *e hace eargo. — Tercero: 
La sociedad se constituye si» término de 
ouración, pero cualquiera de los rseios 
tjee se retire reconoce al owo u > + r* el 
pñvütgio de adquirir las cuotas que le 
pertenezcan. — - Cuarto: De coman acuer- 
do los socios determinaran ea caaa caso 
la oportunidad y condiciones de incorpo- 
i ación de otros nucios. — Quinto- H «a^ 
pftai social lo constituye la ibbí de Cien- 
to Veinte Mil Pesos Moneda Nacional, 
siendo las cuotas de contribución de Un 
Mil pesos moneda nacional carta ana; ha- 
biendo sido suscripto e integrado- total- 
mente por los socios: Miguel Salva Salva, 
ciento veinte cuotas • y Francisco Garau 
Tugares, ciento veinte cuotas, ambos en 
mercaderías," créditos, muebles, útiles, ma- 
quinarias y metálico, conforme al inven- 
tar.' o y avalúo .practicado y etn fonal do 
ra? los contratantes. — Sexú: El nso 
de la firma social, la administración, di- 
rcec^ón, representación y gerencia, será 
ejercida indistintamente por — Sigue en 
*l Sello de * l,S0r»tim*ro Z.tíljiG. — 
Continua del Sello de $ L5CMiún.ett 
2.401.235. — cualquiera do ios socios, dan 
Miguel Salva Salva, y don Franciscc G*. 
rau Tugores, cuyas nacionalidades y do 
micilr? se han indicado en el cncattaa- 
miecTo y quienes en uso de la misma ce- 
lebrarán loa actos y eoatrato* necesarios 
ai ■ desenvolvimiento mercantil no pupea- 
do'' comprometerla en transacciones aje- 
nas a! tráfico de la sociedad, prestec¡»..»es 
a título gratuito, constitución de fíanrssj 
gs rastras o. capciones o asumir la répre> 
stn teftón- de terceros, sin la «apresa i-l»- 
f^ruiiead del- oj,ro socio dada ea asamblea. 
Xaí.. atribuciones de los sodas gerentes ¿e 
ajustarán a las que la. ley autoriza, por 
consiguiente podrán, efectuar todas los 
actos ide administración que la soñeáad 
ceitiai.de, exigiendo todos los recaudas y 
garantías pertinentes; operar en toda ela- 
«e~ de establecimientos de crédito y ban- 
carioK r asi sea el Banco de la Nación Ar- 
gentina¿ Hipotecario Nacional, dé Cré-Eto 
industrial, de la-Próvineia de Buenos Ai- 
res u «tro de esta plaza; adquirir, permu- 
tar bienes muebles e inmuebles, consti- 
tuir sobre ellos toda clase da gravamea.es, 
firmar propuestas y contrapropuestas en 
licitaciones, perseguir el cobro de lo que 
se adeude a la sociedad, ya sea extrajo- 
¿Kiafrnente o por vía legal ocurriendo 
unte los sefiores Jueces y \ Tribunales y 
demás autoridades, promoviendo las ac- 
ciones y reclamaciones atingeates, confi- 
riendo poderes generales y especiales, re- 
vocándolos como asi adqú.fír, vuaner, 
aceptar donaciones y legad* v trrcvsr 
cu&lijuier inmueble, quedand'» autorizado 
a est^s efectos para aceptar, otorgar y 
í'rjnar las escrituras, documentos y demás 
cons;.incias que se requieran y fiíainseí te 
cumplimentar cuantos mis actos y <Gli- 
gene.as fueren conducentes ai mas í-fi- 
cíehte desempeño y al beneficio social. — 
Séptimo: Anualmente y para el tw'nta 
y uao de diciembre ae practícate «n fea- 
lance - general de los negocios, •. sin pmjbi- 
civ de los do comprotaciía y saldo que 
so realizarán trimestralmente. Prona- 
mente a la distribución de , utilidades al 
término de cada ejercicio, se retirará el 
cines poT ciento de las mismas hasta al- 
canzar el diez por e;ento del capital en 
cuya oportunidad quedará 'constituid') el 
toi-'.n de reserva legal de la sociedad. En 
caanto a las utilidades líquidas del ejer- 
cicio es facultativo de la sociedad, h<teer 
entrega de las que correspondía a cada 
pata" hasta el día treinta y uno de manso 
subsiguiente. — Octavo: Para considerar 
los ssunfos sociales, los componentes se 
reunirán en el local social, por lo menos 
una vea trimestralmente y las reaolaeio- 
l» » y acuerdos so registraran er v* I bro 
o\¡ cetas que al efecto se llevará, — tío- 
veno: Ea la primera reunión ht sociedad 
reglamentara las fundones de cada !»scio 
para la atencida de las actividades pro- 
pias de su giro. — ' Décimo: Ea caso do 
fallecimiento o incapacidad de algtrac de 
los socios los restantes tendrán, derecho 
a resolver dentro de un plazo no mayor 
de noventa días de ocurrido el óbito o de- 
— Sigue en el Sello de # 1.50-núracro 
2."*01.327. Continúa del Sello de * 1,50- 
número 2. 401 i 326. — clarada jidicial- 
nitnte la incapacidad, a) la inmediata li- 
quidación de la sociedad coajuntamezte 
rtn los herederos a euyo fin, éstos osifi- 
carán la representación o eon el re; *.- 
sentante del Incapaz; b) la continua* -n 
dt! giro Bocfal; c) el pago del haber o ■■> 
corresponda, según balance, al socio ix. 
H.t'(To o incapaz, comprendietio capital 
C- r.norte y utilidades a esa fecba, en 
_ cuatro cuotas trimestrales, iguales y su- 
cesivas cen más un interés del cinco por 
«iento anual. En easo de liquidación de 
Iji. sociedad, el procedimiento se a}¡»«¡!nia 
a las normas legales vigentes, ya sea 



r •■ i>-<- . i' •• • , <•••■'• . ■. -• 

pasr las. causales indicadas o bies por ha- 
ber eaperimeatado pérdidas' que sumen, el 
cuarenta . por ciento del capitaL — 0»- 
díeimo: Todo pedido de dinero formulado 
por un socio con afectación de su futuro 
<tividendo, ser& resuelto dentro de un p» 
ao no mayor do cinco días, debiendo re- 
gistrarse ía rcBo!oc J 6n que tome en el li- 
bro de actas. — Décimo f agualó: Cx.al- 
«l'jiera de los socios que dificultare la 
marcha de la sociedad, no cumpliera con 
la* obligaciones a su cargo, como asi el 
Gerente que infringiera las estipulaciones 
d9 este contrato, podra ser separado un 
más trámite, sin derecho a indemnizacio- 
nes ni compensaciones, mediante el pago 
«i? los haberes que le correspondan a la 
fecha de su destitución. En todas las de- 
cisiones, qne se adoptarán por simple »a- 
yoría, se computará un voto por caía 
cuota de aporte de capital. El pago del 
capital y utilidades se hará de conformi 
Cid con lo establecido en el artíeclo oé 
cimo,. — Décimo Tercero: Cualquiera des- 
inteligencia que se suscitare entro les so 
oles, sus herederos o representante, legal 
lera dirimida por arbitres, en carácter 
dx amigables componedores, designados 
ano per cada' parte, quienes pojrán de- 
signar un tercero ea caso de -'iscre|-av 
cti. El' fallo deberá proauacUrst por par- 
te de los arbitros y de un tercero dentro 
ia los cinco días de planteada la cuestión, 
tiendo inapelable. Todas las actuaciones 
serán debidamente registradas en el libro 
de actas de la sociedad. — Décimo Cuar- 
to: Ea los casos no previstos en <-ste ion- 
trato los somos se regirún per \a% dlfpo 
Sicioses del Código de Comereio en mate- 
ria de sociedades anóaimas y la ley oi-ce 
•ail seiscientos cuarenta y cinco. '— Rajo 
¡as esiipuhciroes precedentes dan los <xm- 
crt-taates por formalizado este cxmTuta 
en los sellos de un peso con cincusnla 
centavos numerados des milloaer vitatTo- 
cuntes un mil trescientos veinte y eaeo, 
veinte y, seis y veinte y siete, en el lugar 
y fecha ot-supra. — Miguel Sa'vá Sa. 1 **. 
— Francisco Garau Tugores. — So tenga 
presente. — Señor Juez de ComeTeio- Mi- 
guel Salvi Salva y Francisco Garau Tu- 
«jc-res, por si y en sus caracteres de in 
tegrantes de. la razón social "Salva y 
ftaráu", sociedad de Pespsnstb>ñda4 li- 
tüitad», coa el domicilio conj'tílnido ■ en 
Craguay 435, piso 5» en el pedido de tns- 
íripeióa de contrato social a-V. S. res- 
petuosamenie decimos: Que de común 
acuerdo fijamos el' artículo terceto del 
«.ntrats social en los siguientes térnáuas: 
'La Sociedad. sb Constitnye por el Tér- 
mino de Diez Años, pera Cualquier» de 
U>4 Socios que se Setire Reconoce .el Otro 
« Otros el Privilegio de Adquirí' lis Cuó- 
las que le Pertenezcan". Ea coxsec.ien- 
cia pedimos a V. S. se sirva K-ner» pre- 
stnte y ordenar la inscripción sol:eitaia, 
I>or ser iosticia. — Miguel Salva Sa-'vá. 
— Ftar fisco Garau Tug res. — liu'nra Ai 
re?, 15 de abril de 1950. — Aña del li- 
bertador Geoenil Don José d* San A'ar- 
í.s — E¡C Alberto. V%le. — J?. Galli Vi- 
«lafañe, secretario. 

9 305.— e.«.4.-?rí 15.S11 -v.2" 4,50. 



MAIAETJ 

PABMCA SE PRODUCTOS 

JABONOSOS Y DE TOCADOS 

Sociedad de BespossaaOtaad limitada 



- Por disposición del señor Juez^ de la 
Capital de la Bepública, doetor Juan' Ij. 
Páez y "secretaría del doctor Luis H. 
Díaz, se baca saber por cinco, días el 
siguiente <dieto: 

"En la Ciudad de Bneso3 Airas, a los 
veintisiete días del mes de Marz» de mü 
novecientos cincuenta, Año del Libertador 
General Saa Martín, entre los señores 
Francisco Haiarú, argentiao naturaliza- 
do, casado, mayor do edad, con domicilio 
en la ealle Bcrm&der'Sfifil; Francisco Di 
Saszo, italiano, cásalo, mayor de edad, 
domiciliado en la calle Seguí 2391, y 
Aloiso Zbigniew Pociecha, polaco, casado, 
mayor de edad, con domicilio ea la calle 
Hazoborgo 303S, ennvienen forma! izar el 
presente eastrato.dc sociedad mercantil 
la que sujetaran a las siguientes cláusu- 
las: Primera:- Entre los firmantes se 
constituye ima sociedad de Responsabi- 
lidad Limitada, de acuerdo al rfgimen de 
la Ley 11.C45, qnc girará ea plaza bajo 
la razón social "MAlA'EtJ" FABBI- 
CA DE PRODUCTOS JABONOSOS Y 
DF. TOCADOS, SOCIEDAD DE BE3- 
PONSAilLIDAD UIÍITADA". — Se- 
gunda: La sociedad tendrá por nbjjto 
principal la fabricación de productos jabo- 
nosos y de toeador, pndieado para su 
mejor desenvolvimiento comprar, vender, 
' rnceionar, transformar, importar, eipor- 

-r cnalqnieT producto o mercadería. 
A-ñmismo podrá comprar, vender, per- 
untar, ^transferir, 'hipotecar, arrendar, 



inmnnhics ya <eaa urbanos/ o . «Tírales. 

— Tercera: La Sociedad "tendrá *u do- 
micilio y establ ec imi en to ■ .'fabril va ¡la 
calle Bennúdez 295» podiendo en cnal- 
qnieT momento trasladarlos, establecer 
BnenTsales, agencia» y conferir represen- 
taciones en. el interior y exterior de la 
Bepúbüca, — Cuarta: Él capital social 
estará compuesto por Sesenta MU Pe- 
ses m|n. dividido en .seiscientas cuotas 
de $ 100 . sada una, y que se aporta 
de la siguiente forma: Los socios Fran- 
cisco Maiarú y Francisie Di Banzo, 
doscientas ochenta «notas es decir 
$ 23.000 cada uno de ellos, el socio 
Aloiso Zbigniew Pociecha, cuarenta cuo- 
tas, es decir $ i.f)W). — Estos aportes 
se hacen de tas siguiente manera: Vein- 
te mil quinientos pesos en maquinarias, 
mercaderías e instalaciones de acuerdo 
a balance que los socios firmas por 
separado y de común «cnerdo, ti íesto 
de Treinta y nueve -mil quinte Ates pe- 
sos en efectivo. — Se deja constancia 
qne el socio Aloiso Zbigoww Pociecha 
aporta, asimismo, sus conocimientos téc- 
nicos del ramo - ea explotación, inclui- 
das «presamente las fórmulas de -los 
producto» a elaborar. , — •Quinta: jLa 
sociedad se conviene por el plazo má- 
ximo de veinte anos y por el mínimo 
de cinco al cabo de los cuales cual- 
quiera de los socios podrá . retirarse de 
la sociedad, debiendo para ello preavv 
ur a los restantes socios con tres meses 
de anticipación. En este 3aso les socios 
que resten podrán optar por liquidar 
la sociedad o continuar coa su giro, abo* 
nande al socio saliente lo qne le corres- 
ponda en concepto de capital y utilida- 
des — que se determinaren de ' acuerdo 
a balance e inventario general que se 
practicará a la fecha — y en cuatro «no- 
tas trimestrales e iguales, la primera 
de las cuales se abonará al retiro.. Esta 
deuda cargará con el interés del tipo 
Banco de la Nación. -» Ninguno de -Ha 
socios podrá vender sss cuotas de capital 
sin el consentimiento unánime de todos 
y deberá dar preferencia para la com- 
pra a los otros socios. La disolaeióa 
total de la sociedad, que podrá conve- 
nirse en -cualquier momento, requerirá 
e! voto unánime de todos. — Sexta: 
El nso de la firma social estará a car- 
go del socio Aloiso Zbigniew Pociecha 
conjuntamente con cualquiera de los res- 
tantes socios, debiendo suscribir con sus 
firmas particulares y el sello de "Mai- 
arú' Fábrica de Productos Jabonosos y 
de Tocador, ' Sociedad de Responsabili- 
dad Limitad»" todas las obligaciones 
de la sociedad. En tales condiciones !a 
gerencia tendrá las más amplias facul- 
tades para el mejor desempeño de sus 
funciones; entre estas facultades con- 
tarán expresamente con la de abrir cula- 
tas corrientes, solicitar créditis¡ des- 
contar documentos ea los Bancos de 
la. Nación Argentina, Central, del Crédito 
Industrial, Hipotecario Nacional, de la 
Provincia de Buenos' Aires, y ea cual- 
quier otro Banco o establecimiento de 
crédito de 2a Bepúbüca o del extranje- 
ro, ya sean nacionales, provinciales, mu- 
nicipales o privados. Solamente les que- 
dará prohibido et. uso de la firma social 
en fianzas y garantías -le ter cero s y 
en negocios ojearas al gir> de ht sociedad. 

— .-Queda exceptuada de la, obligación 
J - la doble firma la neprasintación de 



de 



la sociedad . ante tos Tribunales de cual- 
quier, fuero o jurisdicción, ante los cua- 
les representarán y obligarán n la socie- 
dad- coa sa sola firma e indistintamente 
los socios Maiarú y Di.Sanzo, por sí o 
por apoderado, a cuyo efecto quedarán 
facultados para otorgar los poderes co- 
rrespondientes y tendrán todas las fa- 
enltades de estilo, incluso las de poner 
y absolver ' posiciones. — De la misma 
manera será representada la sociedad 
ante cualquier Ministerio de la Nación 
o de cualquier Provincia, y sus dependen- 
cias, Municipalidades de !a Ciudad de 
Buenos Aires y de cualquier otra ciu- 
dad, Obras Sanitarias de la Nación, 
Instituto Nacional de Previsión Social, Di- 
rección General Impositiva. — Séptima: 
Los socios convienen expresamente dtsr 
tribuir las 'tareas sociales de la .siguien- 
te forma: El Sr. Aloiso Zbigniew Po- 
ciecha será responsable de la parte téc- 
nica es decir de la fabricación de ( lus 
productos, fabricación qne hará de acuer- 
do á las normas legales en vigencia. — •• 
El Sr. Francisco Maiarú será el respon- 
sable y encargado de administración y 
compras y el Sr. Francisco Di Sanzo el 
encargado y responsable de' ventas. A los 
. . . . , , tres socios les queda prohibido cualquier 

c0lrst ' tu,r anticresis y cualquier otro ñctividaí o participación en negocios igua- 
«erecho real sobre toda clase de bienes ] es, similares o afines al qne forma el obje- 



to' principal.- de- la -presente sociedad, r- 
De tas utilidades ttqradas y realizada» 
los sodas percibirán inensimlmeñte la. 
Varna de mfl pesos mjn. la qne se íinjrá-i 
ta a sa cnenta personal. — Octava: 
Auyahneníe tn' practicará an balance 
e inventario y «nadro lenróstra^ivo de 
ganancias y pérdiúas; sin perjuicio de 
lo» parciales de comprobación de Ubres 
y arqueos de caja qne . cualquiera . de' 
loa «ocios ea cualquier momento pueda, 
considerar necesario. — Novena: Las/ 
gan an cia s qne produzca la 'sociedad se 
(Ustribuirin por partes iguales entre ios 
tres socios, en et supuesto de que arfó¿ 
jare pérdidas, éstas seria aportadas do 
igual forma.- — Décima: De las «titr- 
dades de cada ejercicio se reservará el 
cinco por ciento para, formar el tan&p, 
de reserva legal, hasta .alcanzar el dieiv 
por ciento del capital social _ y siá per.-.' 
' juicio de cualquier otra /reserva que los 
'tecles consideren conveniente hácar par 
ra responder, a leyes sociales,": b a .éuaV, 
quier. otro concepto. — Lis . uUlidaile». 
líquidas y realizada? qae".. arroje.;. cada 
batanee .anual se distribuirá entró Iqs eó- 
|ciqs como 1» determina ja cláusula novena, 
comprometiéndose los rocíos "á . «amtalizac 
el cincuenta ptr ciento de la.misma t i\ 
na 9e decidiera por unanimidad otra cissá 
dejándose constancia expresa sn el m>rb do 
actas. — Undécima: Los socios se "rau-. 
njrán . en Asamblea lina vez por mes 
a. fia de considerar, la marcha de la, 
sociedad y .tomar las decisiones que croá-ñ 
eportunas, las que se consignarán en ím 
libro de rActas que se ilevar^ .ni eféot¿ 
y -que formará parte, integrante ,dcl, pre- 
sente contrato coa respecto a ellos. '— 
Las resoluciones serán tomadas per sim- 
ple mayoría. — Cualquiera de los socios 
podrá convocar ea cualquier momento . a 
Asamblea ■extraordinaria,,,. debiendo par'jv 
ello notificar a. ios , reatantes con sincp 

días de autkipacif.» te fecha y las bu<*j- 
lienes a tratar. — Duodécima: La so- 
ciedad podrá entrar en ^«alqaier mo- 
mento en Ecfuidaeión pur:la pírdida del 
dU-z por cíente dd capital, c por d 
Voto vnáaixne de todos los socios. ■•— En- 
cl supuesto de üquidacñíc revestirá et 
earácter de liquidador el socio Francis- 
co Maiará, debiendo proceder a ios 
efecto-* de realizar el activo y -pasivo, a 
efectuar un balance e inventario <-npe-" 
cial y último. — Amortizado . qne sea 
«1 pasiva-' y deducidos, los gastes -del 
ejercicio, el producto de ia liquidación 
se distribuirá -en' la forma establecida 
por la cláusula aoven», ana vea devuelto 
a cada socio el «apital aportado. -» La 
liquidación también- comprenderá los fon- 
dos de reserva. *— Décimo Tercera : ' Rn, 
el supnesta de faTleeimiento de alguno 
de los «ocios sus herederes podrán optar 
por continuar en la sociedad o retirarse 
de la mfemi. En el primer <raso uniS- 
carán la perstftéría y" rtesigaarin wn» 
persona 'inficienteiaente. capacitada : para 
tuplactar al cansante en sus tareas y ijuó 
percibirá ííub emolnmenTos.; En': el se- 
gundo *aso *¿ procederá de acnsrlo a 
le establecido para los «ocIjs saliecte*; 

— A su vez los Bocios roBrevivieaten 
tendrás la facultad de-*é«ptar o no' a 
loa herederos ' del difunto," ^udie* io ' i'ti 
caso negativo deeinteiesa^los 'de lá ■ ?na' 
ñera establecida" para el socio' ¿aliante. 

— Décimo Coarta: Toda dd-tla o ¿i vi- 
gencia que se suscitare ontr» los socios 
o sus representantes légales con raotico, 
de la presente sociedad será -ÜTimida 
por arbitros arbitradores, amigables con!- 
ponedores, nombrados uso por -jada socio, 
los que si no »>e pusiera» 'ft acuerdo 
nombrarán a un euartt» que decidirá. 
Todo el procedimiento ar'citral no podrá 
durar má* de treinta días desde el primer 
nombramiento, pasados ios cuales los so- 
cios quedarán en libertad de ocurrir 
directamente a la justicia. — Ea lo qao 
respecta a la faz jadieial tas partes T*e- 
rancian a cualquier fnero y jurisdicción 
qne pudiera correspondería en razón do 
materia o de persona, que : no' sea la do' 
la Justicia Ordinaria de ia Capital Fe- 
deral, y fijan sns domicilios legales, 
salvo notificación expresa en contrario, 
en, los reales indicados ut supra. — Ba- 
jo las catarce cláusulas que anteceden 
las partes dan por formalizado el pre- 
sente' contrato, aeuyó fiel cumplimiento' 
se obligan de acuerdo a 'derecho y sus- 
criben tres ejemplares de igual tenor 
y' a na solo efecto en el lugar y fecha 
arriba indicados. — Firmado: Aloisb 
Zbignie-w- Pociecha. ' — Francisco Di 
Sanzo. —'Francisco Maiarú. 

Buenos Aires, 18 de abril de. 195Í, 
Año del Libertador' General San Martín. 

— Luis 'H. Díaz, secretario. 
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BEFRICALEX ARGENTINA 
Sociedad de Responsabilidad Limitada 

Por disposición del señor juez de Co- 
knercio, Dr.' Juan L. Páez, Secretaría 
Sel Dr. Luis H. Díaz, se hace saber por 
5 días el siguiente edicto: 

Testimonio: Entre los señores Bau- 
tista Kuyumdjian y Santiago Carlos Mi- 
iguel Fassolo, en su carácter de únicos 
Bocios y gerentes de REFRICALEX AE- 
GENTINA S. E. L., inscripta en el Re- 
gistro Público de Comercio el veintiséis 
¡de Agosto de mil novecientos cuarenta 
y" nueve, bajo el número mil seiscientos 
quince, al folio ciento trece del Libro 
diez y siete de Sociedades do Responsa- 
bilidad Limitada, por una parte, y por 
la otra los señores Arturo. Nicolás Mas- 
sa, " argentino, domiciliado " en Arévalo 
dos mil trescientos cinco; Fernando 
Mendiondo, argentino, domiciliado en 
Moreno mil trescientos eintnenta y 
tres, Walter Duer, austríaco, domicilia- 
dp en Tacuarí mil ochenta' y nueve; Es- 
tanislao Zaboro'Wski, polaco, , domicilia- 
do en Libertad trescientos veintisiete; 
Benjamín Jorge Pérez Herbau, argenti- 
no, domiciliado en Avenida de £\Iayo 
mil trescientos sesenta y' cinco; Héc- 
tor Tonelli, italiano, domiciliado' en 
Rawson ochocientos noventa y seis y 
Antonio Alisio, argentino, domiciliado 
ín Eivadavia mil ciento cuarenta y nue- 
ve, Primero 'B, todos mayores do edad, 
se conviene: Primero: Don Bautista 
Kuyumdjian, poseedor de cien cuotas de 
capital de la referida sociedad, cede y 
transfiérela) a- don Arturo Nicolás 
Massa, cuarenta y tres cuotas, por el 
prceio de cuarenta y tros mil .pesos quo 
se compromete n abonar en el término 
• de" un año. i-^- b) Don .Fernando Men- 
diondo, treinta cuotas, por su valor no- 
minal, o sea treinta mil pesos moneda 
iincional, quedando de este modo can- 
celado el crédito que por dicho importe 
tiene el señor Mendiondo contra Rcfri- 
. calex Argentina S. E. L. — c) A don 
"Walter Duer, nueve cuotas o sea nueve 
mil pesos moneda nacional, 'quedando 
do este modo 'cancelado el crédito que 
por dicho importo tiene el señor Duer 
contra Refricalcx Argentina S. E. L. — 
d) A don Estanislao Zaborowski, trece 
cuotas por su valor nominal, o sea tre- 
ce mil pesos moneda nacional, quedando 
do este modo cancelado el crédito que 
, por dicho importe tiene el Señor Zabo- 
. rowski contra Refricalcx Argentina tí. 
3í. L. — e) A don- Antonio Alisio, cinco 
cuotas, por su valor nominal o sea cinco 
mil pesos moneda nacional, quedando 
de este modo cancelado el crédito que 
por dicho importo tiene el señor Alisio 
contra Refríenles Argentina S. R. L. — 
Segundo; Don Santiago Carlos Miguel 
Fassolo, poseedor de treinta y cinco 
cuotas de cap.ital de ■ la referida Eoeie- 
ciad, cede y transfiere: a) A don Ben- 
jamín Jorge rérez Herbau," veinticinco 
cuotas por su valor nominal, o sea vein- 
ticinco mil pesos moneda nacional, que- 
dando de este modo cancelado el crédi- 
to que por dicho importe ticno el señor 
Herbau contra Eeíricalox Argentina S. 
R, L. — b) A don Héctor .Tonelli, diez 
cuotas, por su valor nominal, o seap diez 
inil pesos moneda nacional, quedando de 
t-ste modo cancelado el crédito que por 
dicho importe tiene el señor Tonelli con- 
tra Refricalex Argentina S. R. L. — 
iTorcero: Como consecuencia de lo que 
! antecede, los señores Kuyumdjian y 
'■ Fassolo, quedan totalmente desvincula- 
I dos de Refricalex Argentina S. R. L. y 
de su gerencia, -j Cuarto: En este acto 
I quedan designado? como únicos gerentes 
•los señores ArtuTo Nicolás MasSa y Héc- 
\toT Tonelli, quienes deberán actuar en 
■ | forma conjunta y percibirán un sueldo 
■ mensual de dos mil pesos cada uno. — 
Quinto: Quednn subsistentes todas las 
' cláusulas del contrato original de so- 
ciedad, que no se opongan a lo cstable- 
. cido en el presente convenio. — Seslo: 
So deja constancia que los socios tienen 
conocimiento del convenio firmado por 
don Alejandro Shvir y que respetarán 
, en todas sus partes. — En prueba de 
: conformidad y a los efectos de su ins- 
: cripción en el Registro Público de Co- 
: mercio se firma esto único ejemplar en 
j Buenos Aires, a' tres días de Abril de 
¡ mil novecientos cincuenta,' Año del Li- 
| bertador General San Martín. — . J. .Pé- 
, rez Herbau. — v A. Massa. — H. Tone- 
I lli. — F. Mendiondo. — W. Duer. — E. 
; Zaborowski. — A. Alisio. —7 í!. Ku- 
yumdjian: — Carlos Miguel Fassolo. "— 
] Buenos Aires, Abril 18 de 1050, Año 
del Libertador General San Martín. — 
Luis H. Díaz, secretario. 
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3. OSVALDO FERNANDEZ 
Sociedad ele- Responsabilidad Limitada 

Por disposición del señor Juez de Co- 
mercio de esta Capital, doctor Raúl Ro- 
dríguez ' Quesada, secretarla del autori- 
zante, se hace saber por cinto días el' 
slguleVite edicto: ■» ' 

En la Ciudad de Buenos Aires, Capi- 
tal de la República Argentina, a los 
3 días del mes.de febrero de 1950, Año 
del Libertador General San Martín, en- 
tre los señores D. José María Fernán- 
dez, español, casado, de 60 años, domi- 
ciliado en Olavarrla 1121, y D. José Os- 
valdo Fernández, argentino, casado, de 
32 años, con domicilio en Olavarrla 1121, 
sé conviene en constituir una sociedad 
que se regira por la ley 11.645 y jas cláu- 
sulas que a continuación se establecen: 
— Artículo 1«: La Sociedad girará bajo 
la razón social de "J. OSVALDO FER- 
NANDEZ" SOCIEDAD DE RESPONSA- 
BILIDAD LIMITADA. — Artículo 2»: El 
domicilio de la Sociedad queda estable- 
cido en la calle Olavarrla 1123 de la 
Ciudad de Buenos Aires, sin perjuicio de 
cambiarlo posteriormente, como asi tam- 
bién de establecer Sucursales y Agen- 
cias tanto en el interior de la Repúbli- 
ca como en el exterior. — ' Artículo 3«: 
La duracién do la Sociedad será de 30 
años a contar de esta fecha. Sin embar- 
go, cualquiera do los sbcios tiene dere- 
cho a retirarse de la misma después de 
transcurridos ' cinco años de vigencia 
y siempre que comunique su voluntad 
por telegrama colacionado con una an- 
terioridad de seis meses a la fecha del 
balance. El socio que continuare podrá 
de preferencia,' adquirir las cuotas del 
socio renunciante, en proporción al nú- 
mero de sus cuotas, determinándose el 
prjecio de conformidad con el balance 
inmediato posterior a la comunicación de 
la renuncia del socio, a cuyo efecto se 
computarán exclusivamente el capital, Re- 
serva Legal, Reservas Libres y Utilidades 
no distribuidas. Los socios que continúan 
deberán abonar el precio que asi se es- 
tablezca mediante pagos semestrales del 
25 '%. Es facultad de los socios acelerar 

los pagos y sin que ello implique un de- 
recho para el renunciante. Sobre las su- 
mas adeudadas se liquidara un interés 
del 6 % anual, que se hará efectivo al 
tiempo de cada amortización. — Ar- 
tículo 4?: El Capital de la Sociedad es de 
Doscientos mil pesos divididos en, dos- 
cientas cuotas de mil pesos cada una, 
suscriptas totalmente por los socios en la 
siguiente proporción: D. José María 
Fernández, 120 cuotas y D. José Osvaldo 
Fernández, 80 cuotas. Las cuotas han si- 
do, asimismo, totalmente integradas me- 
diante el aporte de mercaderías. Los 
aportes de I03 socios figuran en el inven- 
tarlo practicado en el día áe la fecha, 
el que ha sido firmado de conformidad 
y en el cual se han adjudicado a los 
bienes detallados sus valoreé reales. — 
Artículo 5«: La' Sociedad tiene por obje- 
to explotar el negocio de ferretería, pin- 
turería y bazar, asi como representacio- 
nes, comisiones, importaciones y expor- 
taciones de tales artículos y demás actos 
lícitos vinculados a esos fines. Para la 
mejor realización de sus fines, la socie- 
dad podrá: a) aceptar, otorgar y trans- 
ferir comisiones, consignaciones, repre- 
sentaciones y mandatos en generai; b) 
registrar marcas de fabrica, patentes de 
Invención, insignias, modelos, nombres y 
cuanto es objeto de la propiedad indus- 
trial e Intelectual • y renovar, transferir, 
ceder o adquirir el derecho a su explo- 
tación dentrer o fuera del país; c) cons- 
tituir, aceptar, adquirir o transferir hipo- 
tecas, prendas y otros derechos reales so- 
bre toda clase de bienes; d) dar o recibir 
en pago y dar o tomar en arrendamien- 
to toda clase de bienes; e) abrir cuen- 
tas corrientes con fondos o en descubier- 
to, obtener créditos o concederlos con 
garantías o sin ellas, otorgar, ceder, 
avalar, aceptar, endosar, y descontar 
cheques, pagarés, giros, vales y letras de 
cambio, operando con cualquier sociedad 
particular o bancarla, nacional o extran- 
jera, incluso con el Banco Central de Ja 
República, Banco de la Nación Argen- 
tina, de la Provincia de Buenos Aires, 
Hipotecarlo Nacional y de Crédito Indus- 
trial; f) tener participación accidental 
o permanentes en sociedades mercanti- 
,le6; £•) concurrir a licitaciones públicas 
con particulares, sociedades u organis- 
mos nacionales, provinciales o municipa- 
les; h) concluir toda clase de contra- 
tos por Instrumento público o ¿rivado; 



1) comparecer en juicio ante los trlbu- 
nales dé cualquier' fuero o Jurisdicción 
y ante las Reparticiones Públicas' Nacio- 
nales, Provinciales o Municipales, por sí 
o por medio de apoderados, con facultad 
para promover demandas y contestar- 
las, declinar o prorrogar jurisdicciones, 
poner o absolver posiciones y producir 
todo género de pruebas e informaciones, 
comprometer en arbitros o arbltradores, 
dar cauciones reales 5 juratorlas, votar 
concordatos, transigir, renunciar al de- 
recho de apelar o a prescripciones adqui- 
ridas; J) podra tambiénypor no ser li- 
mitativa la enumeración anterior reali- 
zar: toda clase de operaciones financie- 
ras, Industriales y comerciales y celebrar 
toda clase de actos judiciales o extraju- 
diclales que directa o indirectamente fue- 
ran necesarios a la realización del ob- 
jeto social. — Articulo 6»: Ambos socios 
quedan designados gerentes con todas 
las facultades para actuar conjunta o 
separadamente en nombre de la sociedad 
en cumplimiento de su objeto social, aun 
en'aquellc* casos para el ejercicio de los 
cuales se exige poder especial, pero no 
podrán comprometer a la misma en pres- 
taciones a titulo gratuito, en negocia- 
clones ajenas a su objeto social, en pro- 
vecho particular, ni en garantía de ter; 
ceros. E! nombramiento y remoción de' 
los gerentes será hecho por los socios 
cuando lo juzguen conveniente. —¡ Ar- 
tículo 7*: Las transferencias de cuotas 
podrán ser hechas entre los socios. Para 
la cesión a un tercero es necesario la 
unanimidad. En el caso de aceptarse la 
Incorporación de herederos o legatarios, 
éstos deberán unificar su representación. 
Si por el contrario no se accediese a su 
Incorporación, la sociedad será disuelta 
estando a cargo del socio supérstlte la 
liquidación de lajmlsma. La" parto que 
correspondiere al socio fallecido será abo- 
nada' median'to pagos semestrales" del 
25 %. La suma que corresponda será 
establecida de acuerdo con el último ba- 
lance aprobado a cuyo fin so computa- 
rán exclusivamente el Capital, Reserva 
Legal, Reservas Libres y Utilidades no 
distribuidas a la que sé ag-regará o reata- 
ra las utilidades, o pérdidas que resulta- 
ron en el balance Inmediato anterior al 
fallecimiento, proporcionado siempre al 
tiempo transcurrido entre la fecha de ese 
balance y la del deceso. Sobre las sumas 
adeudadas a los herederos o legatarios, 
se liquidará un interés del 6 % 'anual, 
que se hará efectivo al tiempo de cada 
amortización. En ningún caso se abona- 
rá un mayor valor en concepto de lla- 
ve. — Articulo S»: La Sociedad llevará 
contabilidad legal, realizándose balance 
por lo menos una vez al año, en la fecha 
que establezcan . los socios. Las utilida- 
des serán distribuidas en proporción al 
capital. En ca30 de producirse pérdidas, 
ellas quedarán debitadas en la cuenta 
rt <í "Pérdidas y Ganancias" y serán can- 
celadas con utilidades del ejercicio o 
ejercicios siguientes, salvo que los socios 
resolvieran cancelar, las' mismas debi- 
tándoseles en sus respectivas cuentas, en 
cuyo- caso lo 3Crá también en proporción 
al capital. — Articulo 9»: En cualquier 
momento que se constatase la pérdida 
de más del 35 % del capital social, cual- 
quiera de los socios podrá pedir la liqui- 
dación Inmediata ' de la sociedad. Salvo 
que el otro manifieste su voluntad de 
continuar con las actividades sociales, 
en cuyo caso tendrá derecho a adquirir 
sus cuotas, abonándoselas al. contado y 
po' el valor que resulte de aplicar el cri- 
terio indicado en el articulo 3', pero re- 
ferido al último balance. — Artículo 10«: 
La liquidación será hecha por el liquida- 
dor quo se designe y conforme a las ba- 
ses que se aprueben. — Artículo 11*: To- 
das las resoluciones se tomarán con el 
voto favorable de socios que represen- 
ten la mayoría de capital, salvo el caso 
-de transferencia de cuotas, cambio de 
objeto social y toda modificación que 
Imponga mayor responsabilidad a los so- 
cios, en que se- requerirá la unanimidad. 

— Artículo 129: En caso 'de producirse 
divergencias por la aplicación del pre- 
sente contrato o sobre la marcha de ios 
negocios será dirimida por el señor Híc- 
tor Raúl Bertora quien actuará como 
arbitro. Et fallo será inapelable renun- 
ciando los socios a todo recurso ante los 
Tribunales. — Fdo.: José María Fernán- 
dez y José Osvaldo Fernández. — Bue- 
nos Aires, 11 de Abril de 1950. Año del 
Liberttador General San Martín. — Dr. 
Domingo López Saavedra, Secretario. 
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MOCHULSKY, T&ASXBXJÓX Y 
GRIMBERG- 
Sociedad de Responsabilidad Mmitada 
Por disposición del señor Jmz 4e Co- 
mercio, a cargo del Juzgado N« 7 de la 
Capital^ doctor Luis Alberto Palacio, se 
hace saber por el término de cinco días 
el siguiente edicto: 

, En la Ciudad de Buenos Aires, a los 
veintiocho días del mes de febrero del 
Año del Libertador General San Martía 
mil novecientos cincuenta, entre los se- 
ñores don José Mochulsky ruso, casado, 
comerciante, domiciliado en Acoyte mil 
ciento setenta y siete; don Samuel Na- 
sielski, polaco,' casado, comerciante, do- 
miciliado en Canning seiscientos cuaren- 
ta y cuatro; Arón León Grimberg, argen- 
tino, soltero, comerciante, domiciliado en 
Sarmiento mil seiscientos setenta y cua- 
tis; Isidoro Nasielsky o Isaac Nasielski, 
aigentino, casado, comerciante, domicilia- 
do en Humboldt ochocientos treinta y 
cuatro; Pinkns Maslo, polaco, casado, co- 
merciante, domiciliado, en Humboldt ocho- 
cientos treinta y cuatro; todos mayores 
de edad y domiciliado en esta Capital, 
convienen lo siguiente: Primero: Por es- 
te acto se modifica la sociedad comercial 
colectiva que gira bajo el rubro de "Na- 
sielsky y Compañía" y. tiene, su 
domicilio en - la calle Humboldt ocho- 
cientos treinta y éuatro, la que se trans- 
forma en sociedad de responsabilidad li- 
mitada y se regirá por las cláusulas es- 
tatutarias que a continuación se consig- 
nan. La sociedad que se modifica fué cons- 
tituida por acto privado de feeha treinta 
de junio de . mil novewentos. cuarenta 
y siete por los señores Isidoro Nasielsky, , 
Samuel Nasielski y Pinkus Maslo, e ins- 
cripta en el Registro Público de Comer-' 
cic de esta" capital, con fecha once do 
julio de mil novecientos cuarenta y sie- 
te, bajo el húmero seiscientos setenta y ' 
seis, ai folio doscientos ochenta y sietc,^ 
del libro cincuenta de contratos privados. 
— Segundo: La presente modificación 
de contrato se celebra con efecto retroac- 
tivo al día; primero del mes de enero del 
añt en cuiso. — Tercero: La sociedad 
girará en lo sucesivo bajo la nueva ra- 
zón social de "MOCHULSKY, NASIELS- 
KI Y GRIMBERG, SOCIEDAD DE RES- 
PONSABILIDAD- LIMITADA", "mante- 
niendo su domicilio en la calle Humboldt 
ochocientos treinta y cuatro de la ciudad 
de Buenos Aires, o en el lugar donde pos- 
teriormente lo fije la asamblea do socios, 
siempre dentro da la Capital Federal. — 
Ello, sin perjuicio' de instalar agencias, 
representaciones, corresponsalías, sucur- 
sales, fábricas, factorías u otras depen- 
dencias en cualquier lugar del país o en 
el extranjero. — Cuarto: Se incorporan 
por este acto a la sociedad los señores 
José Mochulsky y Arón León Grimberg, 
quienes suscriben y aportan las cuotas 
de . capital a que se refiero la cláusula 
sexta. — Quinto: El objeto de la sociedad 
será la fabricación y|o comercialización, , 
interna o internacional de tejidos, y to- 
do aquello que pueda vincularse directa 
o indirectamente con la industria textil 
o del vestido. — Sexto: El capital so- 
cial estará constituido por Ja suma dt 
Doscientos Ochenta Mil Pesos Moneda Na« 
eional de Curso Legal (m$n. 280.0ff0.00 
de e|l.), dividido en dos, mil ochocientas 
cuotas de cien pesos moneda nacional 
cada una. que son suscriptas y aportadas 
por los socios en las proporciones y for- 
mas que a continuación se indican: a) 
el socio José Mochulsky suscribe quinien- 
tas cuotas de cien pesos moneda nacional 
cada una, o sea la suma de Cincuenta 
Mil Pesos Moneda Nacional de Curso 
Legal (m$n. 50.000.00 de c|l.), efectúan-» 
do su aporte por compensación con el cré- 
dito que por igual monto tiene contra 
In sociedad a la que se incorpora, se- 
gún surge del estado general de cuentas 
que firman las partc3 por separado, y 
forma parto tic este contrato; b) el so- 
cio señor Arón León Grimberg, suscribe 
ochocientas cuotas de cien pesos moneda ■ 
nacional cada una, o sea la suma de 

Ochenta Mil Pesos Moneda JNaeional de 
Ourso LegaP(m$n. 80.000.00 de <|1.), efec- 
tuando su aporte por compensación con 
£l crédito que por igual monto tiene con- 
tra la sociedad a la /jue Be . inc* po- 
ra, según surge del ' estado gene- 
ral de cuentas que firman las par- 
tes por Separado y forma parte de este 
contrato; c) el socio Samuel Nasielski, sus- 
cribe mil cuatrocientas noventa y, ocho 
cdotas de capital, o sea la suma de 
Ciento Cuarenta y Nueve Mil Ochocien- 
tos Pesos Mopeda Nacional de Curso Le- 
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gal: (ni$n. : ,'l**.«)M0 di efl.)> ' iaíegr.áo- 1 
adose >jn? aporte de, maguíante maneja r; 
> a£$«. S5.500.00 .* {Cincuenta ■ y cinco >nrfj i 
• -quinientas peso» 3noneda.>nacie'ná1}, re- 
jpjosBntadas por,¡su parte en «al. c a pUrfl 
-de ta sociedad jiu»difieada,j y .reprEsentadd . 
per el. rubTo Samuel Nasiélskv cuenta 
capital, del estado de cuentas antes men- 
.. donado ;m$n. £7.000.00 (Ochenta y sie- 
te .mil pesos .moneda ^nacional) por parte i 
del capital d¿ que es .titular en .la .aocte- 
. dad el señor Isaac NasielfiSi, representa- 
do por a) jubio .'- 'Isaac -NasíeJslti, enen- 
,ta capital", del estado -de cuentas qne 
bb wene refiriendo., ^p&rie que dicho s> 
.ek> cede ¡por *ste. acto, al señar JSamnel 
jNasielaki; ,y .m|n. 7500.00 (Siete mil 
¿rjescientos - ¡pesos ..moneda- naeicnal) por 
.ptrte del capital de que es .titular «1 ¡so- 
cio .Pinitos- Maslo, íapiescntado • por. él 
j-obro "Pinkus Magín, cuenta capital' {, 
d/sl estado de cuentas .citado, y qne dieho 
■ocio cede lambió» psr 'Cste bcío ^"< 
señor J?an-,r.el. Nasielski. 6e. deja, cons- 
tancia de que ■ los señores Isaac Na- 
jgfluV' 7 Pintas .Maalq, . lian sido - paga- 
dos por separado por- el -señor -Samuel 
JSAsieJsItf de: Ja jarte de capital .que 
le . .ceden; d> el Bocio Isidoro -o Isaac 
JN'asielski, ■ suscribe jiña «cuota ■ capital, 
i sea la •sama de CSau Pesos Moneda 
. JNaeional de Corso Legal (tn$n... 100,00 
.idjp- cjL), que íntegra con parte del ea- 
' pital de qne es "titular -jan áa sociedad 
.modificada y que Tesalia de *n Tespeo- 
• t iiva icuonta capital según consta <cn él 
■■estado jdé. .cuentan que fuman por -es- 
. parado Jas paites; -y e) . el soei» Pin 
..jfcus Jdcdp tnsaribe tm» cuota del «api- 
. ,'tai, n ,>sea .de iHen Pcsoe Moneda ."Nacio- 
nuU de .. Oareo ¡Legal . (mfn ÍOOJX» de 
!e¡¡.>, qÚB integra. icou al capital de' que 
- es. -titular su ia sociedad modificada, 
deducida la parta ,fle .que qnr- el punto 
Ve ".de esta misma 'Cláusula ha cedido 
al iBoor Samuel . Nasiehüd. Bel saldo 
' .de tcnentas referido «a jeQ punto .anterior, 
.surge «1 importe -de .¡capital de. que >es 
Jitaíar. ios excedentes que resulten en 
,1a cuenta capital- del sooíd Isidoro JSa- 
Bieis'ky o ásase J£asie?ek3 y - .del 
bptjo Samuel .Nasielski. que jo im 
«portados al capital social -tal como que- 
da modificado por esta cláusula, serán 
llevados al crédito de las cuentas perso- 
nales de cada uno de esos socios. — Sép- 
timo: El plazo de duración de la socie- 
dad será de Cinco ¿Años, computados des- 
de el día primero del' mes de enero del 
«So mil novecientos cincuenta. — Trans- 
curridos ios primeros dos anos, eoulquie- 
-ra de los socios podrá .pedir la 'disolu- 
ción de 'la sociedad y en ese caso, loa 
restantes tendrán la opción -que les -acuer- 
da la -Cláusula décimo segunda. — Oc- 
tava: La administración de la sociedad 
«era, ejercida en forma conjunta por 
los socios José Moehutsky, ArCa Le£n 
<lrimborg y PaTnpt-1 XasíalsTci, -con la 

denominación de "gerentes", quienes ten- 
drán en el ejercicio de -su función y en 
8i uso, también conjunto, de la Srina 
' social, las jignientes facultades, que &e 
enumeran enunciativa y no 'taxativamen- 
te, y que no N excluyen cualquier otra 
qu« huoiere sido omitida pero fuere ne- 
-e«saria para la realización d¿l objeta 
ecHHal: a) adgniriT por compra, per- 
muta, dacién, -en pago, prescñpciSu o 
/ cualquier -otro título oneroso o gratui. 
•*o, el dominio, conflourimo o la nuda 
propiedad, de 'toda dase de "bienej in- 
muebles o removientes, créditos, tftulosj 
aecíones, derechos -en -general y euaV 
■qcier otro objeto o trien y «enagenarloBj 
•cederles o caucionarle*, -a -título onero- 
*c o gratuitOj gra-varlos con. derechos 
recles y permutarlos; %) rtorgar y aüV 
~quirir toda clase de derechos -reales «o- 
fcre muebles, inmueTales o 'semoriuntcs; 
-e) -constituir depósitos en dinero o cual- 
quier clase de papeles t> títulos de eré-| 
'Sito en 'bancos y otras instHueBmes pú- 
1>lícas, privadas o mixtas y extraerlos; 
-d) 'tomar dinero prestado en interés 
de Bancos oficiales o ■privados, comer- 
-cjánteB (O partieulares, en descubierto, 
-avalados o eon garantías personales o 
-reales de cualquier índole; e) librar, 
receptar, «ndnsar, descoirtar, pagar, ava 
lar. ceder y negociar de cualquier otra 
¿minera letras de cambio, pagarés, vales, 
giros, cheques, warranls, pójizas u otjps 
'ipapeles «df comercio; 'f) t>p.erar en euai- 
. ^quier dase .de 'Operaciones con todos los 
. bancos oficiales, particulares o mixtos 
..-de esta plaza o de. otras- del país o 
del exterior, -especialmente con el Ban- 
co de Ja .Nación Argentina. Banco Hi- 
potecario Nacional, Banco de Crédito- In- 
JnctTEtí ArgentúiQ, Banco Se la Provin- 
«i* 4a Saenoa Airee y Banyo Mimieipnl 
é* \% 9«dsd de Buenos "Aires; g) efec- 



•tuar -toda .<clasfi de ''pagoB" personales; q 
,pw -«oBaignarión^ - recibirlos, y- jiceplarlas! 
.o' 'limpugnatloa;^ otorgara recibos u jotras 
caicelttciQnfts, ' comparecer, ea -juicio ante- 
ios tribunales ade cualquier f!nero ao ju-) 
liEdicción, cerno jetara, guérellanto, quo-< 
rtllada. demandada, • tercerista u oin> ca- 
xitter procesal >y ante cualquier- o(ra au- 
toridad nacional, provincial, municipal, 
centralizada o autárquica, existente o por 
crearse; h) comprometer en arbitros o 
amigables componedores con las más. 
airplias facultades; i) celebrar toda cla- 
se de contratos, inclusive arrendamien- 
tos por más de seis años; j) -reuñtir 
créditos, hacer quitas, renunciar, transar 
y efeetuar cualquier . otra dase de uc- 
■tos de disposiráon; k) tomar y despe- 
dir perEonal eun las remuneraciones qnc 
[fijen y paguen los socios Administradn- 
xce; ^otorgar poderes 'generales y. es- 
peciales jr. designar gerentes con. ms más 
amplias facultades ;1) otorgar ioda dase 
do instrumentas puMieas o privados; m) 
celebrar contratos con el Estado ^íacionat, 
«on las pcovinciaa o con .ia» Miuucipa- 
Jidades y en general .con toda Índole .de 
.organismos , estatales; dependientes, cen- 
t-jalizadoS' o -aatárquieos; n).. celebrar 
.costratps por los -que la sociedad entre 
.a- formar parte de otras de cualquier 
«tipo .legal .que sean; o) realizar cuantos 
más actos sean necesarios para el cum- 
plimiento de su objeta, con la sola prohibi- 
ción de emplear la firma social en el 
otorgamiento de fianzas, avales, endosos 
ide favor a atiai garantía» en negocios 
■de Xerceros o personales de los socios, 
eu los que la sociedad no tenga .iaie- 
xí-s. — íínvcno; lias utilidades c pé/didat 
.que . reaulleq de los negocios so-ii^Us, 
serán repartidas entre los socios .en 
partes iguales. Al fin jde esda ejercicio 
solo se distribuirán el cincuenta por cien- 
to X50 lo) de las* utilidades sociales, 
quedando el otro cincuenta por ciento a 
disposición de la sociedad. La asamblea 
do - socios resolverá la oportunida4 de 
distribución ole esas utilidades o su ca- 
pitalización, al fin del ejercicio siguien- 
te. — Décimo: 131 ejercicio comercial 
de la sociedad se cerrará anualmente lí 
dís 31 de diciembre. — En esa oportu- 
nidad se confeccionará un inventario de 
los bienes sociales y nn balance ' general 
ede Jos negocios de la .entidad. Be las 
utilidades que él arroje, se deducirá 
Ja aesexva legal, y las autorizadas por 
el Tégimen impositivo vigente, que eon 
el carácter de facultativas acuerda -la 
asamblea de soeios. — Sin perjuicio del 
balance general anual, cualquiera ide 'tos 
socios podrá disponer .en cualquier mo- 
mento >la ejecución de balances parcia- 
les -de comprobación, pero este 'derecho 
no'" ' podrá ser ejercido más 4 e *wa 
veces en un mis ai o año comercial ni 
antes rm transcurridos treinta días del ul- 
timo balance general o pnreiai, cuando 
se requiera comprobación de existencia 
— -' Para la aprnbacióa .del .balance ge- 
neral anual cada uno de los socios se 
recibirá per escrito de nn Ejemplar. 
Bas observaciones que se descaren formn- 
Jtir, deberán ser notificadas en forma 
auténtica * los .socios restantes dentro 
de ,los quince .días de Ja recepción. 
B\ 'transcurriere esc término, que «e 
computará por separado para cada soc'o 
sin que se recibieren oposiciones. *1 
balance se reputará tácitamente aproba- 
do. JEn caso de negativa a .recibir el 
ejemplar del balance, -éste será remitido 
&l socio que se negare por pieza certi- 
ficada con aviso de recepción, señalando 
la fecha de .esta última el -comieazo 
•del -término para las observaciones. — 
Déeimaprimera: JEm caso dn que cnalquie- 
ira de Jos 'balances generales ^arrojare 
.tusa .párdida del treinta por ciento del 
.capital social, cualquiera 4e les sociss 
podrá solicitar Ja disolución de la so- 
ciedad. A los restantes corresponderá 
la opción a que J>e refieie Ja cláusula 
'üécimosngunda. — Béeimosegnnda: ¡En 
i^<do caso de disolución total, cualquiera 
sea su causa, cada uno de los socios 
tendrá dexecho a optar por Ja continua- 
ción del giro de los negocios sociales 
por cuenta y a nombre propio, hacién- 
dose -transferir el activo y pasivo de 
3á entidad disuelta. — Pi la opción 
frera -forcmlndn por dos o -más socios 
y no se avinieren a continuar juntos 
e". giro de la -firma disuelta, el derecho 
Ftrá ndjudieudo por licitación, al que 
•eferte iraa prima mayor en compensa- 
ción, la que será distribuida a proTíata 
-de sus cuotas de capital, entre los -so 
oíos salientes. En todo supuesto en que 
uno o más socios opten por continuar 
«ou el giro social, Ja parte del o los 
socios salientes, será pagada de la ai- 



guicmle man erar - Cincuenta- ^Jr-Vcáentií 
éa > dinero 'efectivo en- oh aeto : del . egíe-: 
jSb, .y;; el - saldo &n dreeinelifti .cuotas -«nen-. 
sualcs n -iguales.- con-* <más «rfc iintaré». 
del -. seis por -ciento anua|^ pagadero, -.jiorj 
.adelantado sobre ■ p1 > importe -del - saldo 
adeudado a la fecha ■ de ceda amortiza- 
clon. £1- o los socios salientes, podrán 
solicitar la documentación de esas cuo-< 
tas en pagarés endnsables'. En caso -de. 
que la disolución sea motivada por U 
pérdida de parte del capital, el , pago' 
t3e la, parte del o los socios .salientes 
deñerá hacerse al contado, o en los plazos 
"arriba estipulados, pero mediante él otor- 
gamiento de garantías reales o fianzas a 
satisfacción del acreedor, pata el cincuen- 
ta por 'Ciento que deba, pagarse a término. ' 

— La determinación .del manto ,de ls 
parte de capital del . socio salióme, "*e 
ihará tomando Jos valores reales" de los 
-elementos «del activo social, nunque -ho- 
bJcren sido .adquiridos ,a -menor precio 
o ,.^e encontraren total ..o parejiaimentá 
amortizados en la'.eonXaDilidad de Ja e»-: 
tidad'. — Se computarán igualmente tu 
dos los elementos punderables del -acti- ' 
vo. tales ' como ' ' denominaciones ' come;- ' 
Cíales'''', "m'atqas do íánrietf.- industria y 
comercio-' ', b' * 'patentes dé ' invé'nelóü'' ', ; 
aunque ellos no . figuren fcn el ' inven- ' 
tario de los bienes sociales. ' En caso 
de disconformidad entre los sodos sobre 
'!os "valores reales de los elementos del ■ 
activo, éstos serán fijados por un po- 
"rHo único para- eada espocia'tidnd, n» 
necir, uno para las merentrerlas, otn, 
para las -maquinarias, y otro para cada 
-uno de los nibros esencialmente difeTen- 
tí¿; euyo nombramiento será solicitadw 
a' 1 . Presidente de la Bolsa de Comercia. < 

— -El perito así designado sólo Strá" 
B-eeuEable por las ea osas estalíleeifias ' en • 
■el artículo treseien*iis sesenta y oche 1 
y concordantes' del -Código de Pfoí.e 
diiñiento paTa los Tribunales Ordinarios' 
"de la Capital Federal, y tintes de prac-' 
'ficar el avalúo. — Béoimoícreoro: En' 
todo caso de liquidación, -ésta será efec-' 
tnada poT Jos socios gerentes de acuer- 1 
do con las normas legales jurídicamente' 
vigente y Jas contables técnicamente' 
aceptadas. En -él período <de liquidación 
no se distribuirán utilidades ni se .res- 
tituirán capitales aportados medianto Ja 
.capitalización de nulidades -sociales, an- : 
tes -de restituirse los capitales iniciales.' 

— Decimocuarto: Jln caso de muerte de 
cualquiera' de los socios, si los herederos 
del mismo consienten en incorporar a 
la firma, ésta continuará su ' giro, do- 
liendo los titulares ' de las cuotas trans- > 
cutidas por sucesión designar un repre- 
sentante único, que no tendrá ingeren- 
cia en la administración de la sociedad, 
sin perjuicio de sus derechos de Jiscali-' 
zsción. Si los herederos del socio fallo ; 
cido optaren por egresar de la sociedad, 
seián pagados en la forma y por los 
valofe3 gue se establecen en la cláusula 
duodécima. — Decimoquinto: Un caso 
de incapacidad de cualquiera de los so- 
cios, la sodedad continuará su giio 
normal, entendiéndose - en cuanto a ios 
derechos del socio incapaz con su repre- 
sentante legal, que no intenvendrá eu la' 
•administración, sin perjuicio -de" su aere- 
en/) de.' fiscalización . — Decimosexto; 
Para toda cuestión entro Jos socios, : 
incluso ' aquellas a que .se refiere el ar- 
tículo cuatrocientos cuarenta y -ocho 
del Código de Comercio, Jas partes re- 
nuncian a la jurisdicción arbitral y se 
sometes 'a Ja justicia ordinaria de los 
tribunales de Ja Capital Pedexal, cons- 
tituyendo domicilias especiales en los 
arriba Índice dos. — Decimoséptima: £3: 
presente contrato se otorga y firma por 
las partes .en un solo ejemplar que será' 
presentado .para su inscripción, al Begiatro 
Público de Comercio, y que se.Jialia ex- 
tendido en seis sellos .fiscales de diez 
centavos moneda nacional, corridos del 
número un millón cuatrocientos .setenta 
y ocho mil seiscientos sesenta y siute : 
ai presente. — Buenos Aires, 11 de 
Abril de 1950. — Año del Libertador i 
General San Martín. — Manuel A. Ca- 
lirera, 3?. Galli ViHafafie, secretarios. 

$ 540. — e.21|4-N» 15.774-v.26¡4|50 



ABIMEX .. ABOENTIKA SE 
IMPOSTACIÓN Y EXPOBTACION 
Sociedad de Responsabilidad Limitada 
Por -disposición del Señor Juez de Co- 
mercio de la Capital de la BepúbKca, 
Dr. Korberto Gowland, se hace saber por 
b1 término do cinco días la publicación 
del • siguiente edicto: 

Primer Testimonio. — Número Cin- 
cuenta y Cuatro. — En la Ciudad de 
Buenos Aires, a los ventiún días del 



me*''' d*> > a£srzo' ' da; •inil ' uafecientosj.iseíu-í 
cuenta, -Año -del Libertador General <£an 
Martin, comparceier'éii línte -mí-eseribapo 
autorizante -y festigor presentes que -ni 
final frrmaT&n, los aseñores' dori-ímriqne 
Alberto Víeto* *Gnstavo- De Baryj natu^ 
Talizado ,- argentino, de- cuarenta y "tres 
áfide, casado eu primeras nupcias; don 
Boborto Csrh», Leopoldo 'Oancel,' argon- 
•tino,-de treinta y cinco núos,- casad o~ca' 
primeras nupiSas; > don Botcrto'' •Gómez, 
argentino, de treinta y cinco años, casado 
en primeras nupcias; don Edgardo Gui- 
llermo Henke, ■brasiteiÍD, de cuarenta y 
dos años, • casado en primeras rnuprias; 
doña . Elisábefh Waroqniers de Landiy, 
•belga', de treinta y cuatro años, cabuL» 
en primeras- nupcias; don ¡Tnan Nés' , .or 
Purieelli,- -. argentino, de .treinta año?, ->ca- 
■sadp en primeTas nupcias; don • Emilio 
Bodrjguez,' argentino, de treinta años, 
casado en primeras nupcias; don Mauri- 
cio Fernando Alejandro Pascual ..JVnTUí 
quiers, argenta^ de veinte' y nueve anos, 
casado en -primeras nupcias y don Calixto 
Zábala, árgeírtimV;"-aB- cíncuenta^y tres 
años, casado . en -primeras nupcias, todos 
domiciliados en esta Ciudad, calle,, Sar- 
5» Gn ,to húmero trossientos.. cincuenta :y ( 
cinco, ■mayor.es. de. edad, hábiles, de, mi 
conocimiento, doy fe, y dijeron : Que 
'han convenido -en 'la celebración de una 
Sociedad de Responsabilidad Limitada 4¡e 
conformidad a las disposiciones de la 
ley once -mil seiscientos cua-reata y chi- 
co, bajo las bases y condiciones siguien- 
tes: Primero: Queda constituida entre los 
comparecientes una Sociedad ' que girará 

bajo Ja denominación, de "ABIMEX AJÍ- s 
GEÍJTIN A BE " IMPOBTACIQi\ .. Y , .EX- 
PORTACIÓN, SOCIEDAD DE BESI'OX- 
SABILTDAD LIMITADA", y tendrá su 
domicilio en está Ciudad, calle Samii enrío 
numero trescientos cincuenta y cinco/p'u-. 
diendo establecer sucursales tanto .eji; el 
interior como en el extranjero. — Su- 
gundo: "El plazo de duración de la spcie- 
dád es ,de diez añ03 a contar desde la 
inscripción del contrato en el Pegisti;o 
Público de Comercio., — Tercero: . 351 
ol)jeto de la sociedad es el de* la únpur- 
taeión y exportación en-general, pudiendo 
n eso fin realizar todas las actividiiutd 
necesarias y como asimismo , comprar * y 
vender mercaderías muebles' e' inmuebles^ 
títulos y aceiones'' por cuanta propia y líe 
terceros y aceptar mandados y represen- 
taciones. — Cuarto: El_ capital social 
lo constituye ía suma de Noventa mil 
pesos moneda nacional de curso legal, di- 
vidido en noventa cuotas de mil pesos 
moneda nadonal cada una, que se sus- 
criben .por todos los socios por- partes 
iguales de diez cuotas cada uno de ellos. 
— Quinto: La administración de la so- 
ciedad estará a cá-go de los socios seño- 
res don Bo'berto Gómez, don Edg:ir«.o 
Guillermo Henke y don Juan Néstor J'u- 
ricelli, quienes en el carácter de' gerectís 
podrán actuar conjuntamente y alterna- 
tivamente dos de cualesquiera de ellos, 
no pudiendo comprometer- la firma en 
operaciones ' ajenas a los "objetos de la 
sociedad ni dar fianzas' a terceros.' — 

Sexto: Anualmente, «1 treinta de .sep- 
tiembre t se practicará un .tialanpé gene- 
ral, sin perjuicio de los balancés pareiatcs 
que se estimen coavenientes, todos los 
que deberán ser aprobados por mayoría 
de suscripción de cuotas. Después de 
deducir el cinco por ciento para formar 
d fondo de reserva y otras reservas o 
amortización que consideren necesarias, 
las utilidades se repartirán en proporción 
a Jas cuotas de cadtr socio. ,— Séptimo: 
El capital de Noventa mil pesos moneda 
nacional queda integrado en este acto coa 
el cincuenta por ciento que es aportado 
por los socios en proporción a sus res- 
pectivas suscripciones de cuotas,. El sal* 
do será aportado por los mismos tan pron- 
to como el presente contrato haya sido 
inscripto en el Begistro Público de Co- 
mercio. — Octavo: Todos las demás re- 
soluciones a que se refiere el artículo 
diez y siete de Ja ley once mil saseieuíoa 
cuarenta y cinco, deberán ser tomadas «a 
la forma establecida en el articulo sexto 
del presente contrato. — Noveno: Para 
todo Jo que no esté expresamente esta- 
'bleeido en este contrato regirán y se 
aplicarán 'la3 disposiciones de Ja ley once 
mil seiscientos cuarenta y cinco. En pago 
del impuesto se agrega d corresponda 
con estampillas inutilizadas por valor 
de tresoienios sesenta pesos moneda 
nacional. En su testimonio ldda que ¡les 
fué, se ratificaron -en su contenido y 
firmaron con los testigos don Armandsl 
S. Otero y don Jnlio A. Mariani, vec¡n«# 
y mayores de -edad, de lo que doy fe. — 
H. A. de Bary. — B. Caucel. — Jfc 
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Gómez.'. — ". E. Henlte.r Elizabetk - V .W de 
.-Landry. -.— ..- Juan Puricelli. — : Eiri.üio 
Rodrigue!!.' — M. .Waroquiers. — C. -Ha- 
-. bala. — - Tgo.: ..Armando 8. Otero. — 
Tgo.:- Julio A.Marianj. — Hay -nu sello. 
Ante mí : - Alberto Hocffner. — Concuer- 
da, con la escritura matriz de su referen- 
cia que pasó ante mi y queda al folio 
ciento cincuenta y cuatro vuelto del Re- 
gistro cincuenta, a mi cargo. — .Para la 
sociedad expido el presente en dos sellos 
de dos . pesos números Un Millón nove- 
cientos diez y nueve mil trescientos 
treinta y uno al presente, que sello y 
firmo en Buenos Aires, en la fecha de su 
otorgamiento, Año del Libertador Ge- 
neral San Martín. 

. Buenos Aires, Abril 17 de 1050. — 
Alio del Libertador General San Martin. 

— Mario Lassaga, secretario. 

$ 380.— e.21|4-N»l 5.770- v.2Ü¡4.|50. 

INI>r.STltlAS ELÉCTRICAS Y MUSICA- 
LES "OBEOX" 

Sociedad de Rcsix>nb«b!ll(lnd T#1mita<la 

Por disposición del Señor Juez de Co- 
mercio de la Capital de la República, 
Doctor Norberto Gowland se hace saber 
por el término de cinco días que. por es- 
critura pública .de fecha 16 de Febrero 
do 1950 pasada ante el Escribano don 
Alberto Hoeffner el Señorr lan Ardil b=ild 
Cordón transfirió a don Konald James 
Barrow dos cuotas de Un mil, pesos ca- 
da una que tenia en INDUSTRIAS 
ELÉCTRICAS V MUSICALES "O.DEÜN". 
S. li. L. — Buenos Aires, Abril 17, Año 
del libertador General San Martín 1950. 

— Mario Lassaga, secretarlo. 

$:30. — e.21|4-N« 15.7C9-v.20!4jGO 



ARGEMUNDO 

Sociedad de Kespou.«al)iIid«cl Limitada 

Por disposición del Señor Juez de Co- 
mercio de la Capital Dr. Norberto Gow- 
land, Secretaría del autorizante se ha- 
ca saber por cinco días, que por docu- 
mento privado de fecha 8 de Marzo do 
'1350, ARGEMUNDO, SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA, ha 
aumentado su capital social en la suma 
de $ 40.000, elevándolo por lo tanto 
a la cantidad de % 50.000 c|l, aportados 
por ambos socios por partes iguales. — 
Buenos Aires, Abril 12 do 1950, Año del 
Libertador General San Martin. — José 
M. Cara.més Ferro, secretarlo. 

$ 26. -r- e.21'M-N» 15.717-v.26|4|50 



TEJIDOS su un 
Sór-ieilart de Responsabilidad 1/imllniln 

Por disposición del Señor Juez de 

Comercio de la Capital de la República 

Dr. Raúl Rodríguez Quesada, secretarla 

de) autorizante se naco saber por cinco 

' días el siguiente edicto: - 

En Buenos Aires, a 17 de Diciembre 
de 1949, entredi señor Alfredo Srur, 
argentino, casado, mayor de edad, y la 
Srta,. Margarita Srur, argentina, sol- 
tera, -mayor de edad, ambos domlcil'a- 
dos en la calle Frenen 26S5 y compo- 
nentes do "TEJIDOS SRUR" SOCIEDAD 
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, 
establecida en la calle Paso N» R05 e Ins- 
cripta, en el Registro Público de CoTnercio 
el 2 de mayo de 1945 bajo el N» 639 
. a,i - folio 421 del libro 8 de Contratos 
de Sociedades de Responsabilidad Limi- 
tada y su respectiva modificación de Con- 
trato Inscripta en el Registra Público 
• de Comercio el 2 de mayo de 1947 bajo 
el N' 453 al folio 276 del libro 11 de 
Contratos de Sociedades de Responsabi- 
lidad Limitada, do común acuerdo re- 
suelven. — Primero: En adelante y con 
efecto reetroactivo al 1» de noviembre 
.de 1948 se deja sin ningún efecto la 
clausula octava de la antedicha modifi- 
cación de contrato social en la que se 
establecía un sueldo de Quinientos pe- 
sos m[n.. ($ 500 di.) a favor del señor 
'Alfredo Srur, imputable a Gastos Gene- 
; rales. -4- Segundo: En adelante y con 
' efecto retroactivo al 1« de noviembre 
' de 1948,' modificase la clausula novena 
de la modificación del contrato social 
que quedara redactado así: Las utilida- 
des realizadas y líquidas 'de cada ej<r- 
clclo serán' distribuidas entré los socios, 
! previa deducción del cinco por ciento 
i'CS %) para constitúir'el Fondo de Reser- 
. va Legal, en las siguientes, proporcio-. 
¡lies:- Alfredo Srur: Setenta por ciento 
1(70 %) y Margarita" Srur: Treinta por 
ciento (30 %). Las pérdidas serán so- 
portadas en las mismas proporciones. — 
Tercero:' Aumentar el Capital Social a 
lá suma da Ciento veinte mil pesos m|n. | 



<$ 120.0060- c|lv),- a cuyo efecto el señor 
Alfredo Srur ¿useribe cuareutidOs (42) 
cuotas mas de Un mil pesos m]n. (í l.oflO 
cjl.) cada una y la Srta. Margarita tírut; 
Dieciocho (18) cuotas mas de igual va- 
lor, valores que se integran con el sor- 
do proveniente de sus cuentas- particu- 
lares y dinero efectivo. Bajo lo estable- 
cido en las precedentes tres cláusulas, 
a cuyo fiel cumplimiento Se obligan las 
partes, queda formalizada la presente 
modificación y ampliación de contrato 
social. Firmado: A. Srur. — Margarita. 

Srur. Entre líneas "de la Capital de 

la República Dr. Raúl Rodríguez Que- 
sada, secretaría del autorizante" vale. — 
Buenos Aires. Abril 11 de 1950. Año 
del Libertador General San Martin. — 
Pedro R. Taranco, secretarlo. 

$ SO. — e.21|4-N» 15.726-v.r:6¡4¡50 



"BALIfíO Y COMPACTA" 
Sociedad de Responsabilidad Limitada 

Por disposición dei Señor Juez de 
Comercio de esta Capital de la Be- 
pública. Doctor Juan L. Páez, Secreta- 
ría del autorizante, se hace íabér por 
cinco días el siguiente edicto: 

Primer Testimonio — Escritura Nú,-- 
raero Treinta y Cinco. — En la Ciudad 
de Buenos Aires, Capital de ia Repúbli- 
ca Argentina a diez y seis de Febrero 
de mil novecientos cincuenta, uño del 
Libertador General ■ San Martín. Ante 
mí el autorizante v competente número 
de "testigos comparecen los señores doña 
María Beyrins de Baliiío, viuda de sus 
primeras uupcia-3 con Libertad Antonio 
Balifio, de nacionalidad uruguaya; don 
Jorge Héctor Baliño o Baliño y Bey- 
nos, que firma "J. H. Baliño "aolte'o, 
argentino y don José Baliño o Tialiño y 
Beyries, firma "JoEÓ.'Juan Baliño ", solte- 
ro, argentino, todos domiciliados en ia 
calie Jujuy número ciento diez de esta 
Capital, mayores de edad, hábiles y de 
mi conocimiento, doy fe y dicen: Que 
la pTimera en carácter de comanditaria 
y los restantes compareaientes como 
socio? solidarios, son los únicos compo- 
nentes de la sociedad mercantil . colec- 
tiva y en comandita que gira en esta 
Ciudad, bajo el rubro de ''Baliño y 
Compañía", dedicada a la fabricación 
y venta do harinas alimenticias y pro- 
ductos dietéticos y medicinales como su- 
cesora de la del mismo rubro, que a su 
vez continuaba los negocios de la socie- 
dad B. A. Baliño y Compañía. Primera 
Fábrica Argentina do productos' Dieté- 
ticos" con un capital inicial de noventa 
y- seis mil doscientos cincuenta y ocho 
pesos. con setenta y cinco centnvos na- 
cionales y demás detalles especificados 
en ia escritura de su constitución que 
pasó el tres de" Septiembre de mil no- 
vecientos cuarenta y tres ante el escriba- 
no don Víctor M. Galtieri y que en 
testimonio inscripto en el Registro Pú- 
blico de Comercio veintiún días después 
en el libro doscientos treinta, folio cien- 
to treinta y cuatro, bajo el número cua- 
trocientos setenta y tres.» "engo a la 
vista, doy fe como da quo los compare- 
cientes agregan: Que do acuerdo con 3o 
dispuesto en el artículo veintitrés de 
la ley once mil seiscientos cuarenta y 
cinco han convenido transfomar la re- 
lacionada sociedad en otra do responsa- 
bilidad limitada con efecto retroactivo al 
primero de Noviembre de mil novecien- 
tos cuarenta y nueve, nractieando al 
efecto el Contador Público Nacional 
don Julián Antonio Rey, inscripto en 
el tomo II, folio ciento setenta y siete 
del Consejo Profesional de Ciencias Eco- 
nómicas do esta Capital, un , balance e 
inventario general del giro comercial al 
treinta' y uno de , Octubre último, un 
ejemplar del cual firmado además por 
todos los comparecientes se agrega a 
esta y teniendo en cuenta las modifica- 
ciones que sufre con tal motivo el con- 
trato primitivo, lo dejan sin efecto y en 
su reemplazo, dejan formalizado el si- 
guiente contrato de Sociedad. — Pri- 
mero: Desde la fecha y con efecto re- 
troactivo al- primero de noviembre de 
mil novecientos cuarenta y nueve, queda 
constituida entre los comparecientes una 
sociedad de responsabilidad limitada -_ue 
girará en esta Capital bajo la razón "so- 
cial da "BALIÑO Y : COMPAÑÍA", 
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA", con domicilio actualmen- 
te en la calle Gallo número mil tres- 
cientos sesenta y uno y *nil trescientos 
setenta y uno, pudiendo estabUcer agen- 
cias sucursales y fábricas en cualquier 
punto del país o del exterior. — Segun- 
do: Tendrá por objeto continuar .'os ne- 
gocios de ' la sociedad quo transforman, 



con «jfocto retroactivo al primero de no- 
viembro de mil novecientos cuarenta y 
nueve, ratificando y aprobando todns 
las- operaciones efectuadas desde esa 
fecha hasta hoy y 'ontiuuar comercian- 
do en la fabricación y venta de harinas 
alimenticias y sus derivados v cualq-abr 
otro producto medicinal, farmacéutico 
y alimenticio que consHerju convenien- 
te, pudiendo efectuar sociedades co'i 
terceros importaciones y exportaciones 
j mantos más actos, contratos y negoaios 
consideren convenientes los socios para el 
Cumplimiento de su objeto. Tercero: El 
plazo se fija en veinte años a contar del 
primero - do noviembre de mil novecien- 
tos cuarenta y nueve, el quo los socios" 
podrán prorrogar y modificar en la for- 
ma que convengan. Cualquiera do ■ los 
tocios pedrá retirarse de la suciedad 
después do cumplido el cuarto ejercicio 
anua), previo aviso pqr telegrama cola- 
cionado a los Testante?, con seis meses 
de anticipación a la fecha del retiro, Ja 
que deberá coincidir siempre con el ven- 
cimiento del ejercicio íina-.ieiero anua). 
— Cuarto: El capital social se fija en 
doscientos diez mil pesos moneda nacio- 
nal, dividido en doscientas diez cuotas 
de un mil pesos moneda nacional, cada 
una, que suscriben así: doña Marín Bey- 
ries de Balifío, ciento cinco cuotas o 
sean ciento cinco mil pesos nacionales; 
don Jorge Rector Baliño, cincuenta y 
cinco cuotas o sean cincuenta y cinco 
mil posos nacionales y don José Juan 
Baliño, cincuenta cuotas o sean cincuenta 
mil pesos nacionales. El capital está to-. 
.talmente suscrip'r e integrado y repre- 
sentado: a) Por el valor libro de -'gra- 
vámenes de un inmueble quo los socios 
poseen en condominio en la calle Gallo 
número mil trescientos sesenta y uno y 
setenta y uno de esta Capital y qi:e 
transferirán a ■ la nueva sociedad, b) 
Con los saldos acreedores de sus cuentas 
particulares y de participación en el ca- 
pital líquido de la sociedad que trans- 
forman y que se justifica con el ba- 
lance que agrego, cuyo activo y pasivo, 
constituido por maquinarias, instalacio- 
nes, muebles, útiles, productos elabora- 
dos, materias primas, créditos activos y 
pasivos,, efectivo en caja y bancos, mar- 
cas de fábrica y de comercio quo se 
detallarán, quedan totalmente transfe- 
rido a la nueva sociedad que lo acepta 
con efecto retroactivo al primero do 
noviembre tpróxinio pasado, estando in- 
cluidas en la transferencia las siguien- 
tes marcas de propiedad de la sociedad 
que transforman: "Recalsol", número 
ciento ochenta y siete mil seiscientos 
cuarenta y ocho; "Gerrnesoy", número 
ciento ochenta y ocho mil cuarenta y 
nueve, clase veintidós; "Gerrnesoy", 
número ciento ochenta y ocho mil tres- | 
cientos veintisitte, clase dos; "í 5 '- 
niait ", ...número ciento noventa y . 
mil trescientos cinco, clase veintidós; 
"Sucromalt", número ciento noventa y 
dos mil seiscientos ocho, clase dos; "Ger- 
minase", número ciento noventa y tres 
mi) seiscientos noventa y ctatro, clase 
dos; "El Alimento do los Hijos de mó- 
dicos", núniero ciento noventa y siete 
mil seiscientos noventa y uno; "Forti- 
ficada", número ciento noventa y ocho 
mil ciento ochenta y nueve, clase vein- 
tidós; "Fortificada", ^número ciento no- 
venta y nueve mil trescientos sesenta 
y ocho, clase dos; "VitaZym", número 
doscientos uu mil , seiscientos diez, clase 
veintidós, "Vita-Zym", número doscien- 
tos un mil novecientos cuarenta y seis, 
clase dos; "Germinase", (Uruguay), nú- 
meTo treinta y ocho mil setecientos cin- 
cuenta y nueve; "Hepatofer", número 
doscientos cuarenta y un mil ochocientos 
ochenta y dos; "Morruocalcine", número 
doscientos cuarenta y tres rail trescien- 
tos diez. y ocho, clase veintidós; "Mo- 
rruocalcine", número doscientos cuarenta 
y tres mil trescientos diez y nueve, claso 
dos; "Germinase" (España) número 
ciento diez y siete mil cuatrocientos se- 
senta y uno; ' ' Culti-Lactum ", número 
doscientos cincuenta y dos mil diez y 
nueve; "Campho Liptol", número dos- 
cientos cincuenta y dos mil veinte; "Hor- 
mosalil", número doscientos cincuenta y 
dos mil veiutíuno; "Eucephose'.', núme- 
ro doscientos cincuenta y dos mil dos- 
cientos catorce; "Arrozol", número cien- 
to setenta y 'ocho mil' setecientos, diez y 
siete, "Baliño", número -dentó setenta 
y. ocho mil setecientos diez' y ochó; 
"Germinase*', número ciento ochcata 
mil trescientos setenta y nueve, clase 
veintidós. El aporte de eada 'socio, se. 
justifica así:- Doña María ' Beyries de 
Baliño, treinta y seis mil, cuarenta pesos 
nacionales son sn participación en el 



citpjfal líquido de la' sociedad que trans- 
forman, veintitrés ' mil ochocientos ' üe- 
tenfa y nueve' pesos con diez y nueve 
centavos, es el saldo acreedor de su cuen- 
ta particular <-n la misma y los cuarenta 
y cinco mil ochenta peses' con -ochenta 
y un centavos nacionales que completan 
su aporte, es su participación desconta- 
dos los gravámenes en el condominio de 
ia finca de la calle Gallo que más adelan- 
te se deslindará y tiánbferirá a la f'o- 
cifdnd. Don Jorge Héctor tíai.iíio, diez 
y ocho mil veinte . pesos nacionales, -s 
su participación en ci capilal líquido de 
la sociedad que fe transforma, cáto-co 
mil cuatrocientos treinta y nueve pesos 
con cincuenta y nueve ccntnvcs naciona- 
-es, es el saldo acreedor do ,u cuenta 
personal en la misma y los \eiulidós :nil 
quinientos cuarenta pesos con cuarenta 
y un centavos do igual moneda, son '¡ve 
completa su aporto, es su participación 
en el condominio descontado los gravá- 
menes de la fin'c-a citada y el señor José 
Juan Báliüo, diez y o.?ho mil diez y 
nueve pesos con noventa y nueve centa- 
vos nacionales, es ín participación en el 
capital líquido de la sociedad transforma- 
da; nueve mil cuatrocientos treinta y 
nueve pesos con sesenta centavos mone- 
da nacional es su saldo acreedor de 
su cuenta particular en la misma y 
los veintidós mil quinientos cuarenta 
pesos con cuarenta y un centavos nacio- 
nales con qnc completa su aporte es su 
participación, libro de gravámenes, en el 
condominio de la finca que se deslindará 
todo ello según el citado balancé que se 
agrega. — Quinto: La administración de 
la sociedad estará a cargo de los socios 
Jorge Héctor Balifío y José Juan Bali- 
ño y del señor Baúl Liberto Baliño, 
argentino, domiciliado en la calle Gallo 
mil trescientos sesenta y uno al setenta 
y uno de esta Ciudad, quienes en este 
acto quedan designados gerentes y ten- 
drán el sú de la firma social, conjunta 
o individualmente, firmaado' como acos- 
tumbran a hacerlo a continuación de la 
denominación social, con ia amplitud de 
facultades contenid is en 'a Ley onco mil 
seiscientos cuaícntn y cinco, sin más limi- 
tación que ia de no poder usarla en ne- 
gocios ajenos al giro social, en provecho 
particular o cñ garantías o avales a 
terceros, comprendiendo el poder para ad- 
ministrar además de los "negocios comu- 
nes de la sociedad, facultad para comprar, 
vender, ceder o -Je ".ualquier modo ad- 
quirir o transferir toda clase do bienes, 
muebles, inmuebles, fondos dé comercio, 
materias primas, productos elaborados 
o en fabricación para legislar, rtdquirir 
y ceder marcas de fábrica, patentes y 
derechos de explotación, constituir, acep- 
tar, ampliar, transferir y cancelar hipo- 
tecas, prendas y toda clase de derechos 
realca o personales, dar y tornar dinero 
•u préstamo con o sin garantía real o 
personal de particulares, establecimiento 
de crédito, bancos oficiales o no y en 
especial de .'os Bancos de la Nación Ar- 
gentina, Central de la República Argen- 
tina, do Crédito Industrial Argentino, de 
la Provincia de Buenos Aires e Hipoteca- 
rio Nacional, aceptando las disposicio- 
nes do sus estatutos y reglamentos in- 
ternos. Realizar toda 'clase de operacio- 
nes bancarias y financieras, depósitos de 
cualquier clase y retirarlos, solicitar des- 
cuentos, abrir cuentas corrientes, con o 
sin provisión de fondos, girar cheques 
u órdenes do pago contra depósitos o en 
descubierto,' librar, aceptar, endosar y 
avalar, letras, pagarés, vales, cheques u 
otros documentos de comercio. Celebrar 
contratos, de locación como locador o loca- 
tario, aun por mas do seis años, contra- 
tos de locación de servicios, de sociedad 
do cualquier clase, de depósitos, mandato 
y consignaciones y cualquier otTo contra- 
to lícito, civil o comercial, comparecer 
en juicio por Sí o por apoderados en de- 
fensa de los intereses sociales como ac- 
tores o demandados en cualquier instan- 
cia, fuero y jurisdicción, como así tam- 
bién ante las autoridades y reparticio- 
nes públicas nacionales, provinciales y 
municipales, Ministerios, Secretarías y, 
especialmente ante el Ministerio de Ha- 
cienda de la Nación, Aduana de la Ca- 
pital y del interior, con amplias facul- 
tades. Conferir poderes especiales y gene- 
ralos, .pudiendo revocarlos parcial o io< 
tahnente, otorgar, aceptar y firmar todo¡> 
los. instrumentos, públicas y. privados no* 
cesarios para ejecutar los actos enumera- 
do?, siendo esta enumeración taxativa y 
no limitativa, puesta sociedad podrá por 
intermedio de sus administradores efec- 
tuar los actos y negocios <-eq'jeridos para 
el-cupiplimiento de ..su finalidad sin li- 
mitación." — Sexto: Anualrñen'.c el tr?in- 
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U y uno de octubre se practicará un 
balance e inventario genera!, fin perjui- 
cio de los parciales de comprobación que 
podrá» solicitar 'os «ocios en cualquier 
n-omento y las utilidades líquidas que 
resulte», previa deducción del cinco por 
ciento de reserva legal, hasta alcanzar el 
diez por ciento del capital y de las de- 
»¿U deducciones que ~esualvan los* socios. 
»erí repartida entre los socios de acuerdo 
a sus cuotas de capital. Las pérdidas se- 
ria soportadas en la misma proporción. 
La contabilidad será llevada de acuer* 



ron, ante el escribano doa Osear E. Car- 
bone, al fciio setecientos diez vuelta del 
Registro ciento veintidós a su cargo, b) 
Fallecido don Liberta! Antonio Baliño, 
tiamitóse su sucesorio por ante el Juez 
de Primera Instancia en lo Civil de esta 
Capital a cargo del doctor Francisco D. 
Quesada y Secretaria del doetor Rodolfo 
M; Senet, ,en el que luego de cumplidos 
los requisitos legales de práctica se dictó 
el veinticuatro de junio de mil novecien- 
tos treinta y sei3, declaratoria de he- 
eros, estableciéndose que por falleei- 



con las prescripeio-ies legales y dispos» . miento de Libertad Antonio fialiño, la 

«iones de la Dirección. General Imposi- — -'■» '-*-- *~ k — '— »• -"- '- 

tiva. Los balances anuales quedarán apro- 
bados si no son observados por los socios, 
dentro de los treinta días de haberles 
sido puesto de manifiesto. — Séptimo: 
Oportunamente los socios establecerán 
las sumas que podrá retirar mensualmeti- 
te con cargo a su. cuenta personal la 
señora María Beyries de Balifio y la re- 
munevaeión mensual a los soeíos gerentes 
con cargo a gastos generales. El gerente 
Señor Baúl Liberto Baliño, percibirá 
mentalmente un mil pesos nacionales 
de sueldo mientras permanezca .en el car- 
ro, con imputación a gastos generales. 
— Octavo: En caso de fall?ci*iento de 
alga!» socio, los restantes podrán conve- 
nir continuar e> giro con los herederos 
o representantes de aquél, quienes deberán 
unificar la representarlo!». En caso ¡ontra- 
rio, se adjudicarán las cuotas del falle- 
cido en la proporción que convengan y 
abonará» a los herederos o representantes 
de aquél lo que le haya correspondido 
por todo concepto en el haber social de 
acuerdo con el balance que se preetieará 
s la fecha Oel deceso, dentro le los se- 
senta, días de producido, en seis cuotas 
semestrales, iguales y consecutivas con 
más el interés del cinco j?or ciento 'JuiaJ. 
En ijroal forma se procederá en caso de 
incapacidad o de retiro voluntario de al- 
gún socio previsto en la cláusula cuarta. 
_ Noveno: Se llevará un libro da actas 
donde, se" asentarán las resoluciones to- 
madas por los socios. Cada uiota de ca- 
pital da derecho a un voto, indivisible 
a loa efectos del cómputo. Los asuntos 
comunes del giro se resolverán por sim- 
ple mayoría en los demás casos se estará 
a lo que dispone la ley once mil seis- 
cientos cuarenta y cinco. Las aetaa serán 
firmadas por los socios que intervengan 
en las resoluciones. — Décimo: Toda du- 
da o divergencia entre los socios sus he- 
rederos o representantes durante la vi- 
gencia de este contrato o al tiempo de 
su liquidación, será resuelta por arbitros, 
árbitradores, con tereero para el caso de 
discordia, cuyo fallo será inapelable. En 
todo lo no previsto en este contrato se 
estará a lo que dispone la ley onee mil 
seiscientos cuarenta y cinco y el Código 
de Comercio. Los comparecientes se obli- 
gan al cumplimiento de lo estipulado de 
Acuerdo a derecho y agregan: Que de 
acuerdo a lo convenido, declaran totalmen- 
te transferido a favor de la sociedad "Ba- 
Hffc v- Compañía, Sociedad de Respon- 
sabilidad Limitada", que acaban de cons- 
tituir un, inmueble de su propiedad^ que 
{■oseen en condominio en la zona Norte 
de esta Capital, calle Gallo números mil 
trescientos sesenta y uno y mil trescien- 
tos setenta y uno, entre las de General 
Mansilla y Paraguay, edificado en los 
lotes de terreno designados en el plano 
respectivo con los números* veinticinco 
y veintiséis, compuestos unidos de: vein,- 
te metras cuatrocientos dos milímetros de 
frente al ¡Oeste, por veinte metros seten- 
ta y tres centímetros en. su eontrafrente 
al Este, teniendo" de fondo en el cos- 
tada Sud, cuarenta y ocho metros cua- 
trocientos sesenta y un milímetros y en 
el del Norte euare&ta y cinco metros 
ochocientos setenta y dos milímetros lin- 
dando a) Oeste con la calle Gallo, por 
el Este con el lote veintisiete, por el 
■ Norte- eon el lote veinticuatro y por *.) 
Sud con el señor Renoquio, previnién- 
dose- que no obstante la extensión con- 
signada la transferencia comprende sólo 
la fracción de terreno que se encuentra 
dentro da la línea de la calle Gallo hasta 
la linea divisoria del lote veintisiete del 
plano respectivo, como asi expresa su tí' 
luía-, siendo medianeras todas las pare- 
des do la finca. Les Corresponde en la 
siguiente formar a) l>on Libertad An- 
tonio Baliño, esposo de la primera com- 
pareciente y padre de los restantes, lo hu- 
bo «iendo casado par compra, el treinta 
y- uno de; maye de mil novecientos tieir* 
ts y efeoo * " Barbada t Sociedad Anón 
nim» Companí» Comercial 1 ', según eseri- 
, tura de -venta qu» en su TepresíatacióB 
le otorg* em oca. fecha, don Alberto Ca- 



tncedon en carácter de herederos sus 'e- 
gítimos hijos Jorge Héctor y José . Juan 
Baliño y Beyries, bí» perjuicio de los de- 
rechos que la ley acuerda a la cónyuge 
sobreviviente. Posteriormente por auto 
del veintisiete de noviembre de mil no- 
vecientos treinta y seis, se estableció que 
el apellido materno da los herederos de- 
clarados es Beyries y no Reyries y que 
la cónyuge supérstite a que se refiere 
la declaratoria citada es María Beynes 
de Baliño, todo lo que eu testimonio se 
inscribió en el Registro de la Propiedad, 
con relación al bien descrípto el diez y 
seis de febrero de mil novecientos trein- 
ta y, siete, al tomo mil ciento veinticinco, 
folio cuarenta y cinco, Norte, bajo el nú- 
mero ochenta y seis mil setecientos ochen- 
ta y cinco y tengo a la vista, doy fe. 
Con los certificados que agrego fe justi- 
fica que lo desliadado no tiene embargo, 
ni mas gravamen que una hipoteca a 
favor del Banco Hipotecario Noéional, 
por cuarenta y tres mil ochocientos, pesos 
nacionales, en Cédnlas serie C según es- 
critura del treinta y uno de mayo de mil 
novecientos treinta y cinco, ante O. E. 
Carbone, presentada el diez^ de ionio de 
ese año; inscripta en el tomo ciento ca- 
torce, Banco Norte, folio cuatrocientos 
treinta y ocho y oficio del Juez Quusada, 
Secretaría Senet, de fecha veinticuatro 
de julio de mil novecientos treinta y seis, 
presentada el diez y seis le febrero de 
mil novecientos treinta y siete, inscripta 
en el tomo ciento veintitrés, Banco Nor- 
te, folio trescientos- setenta y nueve y 
otra en ' segundo lugar a favor de Juan 
Blas Barré por treinta mil pesos nacio- 
nales, según escritura del tres de di- 
ciembre de mil novecientos cuarenta ~y 
seis, ante A. W. B'dle, presentada el diez 
del mismo mes y año, inscripta en el to- 
mo mil doscientos veinticuatro, Norte, 
folio treinta y cinco, las que la sociedad 
adquirente conoce y toma a su carg-> co- 
mo se dirá mis adelante, no adeuda Im- 
puestos de Contribueión Territorial, ni 
Municipales, suma alguna por Obras de 
Salubridad, afirmados, cercas y aceras y 
su dominio consta inscripto a favor de 
ios condominos, quienes ni el causante 
, están inhibidos para disponer de sus bie- 
nes. En tal virtud le transfieren a la 
sociedad adquirente todos los derechos 
de propiedad, posesión y dominio que a 
lo deslindado tenían, obligándose por el 
saneamiento para el easo de eviceión. Los 
comparecientes como componentes de la 
suciedad Baliño y Compañía, Sociedad 
de Responsabilidad Limitada, aceptan es- 
ta transferencia hecha a favor de la 
misma y agregan: Que el inmueble des- 
lindado se le asigna para esta operación 
el valor establecido en el balauce que se 
agrega, o *ean noventa mil ciento sesenta 
y un pesos eon sesenta y tres centavos 
moneda nacional. El autorizante deja 
constancia que el citado inmueble tiene 
asignada una' valuación fiscal de cianto 
cincuenta y cinco mil quinientos peaos 
moneda naeional, para el año en :urso. 
Enterados los comparecientes del conte- 
nido de la presente, manifiestan su con- 
formidad y en el earáeter de componontcs 
de la sociedad Baliño y Compañía, So- 
ciedad de Responsabilidnd Limitada, ma- 
nifiestan que ésta toma a su cargo el 
pago de. Jas relacionadas hipotecas que 
el bien que adquiere reconoce en primer 
término a favor del Banco Hipotecario 
Naeional, por euarenta- y tres mil ochocien- 
tos pesos nacionales y en segundo grado 
a favor de Jnan Blas Darré, por trein- 
ta mil pesos nacionales, obligándola al 
cumplimiento de las mismas en los tér- 
minos pactados en las escrituras de su 
constitución que conocen, teniendo ade- 
más arreglado todo lo concerniente a ca: 
riital amortizado, intereses y ¡pagos de 
servicios relacionados con dichas gra- 
vámenes, renunciando a toda reclama- 
ción ulterior por esos conceptos. Previa 
lector» en la que se ratifican, asi lo 
otorgan y firman en presencia de las tez» 
tigoa don Ricardo A, Di Baja y don 
Osear M. Noriega, vecinos/ mayores da 
edad, hábiles y de- mi conocimiento, doy 



fe. María Beyries de Baliño. — J. H. 
Baliño. — José Juan Baliño. — Ricardo- 
A. Di Baja. — Osear M. Noriega- — Hay, 
un sella — Ante mi GuUlermQ Cariac. 
— Concuerda eon su matriz, que pasó 
unte mi y queda es el Registro ciento 
veinte de mi adscripción, doy fe. El eei- 
(iíicado del Registro / de 'la Propiedad, 
pedido para una transferaacia como 
«porte de capital sociah'por noventa mil 
ciento sesenta y un pesos con sesenta y 
tres centavos moneda, nacional, se expi- 
dió el catorce del corriente, bajo el nú- 
mero nueve mil ciento seis, habiéndose 
abonado por derechos treinta pesos na- 
cionales. Para la Sociedad "Baliño y 
Compañía, Sociedad de Responsabili lad 
limitada", expido el presento testimonio- 
en siete sellos de dos pesos moneda na- 
cional, cada uno, números: un millón se- 
tecientos treinta y cuatro mil doscientos 
tnce, I, el primero; un milLfe setecien- 
tos treinta y cuatro mil doscientos doce 
l, el segundo; un millón seiscientas quin- 
ce mil novecientos ocho T, el tercero; co- 
rrelativamente los tres sigiien*es del un 
millón setecientos treinta y cuatro mil 
ciento sesenta y nueve I, al un millón 
?eteciento3 treinta y cuatro mil ciento se- 
tenta y uno I inclusive, y el presente 
que seño y firmo- en el lugar de su otor- 
gamiento a diez y seis días de febrero 
de mil novecientos cincuenta, año del 
Libertador General San Martín. — Gui- 
llermo Cariac. — Hay- un sello. 

Buenos Aires, Abril 17 de 1950, Año 
del Libertador General San Martin. ■ — 
Sjraspado: Abril — - Vale. — Guillermo 
Mansilla, secretario'. 

$ 7*5. — e.2114-N« 15.72l-v.-2G¡4!30 



CO&TPAfrlA EXPORTADORA IMPOR- 
TADORA BONAERENSE 

Sociedad de Responsabilidad Ilimitada 

Por disposición del Señor Jaez de Co- 
mercio de la Capital Dr. Juan L. Páe-z," 
Secretaría del autorizante, se h&ca saber 
por cinco días lo siguiente: Entre EU- 
mundo Píntachuk y Elisa Susana Frey 
de Píntschuk, mayores de edad, domici- 
liados Larrea 634, en su carácter de úni- 
cas integrantes- de la razón socilI "COiT- 
PAÜIA EXPORTADORA, 2MPOBTADO 
BA BONAEBBN8E, 80CIEDAD DE RES- 
PONSABILIDAD LIMPIADA"., inscripta 
bajo el numero 1303 al folio 219 del libro- 
siete de contratos de Sociedadx-s de fies- 
pensabiHdad Limitada, por cesiones de 
cuotas bajo los números 444 al folio 396 
del libra 7 y 85 al folio 24 del libro- 10 y 
ampliación de capital inscripta, bajo el 
número 1143 al folio 469 del libro 10 y 
número 530 al folio 13 del litio 15 dé 
sociedades de Responsabilidad Limitada 
en el Registro Público de Comercio, con- 
vienen de común acuerdo mantener la 
clássula tercera del contrate de sociedad, 
estableciendo expresamente que el uso de 
K firma social adoptada esfará a cargo 
do ios socios Edmundo PintsebTiJt y Elisa 
Susana Frey de Pintschuk pan todas, las 
operaciones qne forman el objeto de la 
sociedad, pudiendo actuar y firmar sclos 
conjunta, alternativa e indisrintamente 
con todos los dereehos y todas Ja» obliga- 
ciones consignadas en el contrato secta) 
y mar-dato para administrar. — Eu prue- 
ba de conformidad se firma en Buenos 
Anes, a 22 da marzo de 1950 — Año de) 
Libertador General San Mac;in. — E. 
Pintschuk. — Susana Frey de Pintschuk. 

— Buenos Aires, 13 de abrQ -te 1950. — 
Año del Libertador General 3ia Martín. 

— Luis H. Díaz, secretario. 

* 65.— e.21|4.-N9 I5.7í? ; -v.26:4!5tt 



EMPRESA CONSTRUCTORA ADANTX 

SOLAZZI y comparta 
Sociedad da Responsabilidad Limitada 

Por disposición del Señor Juez de C<v- 
ir.ercio- Dr. Juan I¿ Páez, Secretaría del 
autorizante, se hace saber durante cinto 
días que la sociedad denominada: "EM- 
PRESA CONSTRUCTORA ADANTI SO 
LAZZI T COMPASIA, SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA", ha 
aumentado su capital social qne era de 
doscientos- mil pesos a la sama <te Un Mí 
n.'n de Pesos Moneda Nación -ü, quedos 
do por lo tanto modificado el artículo 
tereero en la forma siguiente: "ET capi- 
tal de la sociedad queda fijado en la su- 
ma da na millón de pesos moneda legal 
dividido en. Diez mu cuotas de den pesos 
cada una, aportadas por; los socios en la 
siguiente forma: Don Cayetano Nacea- 
ferri, siete mil cuotas; Dig. Felipe ilon- 
tuHchi, tres mfl. cuotas", según documento 
privada de fecha treinta y uno de Marzo 
do' mil novecientas cincuenta, ano del Li- 
bertador General San Martín. — Buenos 
Aires, Abril 17 de 1950. Año del Liberta- 
dor General San Martín. — Isaac Leff, 
secretario. 

* 457— e.2IM,-Nt I5.756.-v.26r4¡50. 



EUSTASIO VELASCO ¡ 

Sociedad «te Responsabilidad ' Limitad.-» 
El Juez de. Comercio de la Capital 
de la República, doctor Norberto Gott- 
land, secretaria del doetor Carlos Cas- 
tro Walker, hace saber por cinco días 
el siguiente edicto: 

Testimonio: Los, Sres. Eustasio Ve- 
lasco, español, divorciado, domiciliado 
«n la calle José Evaristo ÍTrf&uru 1082, 
Casilda Martínez viuda de Velasco, ar- 
gentina, domiciliada en la calle Alslnar 
N* 2910 y Leonardo Velasco, argentino, 
domiciliado ea la calle Aistna 291tT. 
todos de esta Capital Federal, han con- 
venido en formar una sociedad comer- 
cial de responsabilidad limitada, con • 
afecto retroactivo al 1ro. de enero do 
1950, que se regirá bajo el régimen do 
la ley N» 11.645, lo pertinente del Có- 
digo de Comorcio y~ las cláusulas si- 
guientes: la. Nombre: La sociedad gi- 
rará bajo la denominación social de 
"EUSTASIO VELASCO, SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMrrADA". — 
2a. Domicilio: La sociedad tendrá sa 
domicilio en «3ta Capital Federal, ac- 
tualmente en la calle Jnjny N» 269: — 
Podrá cambiar de domicilio- dentro do 
la- misma ciudad y establecer agencias 
o sucursales dentro de la Capital Fe- 
deral .o fuera de ella dentro del terri- 
torio de la' República, coa capital asig- 
nado o no- y con personal propio o de- 
pendiente de la casa central. — 3a. Ob- 
jeto: La sociedad tiene por objeto con- 
tinuar la explotación de las fábricas, 
de elásticos para automotores y talle- 
res metalúrgicos qne bajo la firma d» 
Eustasio Velasco están instalados en- n 
calle Jnjuy 269 de esta. Capital y .;» 
calie Rodríguez peña 335 de Villa 
Piaggto, Partido de San Martin de «a- 
Provincia ¿? Buenos Aires, pudiendo-. 
a tal efecto, realizar todos los actos 
da- eompra y venta, importación y ex- 
portación de mercaderías y materias 
primas atinentes al ramo, fabricar to- 
do cnanto comprende la Industria meta-, 
lúrgica y de electricidad, — Para lle- 
nar ese objeto podrá realizar todos loa 
actos y diligencias civiles y comerciales 
que mejor convengan directa o indirec- 
tamente al desarrollo y - éxito de sus 
fines,, pudiendo importar, exportar, 
comprar, vender, fabricar, permutar 
mercaderías; comprar, vender, per mu- - 
tar o arrendar bienes inmuebles urba- 
nos o rurales; licitar y aceptar conce- 
siones y licitaciones públicas o priva- 
das, realizar toda clase de operaciones, 
caucarías, etc., entendiéndose que esta 
enumeración es explicativa y no limi- 
tativa. — 4a. Duración: La sociedad 
t£Bdrá una duración de diez años a 
contar desde la fecha de este contrato. - 
Sfn embargo, después de cinco aSos de 
existencia, cualquiera de los socios po- 
drá pedir su retiro de la sociedad y la 
disolución y liquidación 'de la misma, 
siempre que haga: saber a los otros so-' 
das esta resolución con una anteriori- 
dad de seis meses como mínimo. — 
5a. Capital: El capital de la sociedad 
será de un- millón ciento cincuenta mil 
nesos (| 1.154.000.00 m/n.) moneda 
naeional, representado por ocho mil 
cuotas llamadas "A" y tres mil qui- 
nientas cuotas llamadas "B", de cien 
pesos moneda nacional (9 100. — m/n.) 
cada usa, aportadas por los socios en 
mercaderías, muebles y útiles, créditos, 
llave del negocio, marcas y todo cnanto 
más forma el capital del negocio que- 
gira bajo el nombre de. Eustasio Velas- 
co situado en esta .Capital en la calla 
Jujuy N» 269 y la fábrica situada en 
la caUe Rodriga ea Peña 335 de Villa 
Piaggio, Partido de. San Martín de la 
Provincia ds Buenas Aires de cuyo ac- 
tivo y pasivo se hacen cargo y el cual 
resulta del inventario y balance que- 
han firmado las partes contratantes en 
esta misma fecha. — El capital es 
aportado por los socios en la siguiente- 
forma: El socio Eustasio Velasco, ocho- 
cientos mir pesos representados poe 
oeho mil cuotas "A"; la soda Casilda 
Martínez de Velasco, trescientos cua- 
renta mil pesos apartados en tres mil - - 
cuatrocientas cuotas "B", y el socio 
Leonardo Velasco, diez mil pesos apon 
tados en cien cuotas "B". — 6a. Admi- 
nistración: La administración de la so* 
cledad será ejercida por los socios Eus« 
tasto Velasco y Leonardo Velasco eu' 
calidad de gerentes, pudiendo ejercer- 
la conjunta o indistintamente y ten- 
drán también indistintamente el uso- 
de la firma social. — Es obligación de," 
ellos dedicar todo su tiempo y activl-i 
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dad a lá sociedad y no podrán desemí ¡ 
penar otra ocupación o trábalo fueraij 
de ella, sean similares o distintos ai' 
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, loa que ésta se dedica. — Les está 
absolutamente prohibido el uso de la 
firma social para comprometerla en 
fianzas, a terceros o en negocios estra- 
dos ai "'giro social, y .sera totalmente 

. nulo cualquier convenio, contrato, fian- 
za o compromiso que «ontravenga esta 
disposición. — El .gerente Leonardo 

. Velasco gozará de un aneldo -de mil 
quinientos pesos mensuales imputables 
a gastos generales, y él gerente Eusta- 
sio Velasco no tendrá sueldo pero pó~- 
drá retirar sensualmente tres mil pe- 
sas imputables a sn cuenta personal. — 
,7a. Facultades de los gerentes: Los ge- 
rentes tendrán indistintamente el uso 
de la firma social en la forma prevista 
por 1a cláusula precedente y podrán 
asumir para el desempeño de su cargo 
ia representación de la ' sociedad en el 
•ejercicio de toda clase de actos jurídi- 
cos ante ios poderes públicos naciona- 
les, provinciales y municipales; podrá 
otorgar y firmar toda «lase de > escritu- 
ras y documentos públicos y privados; 
hacer uso del crédito dentro y fuera 
del país, dar y tomar dinero en présta- 
mo con o sin garantía real, gravar los 
bienes sociales, constituir prendas agra- 
rias y realizar en general toda clase de 
operaciones de crédito y bancarias, ya 
«ea con los Bancos' de la Nación Ar- 
gentina, de Crédito Industrial, Hipote- 
cario Nacional, de la Provincia -de Bue- 
nos Aires o con cualquier otro estable- 
cimiento dentro o fuera de esta plaza; 

■ adquirir y enajenar .bienes muebles, in- 
mnehles y semovientes, acciones y valo- 
res de cualquier especie, contratar lo- 
caciones, hacer y prestar cauciones, gi- 
rar y aceptar letras, vales, pagarés, 
cheques y toda clase de valores nego- 
ciables; endosar, avalar, transferir y 
renovar toda ' clase de documentos y 
obligaciones; depositar y retirar dinero, 
titules, acciones y cuantas más valores 
hubieran depositados a nombre de la 
eociedad; girar cheques contra los de- 
pósitos en cuenta ' corriente o én des- 
cubierto; hacer novaciones que' extin- 
gan o modifiquen obligaciones; conce- 
der y aceptar quitas, esperas y remisio- 
nes; comprometer en arbitros o en ar- 
bitros arbitradores amigables compone- 
dores; conferir podereB generales y 

■ especiales para representar a ia socie- 
dad con las cláusulas que estimen con- 
venientes; comprar y vender; concurrir 
en nombre de la sociedad a licitaciones 
publicas o privadas y realisar en gene- 
ral ' cuantos más actos " de naturaleza 
Jurídica, comerciales .o de administra- 
ción fueran necesarios, ya que la an- 
terior enumeración es :aeramente enun- 

__ ciatíva y no limitativa y los gerentes 
'podrán desempeñar su cometido sin li- 
mitación alguna, quedando investidos 
de todas las facultades que los códigos 
acuerdan a los mandatarios. — Será 
• necesaria la firma de ambos gerentes en 
los siguientes casos: tomar dinero -en 
préstamo por más de veinte mil pesos 
m/ nacional con o sin garantía real, 
gravar bienes sociales, constituir pren- 
dáis a favor de terceros y enajenar oíb- 
nes inmuebles. — ■. Ba. Balances: Al día 
treinta y uno de diciembre de cada 
año, se practicará un balance general 
e inventario, el cual será presentado 
. a consideración de los socios dentro ¿e 
los quince días subsiguientes, quienes 
deberán manifestar su aprobación o 
desaprobación al mismo dentro de los 
diez dias posteriores: pasado dicho pla- 
co sin haber formulado reparos al ba- 
lancé, -quedará éste automáticamente 
aprobado. — Si fuera desaprobado por 
algún socio, se resolverá ia cuestión 
por un arbitrador amigables compone- 
dor que será nombrado y actuará de 
acuerdo a lo establecido en la cláusula 
lüa. de este contrato. — Para deter- 
minar las utilidades liquidas se hará 
una amortización anual del 5 % sobre 
los muebles y útiles; sobre las maqui- 
narias del 10 % y sobre los rodados 
del 10 '%<- — 9a, Reparto de utilida- 
des: Las utilidades liquidas serán dis- 
tribuidas en la siguiente forma: cinco 
por ciento para formar un fondo de re- 
serva hasta Hegar al diez por ciento 
del capital social; cinco por ciento de 
.reserva para responder a las obligacio- 
nes provenientes de la ley 11.729, de- 
creto No 33.302/45, y demás leyes 
obreras y de previsión social, hasta 
formar un veinte por ciento del capi- 
tal social; el cinco por ciento que po- 
drá ser repartido como remuneración 
extraordinaria entre los obreros y em- 
pleados de la sociedad si asi la deci- 
den los gerentes quienes indicarán la 



entre los socios; el remanente será, dls* 
tribuido entre ios socios en la siguiente 
forma: el ochenta por ciento entre las 
cuotas de capital llamadas "A" y el 
veinte por ciento entre las cuotas lla- 
madas "8". — r Las pérdidas serán so- 
portadas por los Bocios en la misma 
proporción. — 10a. Reunión de socios: 
Cuando cualquiera : de los gerentes lo 
considere necesario'' o a pedido de «o- 
■cios que representan más del 'cuaren- 
ta por ciento del capital, se llamará 
a reunión de socios para tratar cues- 
tiones de interés de la sociedad, reunión 
que se llevará a efecto con. cualquier 
número de socios asistentes y sus re- 
soluciones se tomarán por mayoría del 
capital presente, de lo que se dejará 
constancia en actas que, firmadas por 
los asistentes, se asentarán en un "Li- 
bro de Actas" que a tal efecto se lle- 
vará. Los ausentes quedan obligados 
al -cumplimiento de lo resuelto en 
.esas reuniones. — lia. Cesión de 
cuotas: Se deja establecido en forma 
precisa y terminante que ha sido con- 
dición fundamental para la celebración 
del ^presente contrato, así como para 
la incorporación de cada uno de. los 
contratantes, sus condiciones persona- 
les, morales y materiales y la reciproca 
afinidad y entendimiento personal, y 
por tanto se establece como condición 
esencial que las cuotas de capital de 
los socios no podrán bajo ningún con- 
cepto o razón ser cedidas ni trans- 
feridas por los socios o sus herederos, 
en todo o en parte, a persona que no 
sea socio de jRsta sociedad y sólo podrá 
hacerlo por su valor nominal, salvo 
el caso en que por unanimidad de 
votos ios socios autorizaran la ce- 
sión de cuotas de capital a un ter- 
cero o por un valor superior. — 1 2a. 
Casos de fallecimiento o incapacidad: 
En caso de fallecimiento o incapacidad 
de alguno de los socios, los herederos 
del fallecido o. ios representantes del 
incapaz, deberán unificar su personería 
designando una persona que los repre- 
sente ante la sociedad, y si se deci- 
diera ceder o transferir las cuotas de 
capital que les corresponda, deberán 
hacerlo entre los restantes socios a 
prorrata "o como éstos decidan, fiján- 
dose el valor de acuerdo a un balance 
que especialmente y a tal efecto se 
practicará. En caso de que los socios 
no aceptaran la cesión o transferencia 
de las cuotas, los herederos del falle- 
cido o representante del incapaz no 
podrán cederlas o transferirlas a un 
tercero . Para el caso de ' que fallecie- 
ra uno de los socios gerentes, la so- 
ciedad continuará dirigida por el otro 
socio gerente con iguales facultades y 
asumiendo las facultades de ambos ge- 
rentes; podrán sin embargo los socios 
reunidos en la forma y condiciones es- 
tablecidas en la cláusula 10a. y por 
resolución de la mayoría que repre- 
sente los dos tercios del capital, de- 
signar un gerente en sustitución del fa- 
llecido o incapacitado en la persona de 
otro de los socios o de uno de 1Q3 
herederos del fallecido o Incapaz, el 
que sustituirá a éste con iguales fa- 
cultades y como si fuera su antece- 
sor. — 13a. Extensión de la respou- 
sabilidad. A los efectos de lo dispues- 
to en Iob incisos 2» y 3» del art. 11 
de la ley- 11.645, la responsabilidad de 
cada socio queda limitada al cinco por 
ciento del valor de las respectivas cuo- 
tas de capital que cada socio tenga en 
la formación de¿ capital social. 14a. 
Liquidación: Si al final de un ejerci- 
cio comercial se comprobara, de acuer- 
do al balance, que se ba perdido el 
cincuenta por ciento del capital, la so- 
ciedad quedará por ese ■ hecho disueJ- 
ta y entrará en liquidación, salvo que 
los socios en reunión llevada a cabo de 
acuerdo a la cláusula 10a. y por la ma- 
yoría de las dos terceras partes del 
capital resolvieran los socios continuar 
las operaciones, sociales, en cuyo caso 
la sociedad no se liquidará y continua- 
rá su existencia comercial . En el ca- 
so de entrar en liquidación la socie- 
dad, por cualquier causa que ella sea, 
la liquidación será practicada por el 
o los socios gerentes, según sobrevi- 
van uno o los dos, con las obligacio- 
nes generales que impone el Código de 
Comercio a los liquidadores.'— 15a. 
Domicilio y jurisdicción:' " Los socios 
constituyen, a los efectos de este con- 
trato y de todas sus consecuencias has- 
ta la liquidación definitiva de la so- 
ciedad, los siguientes domicilios: Don 
Eustasio Velasco, «b la calle' José Eva- 



Leonardo Velasco, %a la calle Alsina 
2910, piso S», Dep. "tí". En estos do- 
micilios se tendrán por válidas todas 
las comunicaciones, intimaciones, noti- 
ficaciones y demás diligencias Judicia- 
les o eztrajudiclales, ya sea durante la 
vigencia del contrato o durante la li- 
quidación de la sociedad y hasta su 
■completa terminación. Si cualquiera 
de los socios cambiara el domicilio de- 
berá constituir a los mismos efectos 
otro dentro de la Capital Federal y co- 
municarlo'- a . los otros socios en forma 
auténtica o por telegrama colacionado, 
quedando como constituido hasta tan- 
to comunique el cambio a todos los 
efectos indicados el anterior domicilio. 
Si ingresaran por cualquier causa, nue- 
vos socios a la sociedad, será obligación 
previa a su ingreso la do constituir do- 
micilio a todos los efectos enumerados 
en esta cláusula. Los socios' firman- 
tes y los que pudieran ingresar en el 
futuro y sus herederos se acogen al fue- 
ro ordinario de los Tribunales de la 
Capital Federal y renuncian a cual- 
quier otro fuero o Jurisdicción. — 16a. 
Solución de cuestiones: Toda' duda, di- 
ferencia, divergencia, cuestión o desa- 
cuerdo que pudiera suscitarse entre los 
socios o entre cualesquiera de éstos y 
la sociedad, o entre sus gerentes con 
motivo de la interpretación de este con- 
trato o de sus efectos y aplicación, va 
sea durante la vigencia de la socie- 
dad o con motivo de su disolución, li- 
quidación, partición, administración o 
cualquier otro motivo o aspecto vincu- 
lado a los negocios sociales y a la ac- 
tuación y relación entre los socios, será 
resuelta por un arbitro arbitrador, ami- 
gable componedor que se designará en 
cada ocasión de común acuerdo, y en 
caso de no llegarse a ese acuerdo, la 
designación será efectuada por la per- 
sona que desempeñe en ese momento ¡a 
presidencia eri la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación, a quien se re- 
querirá la designación. Su fallo será 
Inapelable y hará cosa juzgada, y tan- 
to los socios como sus herederos, en, 
su caso, quedarán obligados a acatarlo 
y cumplirlo, 'renunciando a la vía judi- 
cial, a la que no podrán recurrir por 
ningún concepto. Para todos los casos 
en que tuviese aplicación el actual ar- 
ticulo mil seiscientos ochenta y cua- 
tro del Código Civil o cualquier otro 
que autorizara la intervención judi- 
cial de la sociedad, los socios presen- 
tes y futuros por cualquier titulo o 
causa, renuncian desde ya a ese de- 
recho y a solicitar su aplicación, ca- 
reciendo por tanto de acción judicial 
y reservándose únicamente la de com- 
prometer sus cuestiones a la jurisdic- 
ción ' del arbitraje por medio del ar- 
bitrador amigable componedor 'previs- 
to precedentemente. Bajo estas cláusu- 
las queda formada la sociedad, y los 
contratantes firman tres ejemplares de 
un mismo tenor, uno para cada parte, 
en Buenos Aires, a los veintitrés días 
drt mes de marzo del Año mil nove- 
cientos cincuenta, del Libertador Gene- 
ral San Martín. Este ejemplar se ha- 
lla extendido en los sellos naciona- 
les de 'diez centavos (habilitados), 
Nros. 1.139.980, 1.139.983, 1.139.986, 
1.139.989, 1.139.992 y el presente. 
E. Velasco. — L. Velasco. — Casilda 
M. Vda; de Velasco. ' 

Buenos Aires, abril 17 de 1950 .— 
Año del Libertador General San Mar- 
tin. — Carlos Castro Waíker, secre-" 
tarlo. 
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forma.de hacerlo y en caso de decidir jristo Uriburu 1082; doña Casilda Mar- 
no hacer tal reparto, ese importe pasa- tíne* Vda. de Velasco, en la callo Ai- 
ra a enerosar el importe a repartirle sina 2910, piso 3?, Dep. "G". y don 



TALLER JONTE 
Sociedad de Responsabilidad Ilimitada 
Por disposición del Sr. Juez de Comer- 
cio de la Capital de la República, Dr. 
Juan L. Páez secretaria del autorizante 
se hace saber por cinco días el siguiente 
edicto. 

Testimonio: En Buenos Aires, a 1» de 
abril de 1950, Año del Libertador Gene 
ral San-Martín, entre Rosario . Marasco, 
italiano, casado, Américo Scorzo, italia- 
no, .soltero, ambos domiciliado en Haba- 
na 2955 y Virgilio Girardi, argentino, 
cacado, domiciliado en El Salvador 4154, 
vecinos de la Capital y hábi'er, se- ha 
convenido: Primero: Constituir la razón 
weial "TALLER JONTE, SOCIEDAD 
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, 
con domicilio en Alvarez Jonte 3662/64, 
siendo continuadora de los negocios del 
Señor Virgilio Girardi, de cuyo activo y 
pasivo se hace cargo conforme balance 
q>:e forma parte integrante de! presente. 
— Segundo: Su objeto principal será ex- 
plotar el taller mecánico de automóviles, 
sito en el domicilio indicado, pudiends 
desplegar otras actividades ,'egales, «dr- 
ía otros, ramos, de común acuerdo entre 



los spc|os. — Tercero: La duración de la 
sociedad será de -Cinco Años, a partir '-leí 
1» de Abril de 1950. Por decisión unáni- 
me de los socios podrá efectuarse ea 
cualquier momento la disolución antiei- 
paoa, v — Cuarto: El capital social es de 
$^33.000.— mjn. dividido en cuotas de 
mil pesos cada una, correspondiendo al Sr. 
I.'osario Marasco, 15 cuotas, | 15.00a.— ; 
al Sr. Américo Scorzo, 15 cuotas. $ 15 000 
y al Sr. Virgilio Girardi, 3 cuotas, 
$ 3.000. — ; integrado en bienes, confor- 
nje inventario adjunto. — Quinto: La So- 
ciedad será administrada por el Sr. Rasa- 
rio Marasco, que en su carácter de Ge- 
iente tendrá el nso de la firma social. y 
representación de la sociedad ea todos 
sus actos. En caso de ausencia o iiwvpa- 
eidad temporaria del Sr. Rosario Maras- 
co, ejercerá sus mismas funciones, con el 
uso de la firma social, el Sr. Am'rico 
Scorzo. El Gerente tendrá tortas Ins fa- 
cultades y obligaciones inherentes al car- 
go, no pudiendo comprometerla en espe; 
er-laciones extrañas, ni en fia u zas o gal 
rnntías a favor de terceros. — Sexto: Los 
socios se dedicarán con su trabajo .per- 
sonal, conocimiento y dedicación al mrjor 
desarrollo da los negocios sociaies, no pu- 
diendo dedicarse a otras actividades u 
ocupación. — Séptimo: Anualmente, v al 
1» de abril se formulará un balance ge- 
neral, y cuenta de ganancias y pérdidas 
para ser sometidos a la aprobaciín de los 
socios. — _ Transcurridos 10 dias desdv su 
presentación y no haciéndose objeción al- 
guna, se considerará aprobado. De las 
utilidades líquidas resultantes se destina- 
rán: un 5 % al fondo de reserva legal, las 
sumas necesarias para amortización de 
los rubros pertinentes y las reservas fa- 
cultativas que por común- acuerdo se fije; 
el saldo remanente se distribuirá por par., 
tes iguales. Las pérdidas serán soporta- 
das en la misma proporción. Los socios 
podrán retirar, aparte de los sueldos, que 
puedan fijarse, sumas de dinero a cuenta 
do utilidades, todo ello de común acuer- 
do. — Octavo: En caso de fallecimiento 
o incapacidad de alguno de los socios, 
Sfcrá facultativo de los demás abonar a 
los _ herederos o representantes, contra la 
cesión de su cuota social, su parte de 
capital y utilidades, conforme al úhimo 
balance, o proseguir el giro social con ios 
herederos del socio fallecido o incapaz, 
o con sus representantes. — Noveno: To- 
das las divergencias que .pudieran susci- 
tarse entre los socios, serán sometida? a 
la decisión de amigables componedores. 
A tal efecto cada socio nombrará una 
persona que la represente, y la resolución 
c¡üe adoptare la mayoría de éstos, seTá 
obligatoria e inapelable para ms partes. 
— • Décimo: En los demás caaos no pre- 
vistos por este contrato, regirán las dis- 
posiciones de la Ley 11.645 y del Código 
de Comercio. Bajo las cláusulas mencio- 
nadas queda formalizado el presente con- 
trato en el lugar y fecha indicados. — 
Pinnado: Rosario Marasco. — Américo 
Scorzo. — Virgilio Girardi. — Buenos Ai- 
res, Abril 17 de 1950, Año del Libertador 
GeneTal San Martín. — Guillermo Man- 
silla, secretario. 

$ 140.— e .21|4.-X« 15.70S.-v.26¡4;50.| 



SOOIEBAD IMPORTADORA Y 
EXPORTADORA DEL LITORAL f 

Sociedad de Responsabilidad Limitada 

Por orden del Sr. Juez de Comercio 
doctor Norberto Gowland, se hace saber 
por cinco días el siguiente edicto: 

Primer Testimonio. — Escritura Núme- 
ro Cincuenta y Cuatro. — En la Ciudad 
de Buenos Aires, Capital de la Nación 
Argentina, a doce de Marzo de mil nove* 
cientos cincuenta, Afio del Libertado* 
General San Martín, ante mí, Escribano 
antorizante y testigos que al final se ex-. 
presarán comparece: don Josó Casado Jus- 
te-, que firma "José Casado", easado, 
quien concurre en su doble carácter de 
Presidente del Directorio de la Sociedad 
Anónima "Carlos Casado Limitada" 
{Compañía de Tierras) y de Gerente, con 
eso de la firma social, de la Sociedad Im- 
poitadora y Exportadora del Litoral, So- 
ciedad <Je Responsabilidad Limitada; don 
Atilio Salsa, casado, argentino, quien con- 
curre en nombre y representación de don 
Víctor B. Ocampo o Víctor Bonifacio 
Oeampo; y. el doctor CésaT A. Parisi, quo 
firma "C. A. Parisi", casado, cuien con- 
curre en nombre y representación de ia 
nombrada SOCIEDAD IMPORTADOR \ Y 
EXPORTADORA DEL LITORAL . SO- 
CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI- 
MITADA, de la que es Gerente con uso 
de la firma social. — Todos los compare- 
cientes son mayores de edad, hábiles, ve- 
cinos" de esta Ciudad y de mi conocimien- 
to doy fe, como de que las pc-rsoneAas 
invocadas se justifican al final de esta 
escritura, y expresan: Que U Sociedad 
Anónima Carlos Casado Limitada (Com- 
pañía .de Tierras) y don Víctor B. Ocam- 
po, son ios únicos componentes de la So- 
ciedad Importadora y -Exportadora deí 
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ía-orat, Sociedad do Responsabilidad Li- 
mitada y que en tal carácter vienen, a 
dejar protocolizada y elevar a escritura 
pública la modificación a los artículos 
«eis, siete, diez, doce y quince nel contra- 
to social que rige a la Sociedad, inodi- 
ficación^que ha sido resuelta según Acta 
diez y nuevo que corre a fojas sois del 
Libro de Actas número dos de la Socie- 
dad, que tengo a la vista y transcripta 
íutegramente dice así: "Aeía.N» 19. 
Asamblea General Extraordinaria. Ai 
margen Acta N? 19, Asamblea Gen. Ex- 
traordinaria 22jl2|49, Carlos Casado Ltda., 
.Víctor B. Ocampo, César A. Parisi. — En 
la Ciudad de Buenos Aires a los veinti- 
dós días del mes de Diciembre de mil no- 
vecientos cuarenta y nueve se Teúnen en 
Asamblea General Extraordinaria, convo- 
cada por la Gerencia .conforme al Art. 
79, previa citación establecida en el Art. 
8' los socios señores Carlos Casado Li- 
mpiada "Compañía de Tierras S. A., re- 
presentada por su Secretarlo señoi Manuel 
A. Goñi y Víctor B. Ocampo, representa- 
do por el señor Victorio Altini. — Presi- 
de la Asamblea el Sr. César A. Parisi, 
quien la declara abierta siendo las once 
horas veinte, con el objeto de tratar el 
siguiente Orden del día: 1») Benuncia del 
Gerente señor Ignacio Balbiani y en su 
caso modificación del Art. 15» del Con- 
trato Social. — 2») Modificación de los 
artículos fio . 7» y 10» del Contrato So- 
cial. — seguidamente se pasa a conside- 
rar «1 primer punto de la orden del día, 
aceptándose por unanimidad ia renuncia 
presentada por el Sr. Ignacio Balbiani, 
modificándose por lo tanto, el artículo 15» 
del ContTato Social el cual por unanimi- 
dad queda redactado en la siguiente fOT- 
ma: Artículo 15» de Acuerdo con lo esta- 
blecido en el artículo décimo piimero, se 
designan Gerentes los señores José A. Ca- 
sado y César A. Parisi,' todos argentinos, 
domiciliados en la calle 25 de Mayo 15S, 
{(uedando los mismos especialmente facul; 
tados para que conjunta o ' separadamen- 
te representen a la Sociedad y a los so- 
cios en todoa los trámites necesarios pa- 
ra solicitar la inscripción y publicación 
y aceptar reformas o proponer nuevas. — 
Acto seguido la Asamblea trata la modi- 
ficación do los artículos 6», 7» y 10» del 
Contrato Social manifestando el señor 
Manuel A. Goñi que la reducción del nú- 
mero de socios integrantes de la Sociedad 
resuelta en su oportunidad, impone por 
Tazones de concordancia, la modificación 
de algunos detalles en el texto de los ar- 
tículos 6», 7» y 10* del Contrato. Trans- 
cribimos a continuación la parte perti- 
nente de los mismos, debidamente corre- 
gida. — Para mayor ilustración de la 
Asamblea se subrayan las palabras modi- 
ficadas. — Art. 0») Los socios se re- 
unirán anualmente en Asamblea por con- 
vocatoria de la Gerencia, dentro de Iob 
noventa días do vencido cadu _ ejercicio, 
en esta Ciudad, en el local, día y hora 
que se designe. — Aprobarán u observa- 
rán el Balance presentado e Inventario, 
pancionarfin o alterarán el dividendo pro 
puesto y tratarán toda cuestión que se 
promueva de su seno y cuenta con el apo 
yo de un socio presente. — Art. 7») Ha 
brá Asamblea Extraordinaria cuando lo 
solicite uno de los Gerentes o un -socio, 
debiendo expresarse su objeto. La Asam- 
blea se llevará a cabo dentro de los 
treinta días de la petición. — Art. 10») 
Las resoluciones de. las Asambleas serán 
inscriptas en un libro especial y firma- 
das por el miembro de la gerencia que 
haya actuado de Presidente y un socio. — 
La modificación propuesta es aceptada 
por unanimidad. — Acto seguido mani- 
fiesta, el señor Manuel A. Goñi y cuenta 
con la aprobación del señor Víctor B. 
Ocampo de que se modifique igualmente 
el artículo 12» del Contrato proponiendo 
el siguiente texto: Art. 12») De las uti- 
lidades que resulten en cada ejercicio, 
después de las amortizaciones que se 
aprueben, se deducirán: a) El 5 % como 
retribución a cada Gerente, siempre qu6 
cj número no exceda de dos. — En caso 
aue los Gerentes designados excedan el 
súniero de dos, la Asamblea determina- 
rá el porcentaje a distribuir^ b) 5 % go- 
bio la utilidad líquida y realizada para el 
fondo de Reserva Legal hasta completar 
el diez por ciento del capital suscripto: 
c) El remanente será distribuido entre los 
- socios o destinado a la creación o incre- 
mentación de reservas facultativas. — 
Queda el texto aprobado en la forma pro- 
puesta. No 'habiendo promovido 'ninguna 
otra cuestión en el seno de la Asam- 
blea el Presidente da por terminado el 
acto. Para constancia de lo expuesto y a 
l/-s fines pertinentes se firma la presente 
«ota. i\ A. Parisi. — M. A. Goñi. — ■ V. 
Altin: '*: — Ks copia fiel, doy fe como 
de que los señores Casado Justo y Salsa 
en nombre dj sus respectivos mandantes, 
declaran modificado el contrato que rige 
la Sociedad Importadora y Exportadora 
del Litoral, Sociedad de Responsabilidad 
Limitada en sus artículos sexto, séptimo, 



décimo, duodécimo y décimo quinto, que 
qtedan redactados en la forma que re- 
sulta del acta preinserta que se da aquí 
poT reproducida manteniéndose en todo lo 
demás vigente el contrato que rige ac- 
tualmente a la Sociedad. La personería in- 
vocada por el señor Casado J\isto y el doc- 
tor Parisi como gerentes y representantes 
de Importadores y Exportadores del Li- 
toial, Sociedad de Responsabilidad Limi- 
tada se justifican con la escritura de 
constitución de la Sociedad y sus modifi- 
caciones que pasaron en este mismo Re- 
gistro que se encuentran refundidas con 
las pertinentes inscripciones en el Regis- 
tro Público de Comercio en la pasada, en 
fecha veinte y ocho de Marzo de mil 
novecientos cuarenta y dos al folio trein 
ta del Protocolo de ese año ante el doc- 
tor Hernán Bunge en este mismo Regis- 
tro que en lo pertinente dice así: "... 
Que en fecha diez y- seis de Diciembre de 
mil novecientos treinta y ocho según es- 
critura pasada ante mí al folio doscien- 
tos sesenta y nueve de este Registro de mi 
adscripción Protocolo del mismo año, que- 
dó constituida la Sociedad que represen- 
tar, y que esa escritura fué inscripta en 
su testimonio en el Registro Público de 
Comercio el día treinta y uno de Diciem- 
bre del año do su otorgamiento bajo el 
número cuatrocientos cuarenta, al folio 
doscientos setenta y tres del libro tres 
de Contratos de Sociedades de Responsa- 
bilidad Limitada. — Que posteriormente 
T¡ste contrato social fué modificado en 
tres oportunidades por escrituras pasadas 
en este mismo Registro en fecha seis de 
Julio de mil novecientos treinta y nue- 
ve, al folio ciento dos, Protocolo del mis- 
mo año; ocho de Mayo de mil novecien- 
tos cuarenta, al folio cincuenta y siete 
vuelto, Protocolo del mismo año; y vein- 
te y nueve de Enero de mil -joveoientos 
cuarenta y doSj al folio ocho vnelto, Pro- 
tocolo del corriente año, y esas modifica- 
ciones fueron inscriptas en el Registro 
Público de Comercio en la siguiente for- 
ma: La del seis de Julio de mil nove- 
cientos treinta y nueve en fecha once de 
Agosto del mismo año, bajo el número tres- 
cientos diez y seis, al folio cuatro del li- 
bro Cuarto de Contratos de Sociedades 
do Responsabilidad Limitada; la del ocho 
de Mayo de mil novecientos cuarenta, en 
fecha cuatro de Junio del mismo año, ba- 
jo el número doscientos diez y siete, al 
folio trescientos veinte y cinco del Libro 
Cuarto de Contratos de Sociedades de 
Responsabilidad Limitada v la última del 
veinte y nueve de Enero ¿fe mil novecien- 
tos cuarenta y dos, en fecha veinte y 
siete de Febrero del corriente año, bajo 
el número ciento cinco, al folio treinta 
y cinco del Libro Sexto de Contratos de 
Sociedades de Responsabilidad Limitada 
. . . con el objeto de reunir en un soló 
documento el contrato original con 
las modificaciones introducidas poste- 
riormente y tener redactados los es- 
tatutos. . . me solicitan los inserte a 
continuación transcribiéndolos... Artículo 
primero: La Sociedad se denominará Im- 
portadora y Exportadora del Litoral Socie- 
dad de Responsabilidad Limitada con 
dcnticüio en la Ciudad de Buenos Au«s, 
pudiendo establecer agencias, sucursales 
y representaciones en el país y en el 
extranjero. — Artículo Segundo:' La da- 
ración será de veinte y cinco a/ios siendo 
este plazo prorrogable. — Artículo Ter- 
cero: Tiene por objeto toda Clase de ope- 
raciones do importación, exportación, con- 
signación, representación y actos de co- 
mercio en general... Artículo Cuarto: 
El capital social está constituido por la 
suma de un millón cien mil pesos mo- 
neda nacional de curso legal dividido eh 
dos mil doscientas cuotas de quinientos' 
pesos moneda nacional de curso legal 
cada una... Quedando en definitiva dis- 
tribuidas las dos mil doscientas cuotas en 
la siguiente proporción: Carlos Casado 
Ltda., Cía. do Tierras, mil novecientas 
noventa y una cuotas de quinientos pe- 
sos cada una o sean novecientos noventa 
y cinco mil quinientos pesos moneda na- 
cional — Don- Víctor B. Ocampo, dos- 
cientas cuotas de quinientos pesos cada 
uno o sea cien mil pesos moneda nacio- 
nal; las señoras Casilda Casado de Go- 
ñi; Genara Casado de Magr?ane; Celina 
Coveruton de Casado; Ramona Casado de 
Barrio; Margarita Casado de Corral; se- 
ñores Eduardo Hilarión Casado Sastre; 
Alberto Severino Casado; Carlos Ángel 
Casado Sastre y Rodolfo Sánchez Terrero 
a razón de una cuota de quinientos pesos 
cada uno, en total nueve cuotas o sean 
cuatro mil quinientos pesos. — Artículo 
Qcinto: La Sociedad será regida y admi- 
nistrada; a) Por la Asamblea de socios; 
b) por la gerencia... Artículo Séptimo: 
Habrá Asamblea extraordinaria cuando lo 
solicite uno de los gerentes, o . dos socios 
debiendo expresar su objeto. La Asam- 
blea se llevará a cabo dentro do los trein- 
ta días de la petición. — Articulo Octa- 



vo:. Las Asambleas serán presididas por 
un miembro de la Gerencia. — Las con- 
vocatorias se .harán con. la indicación de 
su objeto por tarta certificada dirigida 
& cada socio en el domicilio constituido 
y remitida cuando menos con ocho días 
de anticipación. — . Artículo noveno: Ca- 
da cuota tiene derecho a un voto, los 
socios podrán hacerse presentes por socios 
o extraños mediante carta poder visada 
por un miembro de la Gerencia... Ar- 
tículo décimo primero: La Gerencia estará 
compuesta de varios miembros que tone- 
den no ser socios. — Dos de los miembros 
de la Gerencia son suficientes para asu- 
mir la representación legal de la Socie- 
dad usando de la firma social. — : Bastará 
el mismo número para ejercer los deberes 
y atribuciones, entre estos los siguientes: 
tocios aquellos que enumera el artículo, 
tercero del presente contrato a cuyo efecto 
podrá firmar... todas las escrituras pú- 
blicas que cada caso requiera... Artíeulo 
décimo quinto: De aeuerdo con lo esta- 
blecido en el artículo décimo primero se 
designan Gerentes a ios señores José Ca- 
se do Justo y César A. Parisi... Es copia 
de lo pertinente, doy fe, como de que por 
escritura de fecha veinte y tres do febrero 
de mil. novecientos cuarenta y cinco, pa- 
sado en este mismo Registro de mi ads- 
cripción ante mí, fueron protocolizados 
pendas actas de las Asambleas Extraor- 
dinarias de la Sociedad por las cuales 
los socios señores Casilda Casado de Go- 
ñi, Genara Casado Magrane, Celina Co- 
vernton de Casado, Margarita Casado do 
Corral. Ramona Casado de Barrio, Alber- 
to ceN crino Casado, Ca'ílos Ángel Casado 
Sastre y Rodolfo Sánchez Terrero ven- 
dieron sus respectivas cuotas al socio So- 
ciedad Anónima Carlos Casado Limitada y 
el señor Eduardo Hilarión Casado Sas- 
tre su cuota al otro socio don Víctor B. 
Ocampo, continuando por lo tanto como 
únicos componentes de la "Sociedad Im- 
portadora 7 Exportadora .del Litoral" los 
socios Beñores Sociedad Anónima Carlos 
Casado Limitada y Víctor B. Ocampo. 
Esta escritura transcripta en lo pertinen- 
te dice así: "...Los socios señores Ca- 
silda Casado de Goñi, Genaro Casado de 

Magrane, Celina Covernton de Casado, 
Margarita Casado de Corral, Ramona Ce- 
sado de Barrio, Alberto Severino Casado, 
Carlos Ángel Casado Sastre y Rodolfo 
Sánchez Terrero vendieron sus respectivas 
cuotas al socio Sociedad C«rlos Casado 
Limitada y el señor Eduaido Hilarión Ca- 
sado Sastre al otro socio señor Víctor 
B. Ocampo... "Es copia de lo pertinen- 
te, doy fe, como de que en su testimonio 
fué inscripto esa escritura en el Regis- 
tro Público de Comercio bajo el nú- 
mero cuatrocientos cincuenta al folio 
trescientos noventa y uno del libro octa- 
ve de Sociedades de Responsabilidad Li- 
mitada en fecha diez y seis de Abril de 
mi! novecientos cuarenta y cinco. — "¥ 
posteriormente la Sociedad aumentó su 
capital a la suma de un millón ochocien- 
tos cincuenta mil pesos moneda nacional 
según escritura pasada al folio cuatro- 
cientos ochenta y seis protocolo del año 
n-ij novecientos cuarenta y siete de este 
mismo Registro que en sus partes perti- 
nentes dice asi: "...En ia Ciudad de 
Buenos Aires... a veinte y uno de Ju- 
lio de mil novecientos cuarenta y siete. . . 
comparecen... don José Casado Justo... 
quien concurre en su doble carácter de 
Presidente del Directorio de la Socie- 
dad Anónima Carlos Casado Limitada 
(Compañía de Tierras) y don Víctor Bo- 
nifacio Ocampo que firma Víctor B. Ocam- 
po... que concurre por su propio dere- 
cho... y expresan: Que la Sociedad Anó- 
nima Carlos Casado Limitada (Compañía 
de Tierras) y don Víctor B. Ocampo son 
los únicos socios de la Sociedad Importa- 
dora y Exportadora del Litoral, Socie- 
dad de Responsabilidad Limitada y que 
en tal carácter vienen a dejar protocoliza- 
da y elevada a escritura pública el acta 
de la Asamblea General Extraordinaria 
celebrada por la Sociedad el día veinte 
y tres de Junio próximo pasado con la 
modificación al artícnlo cuarto . del Es- 
tatuto social por la cual se eleva el ca- 
pital do la misma de la suma de un mi- 
llón cien mil pesos al de un millón ocho- 
cientos cincuenta mil pesos moneda na- 
cional... Leída, se ratifican firmando: 
José Casado... Víctor B. Ocampo..,. An- 
te mi: Guillermo L. Lanusse, está su se- 
llo". Es copla de lo pertinente, doy fe, 
como de que esa escritura fué inscripta 
en el Registro Público de Comercio en 
fecha cinco de Septiembre de mil nove- 
cientos cuarenta y siete bajo el núme- 
ro mil doscientos cincuenta y tres, al 
folio catorce del libro trcee de contra- 
tos de sociedades de Responsabilidad Li- 



mitada. — La ^-personería del señor Jos* 
Casado Justo como Presidente del Diree^ 
torio de la Sociedad Anónima Carlos Ca- 
sado Limitada (Compañía de Tierras) y, 
la autorización para este acto resulta:! 
a) de los estatutos de la Sociedad que 
se encuentran íntegramente transcriptos 
al folio doscientos cincuenta y cuatro del 
Protocolo del año mil novecientos trein- 
ta y ocho dt- este mismo Registro y que 
cu lo pertinente dicen así: "...Artículo 
Primero: Con la denominación Sociedad 
Anónima Carlos Casado Limitada (Com- 
pañía de Tierras) queda constituida una 
Sociedad Anónima Industrial, Agríco'a 
y Ganadera, con domicilio legal en esta 
Ciudad de Buenos Aires... Articulo se- 
gundo: Su objeto es dedicarse a la. ex- 
plotación de bosques, campos, minerales, 
ferrocarriles y otros medioí de transpor- 
tes; fundar centros de colonización e in- 
dustrializar los frutos y productos de 
la tierra por cuenta propia, en 'participa-i 
ción o por cuenta de terceros tanto en 
el país como en el exterior, comprar y 
vender bienes muebles-, inmuebles, hacien- 
das, mercaderías, frutos, productos, accio- 
nes, títulos y derechos. — La Sociedad - 
podrá además ya talos efectos... consti- 
tuir y participar en la formación de to-. 
da clase de sociedades civiles o comer- 
ciales incluso de responsabilidad Limi- 
tada y tomar parte en las existentes me- 
diente aportes en dinero y|o en -bienes... 
Artículo tercero: La duración de la Socie- 
dad se fija en noventa años económicos 
a partir del siete de Octubre de mil no- 
vecientos nueve Artículo doce: Las 

sesiones del Directorio serán presididas 
por el Presidente... Artíeulo trece: El 
Directorio podrá sesionar válidamente con. 
tres de sus miembros titulares... Ar- 
tículo catorce: Las decisiones del Direc- 
torio se tomarán por mayoría de votos, 
haciéndose constar en un libro de actas 
que firmarán el Presidente y demás , di- 
rectores presentes... Articulo diez y 
nueve: El Directorio es Delegado de ¡a 
Asamblea y tiene los más amplios pode- - 
rce para la administración de la Socie- 
dad pudiendo ejecutar por sí todas las 
operaciones enumeradas en el artícnlo se- 
gundo de estos estatutos. . . Artículo vein- 
te: El Presidente... es el representante 
ltgal de la Sociedad y como tal sus de- 
beres y atribuciones son... firmar so- 
lo, a nombre de la sociedad .escrituras 
de compra-venta, hipoteca, permuta, mo- 
dificación de dominio sobre bienes raices, 
etcétera, así como los documentos u obli- 
gaciones de la Sociedad de cualquier natu- 
raleza que sean que tengan: por objeto 
el cumplimiento de resoluciones del Di- 
rectorio o de la Asamblea... Departamen- 
to de Justicia. Buenos Aires, veinte y 
evatro de Junio de mil novecientos trein- 
ta y seis... Vistos: el pedido de apro- 
bación de las reformas introducidas en 
los estatutos de la Sociedad Anónima So- 
ciedad Anónima Carlos Casado Limitada 
(Compañía de Tierras) y el dictamen fa- 
vorable de la Inspección General de Jus- 
ticia atento que esas reformas fueroa 
sancionadas en Asamblea debidanr.en- 
te celebrada... El Presidente de la. 
Nación Argentina decreta: Artículo pri- 
mero: Apruébase..- las reformas intro- 
ducidas en los Estatutos de la Sociedad 
Anónir-a Carlos Casado Limitada (Com- 
pañía de Tierras) . . . Justo. — Ramón S. 
Castillo". Es copia de lo pertinente, doy 
fe como de que la Sociedad ^Anónima 
modificó posteriormente bus estatutos se- 
gún surge de la ¡scritura pasada en fecha 
veinte y nueve de Marzo de mil nove- 
cientos cuarenta y uno ante el Escribano 
don Luis S. Sangninetti se encuentran 
íntegramente traascr;ptos al folio cuatro- 
cientos noventa y tres, protocolo del año 
mil novecientos cuarenta y ¿iete de este 
mismo Registro y en lo pertinente dice 
así: "...En la Ciudad de Buenos Aires... 
a veinte y nueve de Marzo le mil nove» 
cientos cuarenta y uno... ».omparece el 
señor José Casado Sastre.-, y expresó: 
Que es presidente del Directorio de la 
Sociedad Anónima Carlos Casado Limi- 
tada (Compañía de Tierras), cuya perso- 
nería jurídica se justifica... Que la ex- 
presada sociedad.:, resolvió la reforma 
de los artículos quinto, noveno, trece, 
quince, diez y siete, diez y ocho, veinte 
y siete, treinta y hueve, cuarenta y dos 
y cuarenta y cuatro de sus Estatutos. 
Que. . . eleva a escritura pública las re- ; 
feridas reformas que en testimonio do ', 
ellas y Decreto de aprobación por parte • 
del Superior Gobierno Nacional . . . Dice ¡ 
así: ...Art. 13. — El Directoría sesio- : 
nará válidamente con cuato de sus miem- I 
bros... Buenos Aires, 7 de Marzo do J 
1941. Exp. N» 822. Vistos: el pedido de 
aprobación de las reformas introducidas 
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Árióhiníá Carlos' CásadVLimítaaa', ^Cbni-' 
panía de ! ' Tierras"}..'/ Cástilld. — ' Guiller- 
in.o'fl^ttó. Decreto N» «6.062. .'.y Casado' 
&£.. Ante mí: Luis S. Sa'ngúiheíti. . . " 
Buenos Aireé, 7 de Mayo de 1541. Inscrip- 
to'.cod esta fecha bajo el número' ciento 
quince' al folio quinientos treinta' y cua- 
tro dal Libro cuarenta y cinco, Tomo A. 
de Estatutos' Nacionales de este Registro 
Publicó' 1 de Comercio. Consté. Buenos 
Aires, Mayo 10 dé 1941: Carlos M» Bou- 
quet": Está su relio'. Es copia fiel-, doy 
fe. — b) De las actos de la cuadragésima 
segunda Asambleas Generales Ordinarias 
de la Sociedad, que corren del folio eu¡v- 
re'nta al cuarenta y tres y del eiento 
cuarenta y tres al ciento cuarenta y seis; 
dei Libró de Actas 1 número »eiB donde se 
designó ^1 aetual Directorio y que en lo 
pertinente dicen así: 'Asamblea Ge»er*l 
Ordinaria. Acta- ■ número cuarenta, y das. 
T)n la- Ciudad de Boeuos¡' iiresy' eJ día. 
veintisiete ' de gnero' de mil* novecientos 
cuarenta- y- ocha, píe vía" convocatoria pu- 
blicada/ en el Boletín Oficial; y el Avisa» 
dór Mercantil, Ise constituya la ; Asamblea' 
Generol Ordinaria de la Cdínpañía Carlos 
Cafado Ltdn., en primera convocatoria* 
eh"Bu domicilio social calle 25 de Ma/o' 
15&, con: asistencia de los señorea que be 
detallan y firman! en el Registro de Asis- 
tencia, con. mención de las acciones qus' 
cada unQ' representa, refrendado por . el 
Presidente y los escrutadores nombrados 
para suscribir el Acta. Concurre a la 
'Asamblea' la representación de 592.994. 



t-afiiá'' CarFos C'&a'áV' Limitada, eñ\prfme-- '£ l6 = e ? J os '****■ ± ?*' r " y 10»;del- Contrae 
ra T Íon^catdría/W su doWiciliV ¡social »° , s .o<nal. "T ^ ^l 6 "^* 10 ' «soiylfr desig- 
caílé 25 £ '*e il -MayVm,. con asísténcíá'dé nar , « £r. • MartMf '•* ?***> í*"*'.* 11 * 
icsseáores ^ionistas^ue' se^taír^. y' ^tlj^^^^JSZ 
firman en .el Registro de Asisteaeía . on Fe *entada por el Gerente Ignacio "Bal- 
¡r-dnción de !as_ acciones <rde carta uno g¡ aDÍ y. votanJo de conformidad con lo 
representa refrendado por -íl Presidente Reonsejadfr por la Gerencia los distintos 
y los" escrutadores nombrados- para suscri- 'puntos do la Orden del día. — Deberá 
bir el acta. Concurre a la- 1 Asamblea- labial mismo tiempo proponer, se fije» coma 



representación ' de 635.S09 accione» que 
importan $'-e¡s. 3.179.490 a las que fe 
adjudica, ení mérito a lo ' dispuesto- P'.r- 
el art. 359 del Códigrí de Comercio 628.628 
votos, de acuerdo a la discriminación que 
se consigne en el precitado registro de 
asistencia. Comparecen- 15 accionistas' por 
ai y 14 por representación, ' según' -.'esuita 
asimismo del registro respectó /o. Sa de-- . 
claró abierta la sesión a laa 16 y 40, sin 
asistencia dsl Sr. Inspector de Justicia 
y bajd' la 11 Presidencia del Sr. José A. 
Casado,' quien. '"'inanifesló que so habían 
cümplHó las prescripciones : eglamenta- 
riasi relativas a' la publicidad^ y coa Toca- 
ción 'de los ' señores '"accionistas. Acto se- 



'gtiido'^e acuerdó V lo disr/üésto.' por er 



art. 37 de los' Estatutos ' sociales, se de- ' — M. A. Goñi. — José Casada. — A. Si 

eignft'ífcarutadorcs- a los seño-res Guiller- ' Cesado. ,— E. .Casado 5. ->- José. E. Ma- 'exceda de dos. En caso'qua a» gerente* 
**-* ' ' '-*- """ u K grane Casado; — Pablo de Corral. — J. idesíguadoa. excedan el número de dos, la 



no' Echeverría y Leopoldo Houssay. A 
i. continuación se pasó a considerar eT- Or- 
:den del Día: 3» y 4* Puntos: Elección do 
; Presidente, Titfo Presidente,' ¡Secretario y 
; cuatro Directores Titulares, por un'pe- 
>-. ríodo de dos' años y dos Directores Su- 
plentes, por el término 'de un año. EleC' 
ción de Síndico Titular ' y Síndico 1 Sn> 



acciones que* importan $ s]s- 2.964.720, píente. Se procedió a la elección íe- Pro- 
a las que se adjudica, en. mérito a, lo dis- sidente, Vic'e Presidente, Secretario, DI- 
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puesto por el art. 350 del Código, do Co: 
mercio, 585Ü06 yotos, de acuerdo, a la 
discriminación que se consigne en. cl> pre- 
citado registro de asistencia. Comparecen 
12 accionistas por sí y 12 por representa- 
ción según resulta, asimismo del registro 
respectivo. Se declaró abierta la sesión 
a las 1G j¡ 40 horas sin asistencia del 
Sr. Inspector de Justicia y bajo la pre 
cadencia del Sr.. José A. Casado, quien 
manifestó que se habían cumplido ' las 
prescripciones reglamentarias, relativas a 
la , publicidad y convocación de los señe- 
res accionistas. Acto' seguido, de "acuerdo 
a lo dispuesto por el art. 37 de los Esta 1 
tutos sociales, se designó escrutadores 
a los Sres. Leopoldo L. Hbussay e Ignacio 
J. Balbiani. A continuación sé pasó a 
considerar el Orden del día:- 3* y 4» Pun- 
tos; .Elección del Presidente, "Vicepresi- 
dente, Secretario y cuatro Directores Ti- 
tilares, por un período de dos años y dos 
Directores Suplentes por el término de- 
ut» año. Elección, de Síndico Titular y 
Síndico 1 Suplente. El' señir Ángel P. Ca- 
sado Sastre hace moción para que se vote 
on primer lugar por laa Autoridades y 
Directores Titulares y una vez conocido 
el- resultado de dicha votación, se pasa 
a. considerar la elección de. Directores: Stfc- 
pleiitea Dicha moeiónfiíé rechazada:' por 
unanimidad; En oonseeueBeis, se procedió 
a», la.' ( elección, de Presidente, Vice. Pres?*- 
áente, Secrjjtario, Directores Titulares y 
Suglentss y Síndico Titular y Suplente,. 
p/>í listas firmadas, y una vea terminado 
dt. .cuarto intermedio para, realizar el cs- 
cruüñio, loa Rscritnradorea ' •.omunicaioh. 
qjie' el > resultado de la votación, es el si- 
guiente,.. Do acuerdo con el resultada. 
¿u¿ aiíecfide sa declaran «decios: PreA- 
efente al Sr. José A. basado; "Vice Presi- 
dente al Sr. Ignacio Balbinni¿ Secretario 
al jDr. Manuel A.' Goñí;. Directores Titu- 
lares los Sres. Alberto S. Casad?, Edunr- 
ilo H. Casado Sastre, Pablo de Carral 
y José E. Magrane Casado; Directoras 
Suplentes los Sres. Jorge lí. Lanusse y 
Juan A. González Calderón <h.)'; Síndico 
Titular al Dr. Abraliam del Azar Snaya 
y Sindico Suplente ni señor Xnlio P. 
Genouch 5* Puntj- Daafgnarión da dos 
accionistas para aprobar y firmar el Acta 
de la Asamblea. El- Sr. Pr-jsiísate en uso 
de la atribución que le confiere el artíca- 
' )o ^uarenta y uno de los Estatutos y f-on.- 
foTme a lo indicado en la parte inicial de 
osta Acta, designe a los Sres. Leopoldo 
L."B. Honssay e Ignacio J. Balbiani. El 
Sr. Presidente manifestó que- había que- 
dado cumplido el orden del día, y emo 
ninguno de. los-. Sres. Accionistas deseaba, 
ltaeer uso de la palabra declaró levantada 
la. sesión siendo las dieciocho horas. Jos& 
Casado. Loa que suscriben nombrados poe 
et 3r,- Presiden te a los- efectos del punta 
quinto del- Orden del Día, aprueban y 
firman la presenta acta. Leopoldo L. B^ 
Housiay. — » Ignacio J. Balbiani (h.) • '. 
"En la. Ciudad de Buenos Aires, al día 
siete de Pobrero de 1950¿ Año del Liber- 



refribueión en el contrato sbciat del- 5 ft 
ó5b la utilidad que resulte de- eadaí 'ejerei- 
cio- a cada gerente; siempre qw» no sean 
más de dos, con' imputación 3- la cuenta. 
<Br Ganancias 1 y Pérdidas, en caso de ser 
mayor- dicho número, la Asamblea) deter- 
minará el' poreentaj» a distribuir y do- 
signar como Gerentes a lo» Sres. José 
Casado y Dr. A. Parisi. r— 8e autoriza, 
expresamente al Sr. José A.. Casad» a 
Cnnar en'- representación, da. Carlos. Cas- 
ando Ltda. (Sa. d» Tierras^ lai eserituin 
corrcspondieiita a las reformas del Coa- 
trato Social' que- B» sancionen en la refe- 
rida. Asamblea Extraordinaria. — •* 'Acta 
de la sesión de la fecha: Después, de, un 
Cuarto intermedia se> da lectura del, aeta. 
. la presenta sesión la- que ew aprobada- : 



Atónibleasi por convocatoria da la Geren.v' 
éie',. dentro de- los. noventa días íe^yens, 
„ . - ¿ido 'cada, ejercieío,' en esta Ciudaá, un. el. 

«presenta- a esta Compañía; en- la Asamv local,- día y hora que se designe. Aprobit 

rán. y observarán el Balance, presen tado- 
_e Inventario, sancionarán, o alf erarán 'el' 
^dividendo propuesto' y tratarán toda eu«s- 
tióii qua se promueva de sn seno ó- cuen» -- 
ta con: el apoyo de un socio presente «. 
Ait -7») Habrá Asamblea: 'Extraordinaria, 
cuando lo solieite uno de.- loa Gerentes .fe 
un' socio, debiendo expresarse su objeto . t 
Lh Asamblea.' sff llevari a cabo ¿estro- de, 
ios- treinta días de la petieión. Art., KB> 
Las . resolví ainnes de. las Asambleas, sexáns 
inscriptas: en un: libro especial y firmado 
por el miembro do la- Gerencia que. haya- 
actuado do Presidente y un socio. La mo- 
dificación propuesta, es. aceptada por 
r imani-aidad. Acto seguido manifiesta, el 
seíor Manuel A. Goñi y cuenta con la 
aprobación del Señor' Víctor B. Ocampo ■ 
•da que se' modifique igualmente el arfTcUi 
lo ' 12« del Contrato proponiendo el- si- 
guiente texto: Art. 12») De Tas' utilidades 
íju'c resulten eii cada ejercicio, después 
: ,de' las amortizaciones- qws s» apruebe^ 4» 
"deducirán: a) El 5 %■ como retribueiónr 
a cada gerente' siempre que el número no- 



rectores Titulares, Directores. Suplentes, 
Sindico Titular y Sindico Suplente, por 
listas firmadas y una vez terminado' eE 
cuaTfo intermedio para realizar el asexu.- 
tinio, los escrutadores comunicaron qne 
el resultado de la votación es él siguien- 
te': ...De acuerdo con el f resultado ' que 
antecede se declaran electos: Presidente 
al Sr. José A. Casado; Vice Presidente 
al Sr. José El Magrane Casado; Secreta- 
rio al Sr. Manuel A. Goñi ;* Directores 

Titulare?" a loa señores EdaaTdo K Ca- 
n- 
sada Sastre, Pablo de CoTral, Alberto S. 
Casado y Horacio Zorriurnfn;.. DírectioiíF 
Suplentes a los' Sres. Juan Á. González 
Calderón (h.) y Ángel P. Casado Sastre;: 
Síndico Titular al doctor Abraliam del 
Azar Suaya y Sindico Suplente; al señor 
Jorge M. Lanusse. 5» Punto: Designación, 
de dos accionista? para aprobar y firmar 
el Acta de la Asamblea. El Sr. Presidente 
en? uso de la atribución que. le confiere 
el art, 41 de loa Estatutos y conforma 
a lo indicada en. la parta inicial de esta 
acta, designe a los. Sres. Guillermo Eche^ 
verría y Leopoldo Ifoussay. El Sr. Pre- 
sidente manifestó que había ' qpedadu 
cumplido el Orden del Lía y como 
ninguno ^da loa S r as. accionistas, de- 
seaba hacer uso de la palabra, declaró 
levantada la sesión siendo las djiez y 
ocho horas quince minutos. — José Ca- 
sado. — M. A. Goñi.' -i- Los que sugerir 
ben nombrados por el Sr, Presidente a 
los efectos del punto quinto -fel Orden, 
del día^ aprueban y firman la presente 
ActaV' *-? Leopoldo L. B. ' H*ouSsay. — 
G. Echeverría '* y c) Con eí acta de la 
reunión de directorio relebradi el doce 
do Diciembre- de mil novecientos cuaren- 
ta, y nuevF, donde sa resuelva la. modifi- 
cación del Estatuto de la Im p o r t ad ora 
v . Exportadora del Litoral, Sociedad, de 
Responsabilidad Limitada que corre del 
folio ciento treinta y cuatro al folio cien- 
to treinta ' y siete del libro que en lo 
pertinente dice así: — "En la Ciudad 



A- González Calderón". — Las actas* re 
Ihíionadbs- han= sido' copiadas eni lo pexti- 
cente doy fe. — y la parsuneria. dét se- 
ñor Salsa, resulta de) manda fru que - el. 

, ssfior Víctor B. Ocajnpo . Te otorgó en; 
Asunción, Bepúbliea. deli Paraguay, que. 

, incorporo como cabeza- do esta escritura, 
queda- protocolizado' y transcripto, inte- 
gramente, con las respectivas, legslizaeio- 
ae*- dice asíí "Numera veinte — ■. En 
Asunción del Paraguay, a loi trece, días 
dti mea de Enero., del año? mil novecientos 
cincuenta, ante, mír Garlos Casabianea, Ea- 
éribairo publico y tesrigoa, comparece 
dan Víetar B, Ocampo, casadXv voto en 
la. mesa N» 5 del Ptaelilo' de Caápncú, do- 
mici liado en. la casa, de la eaiio Colon núi- 
mero 579, de esta vecindario, mayor de. 
edad, hábil y de mi qcnoeimieiito doy fe^ 
y dice: Que confiare Poder Especial a 
favor de don. Atilío Salsa, vecino de la 
Ciudad de Buenos Ahres r HfepübEca Ar»- 
gentina, para que ex. sa' nombre y repre.- 
sextación otorgas y firme la escritura: de 
reformas al contrato social de- Intportfc- 
dara y Exportadora del LitoraK, Sodadad. 
de¡ Besponsatñlidad Limitada, domleilia- 
da en ík calle 25 de May& K"« 153. Búa»- 
dus Airea, Bepública Argentina, en; su 
Carácter de socio, conforme a los términos 
ele qne informa el Acta ds. la Asamblea 
treneíai Extraordinaria, qua la nombrada 
Sociedad, celebró el 2& de Diciembre, de 
1649 ^''«Ití/B, ¡transcripto dice así: Acta 
1*9 19. Asamblea General Extiaordínaria. 
£2(12j49. — Miembros* Presantes: Carlas 
Casado Ltda., Víetor Ocampo; César A_- 

■ Parisi. — Ea la Ciudad de Buenos, Ai- 
res, a las veinte y dos días del mes de 
Diciembre: de mil noveeientoa enarentai'y 
nueve,' se; rpúnen. en Asamblea General 
Extraordinaria, convocada por la Garencia, 
'conforma al Art. T>, previa citaeíón esta- 
blecida en' el Art' 8',. los- socios señores 
Carlos -Casado Limitada, Compañía de 
tierras S. A., representada por su secre- 
tario señor Manuel A. Gofii y Víctor B, 
Ocampo, representada por el tenor Vic- 
toiio Altihi. -«■ Preside la Asamblea el 
Sr._ César A. Parisi, quien le declara 
abierta, siendo las anca heras veinte, con 
cí objeto- de* tratar el' sigurente Orden 
del D ia : 1») Eenuncia del Gerente Igna- 
cio Balbiani, y en su caso, mixnficaeién 
del art. 15» del Contrato socüli — a«> 
Modificación de los artícelos- &>; 7» y le* 
del Contrata. Social. — Seguidamente se 
pasa a considerar el primer ponto de la 
orden deldía^ aceptándose por auanimirtal 
la 'renuncia presentada por el Sn. Ignacio 



ae Diciembre- de mil noveeientos cuaren- 
ta y- nueve, siendo la» dieciséis y quince 
horas m reunieron en sesión áe Directo- 
rio en. el local 25. de Mayo 1J.59 los Di 
rectores Sres. José- A. Gasado, Alberto 
S. Casado, José E. Magrane Casado» 
Eduardo B". Casado Sastre,. Paislo' de Co- 
rral, Juan. A^ González. Calderón y Ma- 
nuel A. Goñfe — Preside la leuniós- el 
Sr José. A. Casado el que en uso de.- la. 
facultad, conferida por el arfe, J 3 ' de los 
estatutos sociales y par ausencia del Di- 
rector Titular Don Ignacio Balbiani, in 
corpora esfa reunión al Director Suplente 
Juani.A. González Calderón (h.J, presen- 
te en la sede social. — Asiste el Director 
Supliente Jorge M". Lanusse. — Asamblea 
General Extraordinaria Importadora y 
Exportadora de Buenos Aires: Por Secre- 
taria se* da lectura a una citación de Im- 
portadora y Exportadora de Buenos Aires, 
que convoca a Asamblea Genova! Extra- 
ordinaria para el 22 de Diciembre a las 
11 horas, para tratar los asuntos que se 



de Buenos Aires, a doce días- del' mes Balbiani, modificándose por Jo tanto el 



art. I5"v del Contrato -social, el cual por 
unanimidad,, queda redactado en la si- 
guiente forma: "Artículo 15* — ' De 
acuerdo eern lo establecido en el artículo- 
décimo, primeroj se designan gerentes? a 
loa señores José A. Casado» y César A. 
Parisi;. todos argentinos, dmaie-lrados en 
la calle -25 de Mayo 158, qttttdando loa 
mismos especialmente facultados para, que 
conjunta o separadamente representen, a 
'■a Sociedad y a los socios en todos loa 
trámites necesarios para solieít&r la ins- 
cripción y publicación y aceptar reformas 
o proponer nuevas. Acto seguido la Asam- 
blea trata la modificación de los artícu- 
los 0», y 7' y W del contrato Social, 
manifestando el señor Manuel A.' Gofif 
qne la reducción del numera de socios 
integrantes de la Sociedad, resuelta en 
su oportunidad; . impone por ' razones de 
concordancia, la modificación, de algunos 
detalles en, el texto de loa artículos. 6», 
(1 y .10» del Contrato. — Transcribimos 
a continuación la parte pertinoute de los 

V 



Aiámbfea determinará el porcentaje ■ a 
distribuir. b\- 5 % sobre- la utilidad, lí» 

: quid» y realizada para el Fondo de Be» 

serva legal hasta completar el diez por 
ciento deF capital suscripto, c} Et rema- 

' ceate . será, distribuido entre los socips 
o destinada» a la creación o íncrementa- 
eióu. da reservas facultativas. Queda, ei 
texto aprobado en la forma-, propuesta". 

'fTo habiéndose .promovido- ninguna otra 
cuestión éa el seno de ,I& Asamblea, et 
Presidenta da por terminado- el acto. Para 
constancia de- lo evpmesto y a los froes- 
pertihentes se firma la presente Actai- — ¡ 
Édt>. Caries Casado Ltdx — Manuel A.r 
Goñi. — r p. p. Víctor B. Ocampo. : — Vic- 
toria Altiai. — r César A. Pat.si. — r.. La- v 
transcripción es fiel, . doy fe. — Al- mis- 
raa tiempo- autoriza al señor Atilio Salsa, 
para continuar en su. nombre lea trámites 
de. irablicación e inscripción, de dichas re- 
formas en. el Eegistro Público de Comer- 
cio, pudiendo proponer o aceptar otras 
modificaciones al Contrato Social. — En 
su testimonio, previa lectura y ratifica- 
ción, así otorga y firma ante mf y ib» 
tBstigos que también leyeron anta escritu- 
ra' y qjiienes fueron los- señT-res: Tomás' 
B. Appleyard y José Luis Appieyard, ve- 
cinos', hábiles y de= mi , conocim'.ento- que» 
4oy fe. — Sigue a la del folio treinta. 
Y siguientes. — VícEar Ocampo. — r- Tgo. 
T. B. Appleyard. — Tgo. J.. L. Apple- 
yard. — Ante mí: C. Casabianea. ,— Kay 
un sello # y una estampilla inutilizada — 
Entrelineas: Que los. gerentes designados 
excedan el número do- dos.- ~- Vale. — 
Concuerda fielmente este testimini'o con la 
escritura matriz de sn. tenor qne pasó ante 
mi y en el Bagistro de Contratos Civilss 
a- mi carga al folio treinta, y siguientes. 
Repuesto, en la estampilla da G. O. 40 
N* 113,420. Para el apoderado expidp esta 
primera-: copia -ea. la Asm-nóu del Para- 
guay,' a loa' catorce días del mea de Enero 
del año del sellado.' C. Casabianea. ña y 
□n ' sello y una estsmaitla. El Secretario 
de. la Corte Suprema, de Justicia de la: 
Nación Paraguaya, da fe sobre la antea- • 
tícidad* de la preesdente firma del- señor 
don 'Cários* Casabianea, Escribano- Públi- 
co. Asunción, 1-é de> Enero íe 1950. Bo- 
berto P. Benítcz Franco, está su sello. 
Et Presidente de la Corte Suprema tía ' 
Justicia, de la Nación. Paraguaya, certifl» 
ca: Que ea auténtica la precedente firma, 
del Secretario de la Alta Cámara da Jus- 
ticia, señor. Roberto F. Be^títez. Eranco. 
Asunción, 14 de Enero de. 1950. Dr. Sor- 
berte Balmaceda. Está sn sello. Ministe- 
rio- de Justicia y Trabajo.' Certifica qne» 
es auténtica la firma ^noi.dice ]Soifcerto> 
Balmaceda, Presidente' de la Corte Supre- 
ma de Justicia. Asuneión, 14- dfe- Enero 
de 1950. B. A. Martín. Ministerio des 
Relaciones- Exteriores: Certifico que es- 
auténtica, la firma que antecede y dice: 
R. A, Martín, Director de Justicia del 

-Ministerio de Justicia y Trabajo. Asun- 
ción,. 14 de Enero de. 1950. Luís J. Gómez. ' 
Certifico que la firma, que aparece en 
este documento y dice Luía J. Gómez, es 
auténtica y. pertenece al Director da 
Asuntos- Consulares y Legalizaciones del 
Ministerio de Relaciones. Exteriores y 
Cnltoi Año del- Libertador General Sa». 
Martín.' Asunción (Parágaay)^ 16 Ene.» 
1950¡ N» de Orden 679i. U» de Arancel 7. 
Derecho percibido 49,50 -' mbj. 50,89 gou 
THo-L. Foppo. Hay un sello* y dos estam- 
pillas" consulares-. Áffó del Libertado» Ge- 
neral San Martín. La .Secretaria dar Be- 
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lacioncs Exteriores certifica que la firma; 
que aparece en eáto documentó es autén-. 
tica y pertenece al Beño-r Tito Livio 
Foppo. Buenos Aires, 10 de Marzo de 
1950 Libro 5. Tomo 4.985. N» 67.682. S. 
Doyle. Hay un sello que dice Santiago 
Doyle, Secretario de Embajada, Auxiliar 
do Legulizicion-js". Ij ° transcripto es 
-copia fiel, doy fe, como 3e que el ante- 
dicho "mandato se encuentra repuesto en 
bu primera foja, con una estampilla de 
tres pesos moneda nacional numeró cero 
quinientos sesenta y tres mil trescientos 
cincuenta y nueve 1 y en las subsiguien- 
tes con estampillas de valor de dos pesos 
moneda nacional, números un millón no- 
vecientos quir.ta mil novecientos ochen.tn 
y tino 1. un millón novecientos quince mü 
novecientos ochenta y dos I' y un millón 
novecientos quince mil novecientos ochen- 
ta y tres I. Y los señores Casado y Justo, 
Parisi y Salsa agregan que otorgan poder 
especial a favor de los Befipres Hernán 
Bungé y Marcelo "Veja, indistintamente 
para que gestionen ts. inscripción de esta 
escritura en el Begistro Público de Co.- 
mercio. Leída que les fué, se ratifican 
en, su contenido, la aceptan en todas sus 
¡•artes, firmando" en prueba de conformi- 
dad por ante mí y los tcstigoB del acto 
que lo fueron los se.íores Horacio Muüiz 
y Bafael Arias, vecinos, hábiles, doy fe. 
José Casado. — Atilio Salsa. — C. A. 
Parisi. — H. Muñiz. — Bafael Arias. 
Hay un sello. Ante mí: Alejandro Ayer- 
za. Concuerda con su .matriz que pasa 
ante mí al folio doscientos treinta del 
Registro doscientos ochenta y seis a mi 
cargo. Para Ja Sociedad expido el pre- 
sente en catorce sellos de dos pesos mo- 
neda nacional, numerados: un. millón no- 
vecientos cincuenta y cuatro mil cuatro- 
cientos- setenta, 'un millón novecientos 
cincuenta y cuatro mil cuatrocientos se- 
tenta y uno, un millón novecientos cin- 
cuenta y cuatro mil cuatrocientos noven- 
ta y correlativos del un millón novecien- 
tos cincuenta y cuatro mil cuatrocientos 
noventa y tres al un millón novecientos 
cincuenta y cuatro mil quinientos, un 
millón novecientos veinte y Biete mil 
ochocientos uno, un millón novecientos 
.veinte y siete mil ochocientos dos y el 
presente que sello y firmo en el lugar ele 
su otorgamiento a los veinte y tres días 
del mes de Marzo de mil novecientos 
cincuenta, Año del Libertador General 
San' Martín. Enmendado.^ señor — Bal- 
bani —¡ seguido — Manuel — capital — 
veinte — expresar — &u — miembros — 
Masrane — seguido — escrutinio. "Valen. 
Buenos Aires, Abril 17 de 1950, "Año 
del Libertador General San Martín". -— 
Mario Lassaga, secretario. 
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" JOSÉ BENDERSKY Y CÍA. 

Sociedad de Responsabilidad Limitada 

Por disposición del Señor Juez de Co- 
mercio de la' Capital, Dr. Juan L. Páez, 
Secretaría del autorizante, se liace saber 
por cinco días lo siguiente: Batre Ber- 
nardo Feldman, argentino^ y José Ben- 
tlersky, ruso, ambos mayores.de edad, ca- 
sados, domiciliados en la calla Luis Via- 
le 2128, convienen bajo las siguientes 
cláusulas y condiciones que se detallan a 
continuación: Primero: , Constituir una 
Saciedad de Responsabilidad Limitada 
c.o;i el objeto de explotar el negocio de 
. coriipra-venta de maderas, sus afines y 
r.nexos, por mayor y menor, exportar e 
importar y realizar cualquier Ufgocio que 
admitan las leyes de la Nación. — Se- 
gundo: El término de duración de la so- 
ciedad será de 99 años, pero pasados dos 
liles de vigencia de la sociedad, cualquier 
sceio podrá pe^dir su retiro de la misma 
con aviso previo de tres meses, median- 
te telegrama colacionado. — Tercero: La 
sociedad se denominará JOSÉ BENDERS- 
KX Y CÍA., SOCIEDAD DE RESPON- 
SABILIDAD LIMITADA, y su domicilio 
será la Ciudad de Buenos Aires, siendo 
el actual la calle Luis Viale 2128 donde 
funciona en calidad de Sociedad de he- 
cho, la que por este acto adquiere exis- 
tencia legal. — Cuarto: El capital social 
lo constituye la suma de Cuatrocientos 
Mil Pesos Moneda Nacional, divididos en 
Cuatrocientas cuotas de un mil pesos cada 
una; aportados ' en la siguiente forma: 
Bernardo Feldman doscientas cuotas y 
José Bendersky doscientas cuotas," total- 
mente invertidas en el giro de los nego- 
cios sociales, de conformidad a un balan- 
ce que se firma por separado. — Quinto: 
Anualmente con fecha 30 de Jttnio se 
practicará un Balance' e Inventario Gene- 
ral, de conformidad a las leyes impositi- 
va* vigentes, flue deberá ser aprobado por 
loa socios y las ganancias o pérdidas que 
resultan previa deducción del diez por 
ciento para el fondo de reserva fegal que 
defecofc ser det vsinte por ciento del capi- 



tal social, Be repartirán o soportarán en 
ptoporeióu.'a cada cuota, do capital, o sea 
el* cincuenta por. ciento' a cada socio. -— 
Sexto: La sociedad podrá adquirir y ena- 
jenar materias primas, articules . elabora- 
dos o semielaborados, bienes muebles e 
inmuebles, hipotecarlos, prendarlos, otor- 
gar y obtener créditos, operar con el Ban- 
co Central de la República Argentina, 
Itipotecario Nacional, de la Nación Ar- 
gentina, de Crédito Industrial Argentino, 
de la Provincia de Buenos Aires, y demás 
Bancos Oficiales, Provinciales, Mixtos, > y 
paiticulares creados o a crearse dentro de 
la Nación Argentina o fuera de ella. Po- 
drá igualmonto la sociedad concurrir s li- 
citaciones públicas o privadas, establecer 
industrias, participar en Sociedades con 
terceros tener representaciones, establecer 
sucursales y/o agencias en el interior o 
exterior del país. — Séptimo': Se designa 
gerente a José Bendersky. El nombra- 
miento o remoción de los gerentes, asi 
como toda decisión para la realización de 
lch negocies sociales deberá tomarse por 
mayoría de votos de capital. — Octavo: 
El uso do la firma social adoptada es- 
tará a' cargo de cualquiera de los socios 
indistintamente con las más. amplias fa- 
cultades en forma ilimitada, paro con la 
expresa prohibición de de emplearla en 
objetos extraños a la sociedad c afianzar 
obligaciones suyas . personales o de terce- 
tos. Noveno: Cada uno de I03 socios po- 
drá retirar de la sociedad, mensualmente, 
a cuenta de utilidades la suma que do. 
común acuerdo dotermiuen. — Décimo 
En caso de disolución de la sociedad y 
ambos socios desearen quedarse con el ac 
livo y pasivo de la sociedad, el mismo se 
adjudicará mediante licitacióu entre los 
mismos: En caso contrario sertn liquida- 
dores ambos socios conjuntamente. — Dé- 
cimo Primero: Cualquier duda o divergen- 
cia que se suscitare entre" los socios, ya 
sea acerca de la interpretación de las 
cláusulas del presente contrato o por cual- 
quier otro motivo, sea durante la vigen- 
cia del mismo o al tiempo de su liquida- 
ción, disolución o partición, será resuel- 
ta y dirimida con exclusión do todo otro 
procedimiento, por arbitros, arbitra doTes, 
amigables componedores, nombrados uno 
por cada parte, los que en caso de no 
ponerse de acuerdo designarán un tercero 
cuyo fallo o laudo que pronuncie será in- 
apelable y hará cosa juzgada pues es vo- 
luntad de las 'partes la renuncia a toda 
intervención o tramitación judicial. — 
Décimo Segundo: En caso de falleci- 
miento o incapacidad física o legal de 
cualquiera de los socios, la sociedad con- 
tinuará su existencia legal y los herede- 
ros o representantes del socio .fallecido o 
incapacitado deberán unificar su repre- t 
sentación.' — En prueba de o informidad 
se firma en Buenos Aires,' a 31 de marzo 
de 1950 — Año del Libertador General 
San Martín; — Extendido en dos sellos 
do diez centavos N» 1.680.535 y el' pre- 
sente inclusive, habilitados basta el - se- 
llado de ley >— B. Feldman. — J. Ben- 
dersky. — Buenos Aires, 13 de Abril de 
1950. — Año del Libertador Genera) San 
Martín. — Luis H. Díaz, secretario. 

$ 140.— e.21|4,-N« 15.749.-v.26|4 t 50. 



REPETTO OASTELtiI, 
SARRAMEA Y CÍA. 

Sociedad do Respotiisabllidadi Limitad» 

Por disposición del señor Juez de Co- 
mercio de esta Capital de la República, 
doctor Juan D. Páez, secretaría del au- 
torizante, se. hace saber por cinco días 
el siguiente edicto: 

Folio 154. — Primer Testimonio! — 
Escritura Número Ochenta y Cuatro. — 
En la Ciudad de Buenos Aires, Capital 
de la República Argentina, a veinticua- 
tro de marzo de mil novecientos cin- 
cuenta. Año del Libertador General San 
Martín. Ante mi, el autorizante y com- 
petente número de testigos, comparecen 
los señores >don Augusto Rablonl, ita- 
liano, casado, domiciliado en la calle Pa- 
vón número mil setecientos cincuenta y 
nueve; don Ernesto Alberto Repefto Cas- 
telll, soltero, domiciliado en la calle San- 
tiago del Estero número mil. seiscientos 
noventa y uno, argentino, ambos veci- 
nos de está Capital y la señora Esther 
Elena Meo de Sarramea, casada, argen- 
tina, domiciliada en la calle Sixto Fer* 
náridez número setecientos ochenta y 
seis de la localidad de Lomas de Zamo- 
ra, jurisdicción de, la provincia de Bue- 
nos Aires, de paso aqUl, 'todos mayores 
de edad, hábiles y de mi conocimiento, 
doy fe y exponen: Que por este acto, 
dejan celebrado un contrato de sociedad 
de responsabilidad limitada, de acuerdo 
con las slgufentes cláusulas: Primero: 
Entre los comparecientes, qu«da consti- 
tuida una sociedad de responsabilidad 
limitada, que girará desde la fecha. 'bajo 
la razón social de "REPETTO CAST$> 



LLI, SARRAMEA Y CÍA., SOCIEDAD 
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA", 
con asiento en la calle Chacabuco núme- 
ro mil quinientos ocho de esta Capital. 
— Segundq: Se constituye por el térmi- 
no de tres nfios, a contar de hoy, y ten- 
drá por objeto dedicarse al ramo de 
compra y venta de materiales Industria- 
les, asesoramlento técnico industrial, 
instalaciones industriales y estudios y 
proyectos de ingeniería civil. « — 'Tercero: 
El capital social se fija en la 'suma de 
cincuenta mil pesos moneda nacional, 
dividido en quinientas cuotas -de cien 
pesos de igual moneda, cada una, que in- 
tegran de la siguiente forma: don Au- 
gusto Rablonl, doscientas cuotas, o sean 
veinte mil pesos nacionales, de los cua- 
jes diez mil pesos los aporta en dinero 
efectivo y los diez mil pesos restantes 
en mercaderías, a integrar dentro del 
ramo de la sociedad, a elección y a los 
precios de costo que intimen en comCn 
acuerdo los otorgantes del presente con- 
trato, la señora Esther Meó de Sarra- 
mea, cien cuotas, o sean diez mil pesos 
nacionales, que aporta en dinero efecti- 
vo y el señor Ernesto Alberto Repetto 
Castclll, doscientas cuotas, o sean ve*lr,te 
mil pesos nacionales que aportaría ra- 
bien en dinero efectivo, integrándose en 
este acto el cincuenta por ciento del 
capital social, de acuerdo con los pre- 
ceptos legales y el resto dentro de los 
quince días hábiles de la Inscripción en 
el Registro Público de Comercio, de di- 
cho contrato a nombre de "Repetto Cas- 
telli, Sarramea y Cía., Sociedad de Res- 
ponsabilidad Limitada", en el' Banco 
Popular Argentino, Sucursal Constitu- 
ción, calle Lima mil seiscientos cincuen- 
ta y cuatro de esta Capital. En cuanto 
a] aporte del señor Rablonl en merca- 
derlas, se regirá por lo dispuesto en el 
articulo número diez de la ley once mil 
seiscientos cuarenta y cinco, o_efectuan- 
do un aporte en efectivo de diez mil pe- 
sos moneda' nacional, con carácter, pro- 
visional, hasta tanto Integre contrare- 
embolso igual suma en mercaderías. — 
Cuarto: La organización técnica admi- 
nistrativa comercial y uso de la firma 
social, estará a cargo de la gerencia ke- 
neral, que será ejercida por el señor 
Ernesto Alberto Repetto Castelll. — 

Quinto: Anualmente y al treinta y uno' 
de diciembre se practicará un balance 
general en base a la' contabilidad social, 
ciue se llevará a cabo a nombre de la 
sociedad, en forma legal y en un todo 
de acuerdo con lo prescrlpto al respecto 
en el Código de Comercio. La distribu- 
ción de las utilidades netas que se ob- 
tengan, .se efectuara previa deducción 
del cinco por ciento, exigido. como fon- 
do de reserva legal por el artículo veinte 
de la ley once mil seiscientos cuarenta 
y cinco, en la siguiente forma: setenta 
por ciento entre los socios en propor- 
ción al capital integrado; trece por cien- 
to entre el gerente general (dcho por 
ciento), empleado principal (cinco por 
ciento) y el resto "doce por ciento, a dis- 
tribuir en la fottna que lo consideren 
oportuno los señores asociados. Del por- 
centaje a recibir por los señores otor- 
gantes del presente contrato en "su cali- 
dad de socios, los mismos le comprome- 
ten a Integrar como fondo capUal un 
cuarenta y cinco por ciento anualmente. 
La contribución en ías pérdidas será pro- 
porcionada a los capitales integrados. — 
Sexto: La liquidación de la sociedad por 
retiro de un socio se efectuará abonando 
el mismo capital integrado. La liquida- 
ción de la sociedad por fallecimiento de 
un socio, -se efectuará reconociendo a los 
herederos legales la proporción que le 
corresponda en base al capital integrado 
por el socio fallecido a balance y llave, 
a justipreciar esta última de común 
acuerdo entre Tos socios restantes y he- 
rederos del fallecido. — Séptimo: El 
pago de los herederos se podrá efectuar 
optativamente por parte de los socios 
restantes, al contado o a un plazo no 
mayor de tres años en cuotas anuales 
a Interés bancarlo. — Octavo:- En. el 
caso de que uno de los socios al finiqui- 
tar el presente contrato, no estuviese dis- 
puesta a innovar la sociedad, deberá 
hacrlo saber a los restantes, registrando 
debidamente en Si libro do actas socia- 
les su decisión con una anticipación de 
por lo menos seis meses antes del ven- 
cimiento del presente contrato. — No- 
veno: En caso de tenerse necesidad de 
aumentar el capital social, los nuevos 
Íntegros serán por parte de todos los so- 
?¡*m '<;«cimentp proporcionales a los ca- 



pitales -tnicialmente integrados, de acuer- ' 
do con el articulo dos del presente-con- 
trato . De no ser posible esta integración - 
de capital, por la totalidad de los aso- 
ciados, se recurrirá a un préstamo par- 
ticular, bancarío, en la forma y a los in- 
tereses que en total acuerdo de socios 
se convenga. — Décimo: Los otorgantes 
del presente contrato, se comprometen a 
aceptar como socio al señor Ornar Os- 
valdo Gabrlelli, domiciliado en la calle 
Adrogué número setecientos treinta y 
tres, de Villa Dominico, provincia de Bue 
nos Aires, de nacionalidad argentino, sol- 
tero, el cual deberá integrar su capital 
a principio de algún ejercicio financie- 
ro de la sociedad con un monto no ma- 
yor que el menor integrado por los olor- 
gantes, debiendo en tal momento pro- 
cederse a la ampliación de la presente 
sociedad, con idénticas cláusulas que las 
de este contrato, sobreentendiéndose que 
entre el setenta por ciento de las ganan- 
cias a repartirse eatre los socios en pro- 
porción al capital integrado, deberá in- 
cluirse proporcionalmente a su capital al 
nuevo socio. — Undécimo: La aproba- 
ción de los balances se efectuará por 
unanimidad de socios, la remoción 'será, 
resuelta por arbitros, arbitradores, "ami- 
gables componedores, nombrados uno 
por cada parte disidente, los que antes de 
entrar a desempeñar sus funciones nom- 
brarán, un tercero para el caso de discor- 
dia, siendo el laudo que pronuncie defini- 
tivo, inapelable y acatado sin observa- 
ción. — Duodécimo: Producida la disolu- 
ción de la sociedad al vencer el plazo de 
tres años estipulados o antes si asi lo con- 
viniesen por unanimidad los socios, a. 
menos que resolviesen renovarlo, se pro- 
cederá a la liquidación por los-mismoa 
o por uno de ellos o por un tercero ae- 
signado por mayoría de socios y bajo la 
firma razón social con el aditamento de 
"En Liquidación". Dicho liquidador de- 
berá ajustarse en el desempeño de su 
cometido a lo dlspueeto en los artículos 
pertinentes del Código de Comercio. — 
Décimo Tercero: Quincenalmente los so- 
cios .efectuarán reuniones debidamente 
asentadas en un libro de actas para el 
mejor desenvolvimiento de la sociedad; 
En las reuniólas que correspondan a la 
primera del mes, la gerencia deberá pre- 
sentar un estado de caja de la sociedad. 
— Décimo Cuarto: En todo lo no pre- 
visto en este contrato, se estará a lo 
que dispone la ley once mil seiscientos 
cuarenta y cinco y el Código de Comer- 
cio, obligándole los comparecientes al 
cumplimiento de lo estipulado de acucr- < 
do a derecho. Previa lectura en la que 
se ratifican, asi lo otorgan y firman en 
presencia de Jos testigos don Ldls «."a- 
mlcla y don Osvaldo Quinteros, vecinos, ■ 
mayores de edad, hábiles y de mi conoci- 
miento, doy íe. — Esther E. Meo de 
Sarramea. — Augusto Rablonl. — Er- 
nesto A. Repetto Castelll. — Tgo.: Luis 
Camicia. — O. Quinteros. Hay un se- 
llo^ Ante mi: Sebastián J-. Oogorza. Con- 
cuerda con su matriz que pasó ante mi y 
qpeda en el Registro ciento, veinte a tnl 
cargo, doy fe. Para la sociedad "Repet- 
to Castelll, Sarramea y Cía., Sociedad do 
Responsabilidad Limitada", expido, el 
presenté testimonio en tres sellos de dos 
pesos moneda nacional, cada uno. nu- 
merados correlativamente del: un mi- 
llón novecientos nueve mil ochocientos 
ochenta y siete I, aj presente un millón 
novecientos nueve mil ochocientos 
ochenta y nueve I, que sello y firmo en 
el lugar de su otorgamiento, a veinticua- 
tro días de marzo de mil novecientos cin- 
cuenta. Año del Libertador General San 
Martín. — Sebastián J. Qogorza. — Hay 
un sello. 

Buenos Aires, Abril 17 de' 1950. Año 
del Libertador General San Martin. — 
Isaac Leíf, secretarlo. ' •- 

$ 325 e.21|4-N« 15.722-v.?6|4|50 

BADARACCO Y CÍA. FINANCIERA E 

INMOBILIARIA 

Sociedad de Responsabilidad Limitada 

El juez de Comercio Dr. Luis Alberto 
Palacio hace saber por cinco días que 
el señor Agustín Domingo Badaracco, 
cedió sus cuotas sociales valor dos mil 
pesos moneda nacional a sus consocios 
don Raúl Domingo Builet y don Fermín' 
Juliarcna, en Ja Sociedad: "BADARACCO 
X CÍA. FINANCIERA E INMOBILIA- 
RIA", SOCIEDAD DE RESPONSABI- 
LIDAD LIMITADA, según contrato pri- 
vado de fecha 27 da febrero del corrien- 
te año, ampliando los cesionarios el ob- 
jeto social en la siguiente forma: "má- 
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quinan industriales y agrícolas en sene- 
raí, "rhotoren 'y áutoihatóres, '' 'máquiháíB' 
eléfctríeás,' 'repuestos y accesorios pata 
las. ralsm&s,- ferretería comercial e indús» 
tria), herramienta», materiales de cohs- 
troeeión/'papeles y cartulinas,' importa- 
ción' jr'estiorta'clonea en gene*a!"sin per- 
juicio de las negociaciones 1 que se rela- 
cionen "directa o Indirectamente con el 
giro comercial". 

Bueno» Aires, abril 17^de 1950, Año 
de» Libertador General San Martin. — 
F. GalM Villafañe, secretario. 

* -45'.— e.21f4-N»15.701-v.26l4|50 



STÉFANI, GALERÍA DE PUBLICIDAD 

Sociedad de Besnonsnbillilad T jTnf^aij ^ 
Por disposición del señor Juez de Co- 
mercio de la Capital, doctor Juan L. 
Páesc/ se hace saber durante cinco día» 
que por instrumento privado de feeha 
31 de marzo de 1960, año del Libertador 
General San Martin, los señores Juan 
Bautista gtéfáni y Alberto Domínguez 
cedieron, ai setter Juan Carlos Mellon!,, 
cuarenta, y una y cuarenta y dos cuotas, 
respectivamente, de, mil pesos .- moneda 
nacional cada, juina, de Jas que, en mayor 
cantiga^ poseen en "STÉFÁNI, GALE- 
RÍA' DE PUBLICIDADES. R-L.",' con 
domicilio en la Áv. Corrientes N« 880. 

Buenos Aires, abril 13 de 1S50, año del 
Libertador General San Martin. — Luis 
H. TMaz, secretario.' 

$ 15.— e.21j4-N« 15.712-v.26[4i[60 



S> 



C. A. O. T. 
Sociedad de Responsabilidad limitada 

Por disposición del Sr. Juea de Comer- 
cio Dr. Juan L. Páez,- se hace saber por 
cinco días el siguiente contrato: 

Contrato de Sociedad de Responsabili- 
dad Limitada. — En la Ciudad de Bue- 
nos Aires, a los 91 días' del mes de Marzo 
del .año mil novecientas eincuenla Año 
del Libertador General San Martin, en- 
tre los señores Cartea Francisco Quín- 
tela, argentino, soltero, domiciliado en 
la calle -Belgrano 2Q46 2» Piso C, Carlos 
Jase da Oto, argentino, casado, domici- 
liado en la calle Virrey del Pino 4Í»3» 
José .'Manuel Fernandez Fariña, argen- 
tino, soltero, domiciliado en la cali* Juan 
Bautista Álberdl 2748. Pedro Alberto 
eiraldo, argentino, casado, domiciliado 
en la calle Cabrera • 35$, Bánfield, José 
Manuel González, argentino, casado, do- 
miciliado en la calle Charlóse (97, 2* piso 
B, y Manuel Ernesto Quíntela,- argenti- 
no, casado domiciliado en la calle Mon- 
tes de Oca 675, todos mayores de edad 
y 7 hábiles para contratar, se conviene 
celebrar un contrato de sociedad comer- 
. da) eon arreglo a la l*y 11. «45- confor- 
me a las clausulas que. se indican a con- 
tinuación: primero: Nombre. — ■ Domici- 
lio. «-. La sociedad girara, bajo la deno- 
minación de "a A. O. T. SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA, Capi- 
tal pesos ciento cinco mil moneda nado- 
nal" y tendrá en domicilia legal en esta 
Capital, actualmente en la calle Sulpa- 
cha . 392, segundo piso,, escritorio uno, 
pudiendo cambiarlo posteriormente., co- 
mo asi también establecer sucursales, fi- 
liales, agencias- o representaciones en 
cualquier. punto del país y del extranjero. 

— Segundo: Duración: La sociedad se 
constituye por el término de cinco años 
a partir del día treinta de Noviembre 
de mil novecientos cuarenta y nueve, a 
cuya fecha se retrotraen los electos del 
presente contrato. — El socio que de- 
seare retirarse antes, deberá hacerlo sa- 
ber a los demás durante ios seis prime- 
ros meses de cada ejercido, mediante 
telegrama colacionado y la salida del 
mismo solo tendrá efecto a la finaliza- 
ción del ejercicio económico en curso. 

— En este supuesto, el pago de su ha- 
ber en la sociedad por todo concepto, se 
ajustará a la forma y plazo establecidos 
en el. articulo séptimo de este -contrato 
para los casos de incapacidad o falleci- 
miento. — Tercero: Objetos y actos que 
podrá realizar. — Ei objeto principal te 
constituye la explotación, comercializa- 
ción e industrlaUaaeión de productos mi- 
nerales, y en general el ejercicio de) co- 
mercio en la República Argentina, a cu- 
yo efecto podrá realizar los- actos que a 
continuación se indican: al .representar 
como agente,, mandatario, concesionario, 
consignatario a otras perseas físicas e 
Ideales del país o del extranjero; b> ad- 
quirir, o enajenar fondo» de comercio; 
c> .formar, sociedad** o asociarse con 
otras personas física» o ideales; d) rea- 
lizar toda clase de operaciones bane&riaa 
coa, instituciones, oficiales, mixtas o nrl- 



vadas. como asi también con las perso- 



nas/ d* derecho pobüed o privado toeor- aprobado, el balance; «era transcripto, i y- 



poráüás á lis administraciones naciona 
lea," provinciales y: municipales; ey -reali- 
zar negocios da Importación y -'exporta- 
ción manteniendo, a ' tal efecto tas . «;ela- 
cioaeé comefoiatea. que sean , necesarios: 
— Las actividades que se indican prece-> 
dentemente son ' enunciativas, p'iidlcndo 
la sociedad realizar todos los actos civi- 
les y mercantiles que- tengan relación 
con tal objeto de la sociedad. — Cuarta: 
Capital. — El capital social lo constitu- , 
ye la soma de ciento cinco mil pesos mo- 
neda nacional, dividido en ciento cinco 
cuotas de un mil pesos de igual .moneda 
cada, una, correspondiendo treinta cuo- 
tas por un valar de treinta mil pesos mo- 
neda nacional al socio don Carlas Fran- 
cisco Quíntela; quince cuotas por un va- 
lor de quince mil pesas moneda nacional 
el socio don Carlos José de Oto; quince 
cuotas por un valor de quince mil pesos 
moneda nacional al socio don José Ma- 
nuel Fernández Fariña; quince, cuotas 
por -un valor de quince mil pesos moneda 
nacional al socio don Pedro Alberto Gi- 
ralda; Quince cuotas por un valor de 
quince.. mU pesos moneda nacional a) so- 
cio., don Jqs4 Manuel González y quince 
cuotas por un valer de quince mi) pesos 
moneda nacional al socio don Manuel 
Ernesto Quíntela.. — El mencionado ca- 
pital social de ciento cinco mil pesos mo- 
neda nacional ha sido integrado de con- 
formidad con los valores que resultan de) 
inventario y balance practicado en el 
día treinta de Noviembre de »H nove- 
cientos cuarenta y nueve y que debida- 
mente firmado por los socios forma par* 
te Integrante del presente contrato. - — 
El capital social podrá ser ampliado 
por resolución de los socios, emitiendo 
cuotas de un mil pesos moneda nacio- 
nal cada una¿ las que deberán ser ofre- 
cidas en primer término a los mismos 
socios. . — En caso de que éstos no se 
interesaren, podrán admitirse nuevos so- 
cios hasta cubrir cualquier ampliación 
del capital, pero para eiio se necesitará 
la conformidad de socios que represen- 
ten las tres cuartas partes del capital 
social — Para la, Integración de las am- 
pliaciones de capital deberá fijarse ter- 
mina y las ganancias q pérdidas resul- 
tantes" del ejercicio Incidirán proporclo- 
nálmente al monta y: tiempo de integra- 
ción del mismo hasta el cierre del ejer- 
cicio. — Quintar Dirección y administra- 
ción, — La dirección, administración y 
gerencia (Je ia sociedad estará a cargo' 
le las socios don Jasé Manuel Fernán- 
dez Fariña, don Pedro Alberto Giralda 
y don Carlos Francisco Quíntela nud leu- 
do actuar- éstos en forma conjunta, se- 
parada o indistintamente, con el oso de 
1» firma social y todas tas máe amplias 
facultades y atribuciones para obrar en 
nombre de la' misma y conducir sus ne- 
gocias, sin limitación de naturaleza algu- 
na, inclusive aquellas para las cuales el 
Código Civil u otras leyes exigen poderes 
especiales. — En todos los casos será in- 
dispensable la unanimidad de- voluntades 
de los socios para suscribir los, siguien- 
tes actos: Adquisición y trasmisión de 
derechos reales sobre Inmuebles y fondos 
de eomercki: constitución de sociedades 
y otorgamientos de garantías reales o 
personales en favor de terceros, incluso 
los contratantes e instalación de agen- 
cias o sucursales. — Sexta: Balances. 

Distribución de ganancias y pérdidas. — 
La realización de los balances y distribu- 
ción de las ganancias y perdidas se ajus- 
tarán a las siguientes normas: a) el ejer- 
cicio anual comenzará el íretnta de Di- 
ciembre de cada- año y terminará el 
treinta de Noviembre del siguiente. — 

A esta Ultima fecha se practicará un in- 
ventario y balance general determinán- 
dose los resultados en la respectiva cuen- 
ta de, Ganancias y Pérdida*, sin perjui- 
cio de los balances parciales de compro- 
bación que podrán realizarse cuando se 
considere conveniente o a pedido de los 
socios; b) para, la confección de los ba- 
lances, calculo, de amortizaciones crea- 
ción de reservas facultativas y estima- 
ción de las obligaciones emergentes de 
tas. leyes sociales se adoptarán las nor- 
mas que mejor reflejen la real y saneada 
situación de los negocios sociales y res- 
pondan a las exige netas impuestas por la 
administración publica; e> ej Inventarlo, 
balance .y cnenta de ganancias, y pérdi- 
das, podrá ser, observado por los socios 
dentro de loa quince días de la recepción 
de. loa. borradores; en caso de sUeorte se 
interpretará conformidad. — Las impug- 



naciones se resolverán por votación; *f) 



firmado por tedtís las socios; g> el ejnea 
por ciento dé la» utffidades liquidas de 
cada ejercitín: se deitínará Vía constitu* 
clin del Fondo 4e Reserva' Legal que 
prescribe el art. 2á de la Ley 11.44} y 
hasta el limite que esé¡ precepto estable-' 
ce; h) Sí -resto de las utilidad*» será 
acreditada ¡» ios socios en proporción a) 
capital aportado por cada uno de ellos; 
las pérdidas serán soportadas en la mis- 
ma proporción" establecida para las uti- 
lidades. — las utilidades, de no mediar 
con la sociedad, podrán' ser retiradas 
por los socios -una vez cerrado cada ejer- 
cicio. — Séptima: Fallecimiento o inca- 
pacidad." — En~caso ae" fallecimiento o 
incapacidad de 'hecho o de derecho de 
cualquiera de los socios se' pra-etlcará un 
balance general dentro de los sesenta, 
días de producido el fallecimiento o la 
incapacidad, siendo facultativo de los 
demás socios optar por: a) hacerse car- 
go del activo y pasivo social abonando, 
a los herederos del socio fallecida o al 
representante del Incapacitado, el capital 
aumentado con las utilidades o disminui- 
do' con Jas pérdidas que pudieran corree- 
ponderle,' en cuatro' cuotas semestrales 
iguales y consecutivas con mis Interés, 
del seis por ciento anual. — " b) continuar 
con los herederos o representantes lega- 
les del socio fallecido o incapacitada, si 
éstas lo aceptaren, quienes deberán uni- 
ficar su personería, haciéndose constar 
que el representante que, se. designe no 
tendrá más funciones que las de inter- 
venir en las decisiones sobre la marcha, 
de la sociedad; y c) disolver y liquidar 
la sociedad en la forma prescrlpta por 
la ley. — En los casos de retiro, separa- 
ción o muerte de cualquiera de los so- 
cios, la reserva legal del diez por ciento 
que señala la ley 11.645 será entregada 
ea su parte correspondiente de «cuerdo al 
ubnto existente en el momento de la se- 
paración, retiro o muerte. — No aW las 
reservas facultativas que existan para 
atender el cumplimiento de tas leyes co- 
cíales u otros créditos contra la sociedad. 
— Octava: Disolución. — La sociedad 
quedará disuelta por común acuerdo de 
los socios, siendo la liquidación de Car- 
go de los mismos los que resolverán, 
previamente, si la realización de los bie- 
nes se hará en forma global o por venta 
ai detalle. — El socio o socios que de- 
searen adquirir el activo o pasivo de la 
sociedad tendrán derecho a hacerlo con 
preferencia a tereeros, pagando una su- 
ma igual al más alto precio, ofrecido pñr. 
dichos terceros, siempre que se trafe de 
ofertas en firme, y que reúnan las uec - 
sartas' condiciones de. seriedad. — Nove- 
la- — Divergencias! — Cualquier, cuestión 
¿..desiateligencia que se suscite entre tes 
socios durante la existencia de esta so- 
ciedad o en su liquidación será resuelta 
por arbitros arbitradores, amigables com- 
ponedores, nombrados por cada parte, 
quienes antes de laudar- designarán un 
tercero para caso de discordia, cuya de- 
signación será acatada' ¿oí los socios, 
como sentencia firme e inapelable, sin 
necesidad da interpelación . o de recurso, 
judicial — Los arbitradores y tí' tercero, 
resolverán las cuestiones a los quince y 
a loa ocho días, respectivamente, le ser- 
les planteados los asuntas sobre los cua- 
les deben laudar. — Los casos no p:e- 
vlrtos en ei presente contrato se regirán 
por las disposiciones de la ley 11.645 del 
Código de Comercio y se someterán en 
caso de coatienda "judicial al fuero ordi- 
nario de la' Capital Federal. — Bajo lo 
estipulado en las cláusulas precedentes 
dejan las partes formalizado el presente' 
contrato, "a euyo fiel cumntimiento se 
obligan como st fuera la ley misma, fir- 
mándolo, como prueba de ratificación y 
conformidad, en el lugar y fecha Indica- 
dos ut supra. — Buenos Aires, , Abril 11 
de 1950 Año del Libertador General San 
Martin. — Luis H. Díaz, secretario. 

* 295. — e.21|4-N»15.«»0-v.Z«1*!50 



a.r.c.A.v.A. 

Sociedad de Responsabilidad limitada 

■ Por disposieió,ii del Sr'. Jaez de Comer- 
cio Dr. Juan L. Páez, se hace saber por 
cinco días, el siguiente edictos 

', Entre tos. señores . Vistor Vaimberg, 
argentino, . de cuarenta y un. años, de 
edad, casado,. dasúeiJiado en »a calle DL5- 
genes Tánnrda 6, Capital Federal;' Marte 
Siffredi, .argentino,. casado, de. cincuenta 
y un aiiaa de edad, coa domicilia tn 
la calle G;n.f ral faz £2d ¿U la localidad. 
de Telfpertey . y ' Dándolo Daiüo_ Juan 
Cásale, argentino, \ «asado, ,<le cuaieuta 



afina do. edaoV'eon domicilio en la caire 
Belgrano 855, Dto.C;r.a« la toealidad- da, . 
£a*i Martí»,. se. declara y- ecaviene;. Pri- 
mero: CoBsíiinw una BoeieJad de Jlés-^ 
pjQnsabiKdad Limitada qne. gfi-ar^ bajo lfr, 
rázín social S.I.C.A.V.A.i SOCIEDAD 
DE' BESPQNSABILIDAD LIMITADA^' 
cuyo dmnieiJbn lega) se constituye en la 
«alte Diogencs Taborda 6 de esta Capital 
FederaL — Se¿cndo: La Sociedad *« 
constítnye con íeeha 17 de Marzo, del 
Año del Libertado* Genera) Sao iíartm, 
1950 y iendrá «na duración de Cine», 
nñas, al término deles ouitis «1 contrata. 
quedará automáticamente renovado por 
peitedcis iguales, sucesivos' máximo , da* 
ciase, calvo que uno fie loa socios uxa^i-> 
Ueste su rabiatad de disolver- !a fw-ié- 
da4 o retirarse, de- -la misma, por : tele- 
grama colacionado enviado. eon..sese-i>»a. . 
días de antieánaeiun a sn veneinúento. • 
retiro, dirigida * las domicilios sociales 
y reales da eada une de los «« y' o s -— > 
Tereearo: La Sociedad tiene por onjetxb 
la coaairaeción y explotación de embaro- 
eaeione* tipo "draga'', íuyo proyecto y. 
construexian - correrá . por . cuenta de ¡loa 
señores Cansía y Biffredi, puliendo «4?. 
más itadizax todo género de operaciones, 
comerciales 'tale* eomc compra-venia; 
admíaistiaeiáa,' Ineacjúa j *rrendamieBto* 
de muebles o inmueble», urbanos y m J 
rales. Al efecto la Socüiad ]nodrá Com- 
prar, vender, arrendar, constituir y acep-' 
tar hipotecas, garantías, prendas** y cele 
brar toda clase de operaciones que directa 
o índirectameste, se relacionen con el 
objeto de la misma, ya sea en la Capital 
Federal o ' dentro y fuera del Territorio' - 
de la República. La Sociedad podrá for- 
mar paite de otras Sociedades que ten- 
gan tea mismos fines y}o intereses "afine* 
con la ihisñta. Este oh jeto y-diebas la- 
cult'ades son "simplemente enumerativas 
y no limitativas. — Cuarto: £1 Oapilal 
social queda constituido por la soma de 
Treinta y Cine» Mi) Pesos Moneda Na- 
ciona), integrado en Cuotas de Cien, Pe- 
eos cada una, aportado «■» la dguiínte 
forma: El señor Víctor Vahnberg Cien 
cuotas de- Cien pesos eada una o sea 
la suma de Diez Mi) Pesos 'Moneda Ka» 
eional de las cuales integra -<oLirooa~e 
Cincuenta cuotas de Cien pesos o sea la 
sitma de'Cíneo Mil Pesos Meneda Xa'eio- - 
nal debiendo integrar las cuotas restantes 
dentro de los seis mese» de constituida 
la Saciedad.;, ti señor Mari» Sifirc-di, 
Doscientas cuotas de Cien pesos o sea la 
suma Veinte Mil Pesos Moneda Na- 
eional, da ' las cuales integra solamente 
Cien motas de Cien pesos o 3ea la cuma 
de Diea Mi) Pesos Moneda Kacjoaal, 
debiendo integrar las cuotas restantes' 
dentro de los seis meses «le eonstitni<W 
la Sociedad; el señor Dú ídolo! Dailw» 
luso Cásale, Cincuenta cuotas le Cica 
pesos o sea ia suma de Cinco Mil Peso* 
Moneda Jíacional, de laa r.ualea integra 
solamente Veintisinco cuotas de Cien - 
pesos q sea la suma de Dos Mil Quinien- 
tos Pesos Moneda Nacional, debiendo in- 
tegrar las euotas' restantes, dentro de 
los seis meses dé constituida la Sociedad. 
Los socios podrán, aumentar el capital, ' 

buseri hiendo . ' euotas suplementarias de 
Cien pesos cada uña, hasta igualar • todo* ■ 
loa aportes, para atender \&t necesidades 
de su giro. £1- señor Dándolo Doilio Juan 
Canale, puede retirar, a cuesta de ' sus 
beneficias - hasta la 'suma - de Mil Pesos 
Meneda Nacional mensuales. — Opiato: 
La Administración de los bienes de ta 
Sociedad, será ejercida ° en la siguiente 
forma: El señor Dándolo Duilio Juan 
Canale, tendrá el nao déla firma social 
adoptada - S. I. C.A.V. A,, Sociedad de 
Responsabilidad Limitada y en ausencia 
de. éste, el seno» Víctor Valmber*. Ade? 
más el sefior Canale podrí». iro->tmentSi 
realizar todo aeto.de arieUn'-stiiLeióa, dio? 
poaieión y especialmente ios previstos • 
por la Ley de la materia para loa Ge-> 
rentes. Podrá también abrir- cnentaa co- 
mentes y de -toda elase ea Báñeos Na- 
cionales y Extranjeros, especialmente en 
ej Banco de la Nación Argentina, Banco 
Hipotecario Naeional, Banco de la Pro- 
vincia de Buenos Aires;~au3 casas centra- 
les y sueursales, eon facultad ' para hacer 
giros, aeeptar, librar, endosar, descostar 
y realizar cualquier operación . hanearia, 
percibir sumas que se adeuden a 1» So-, 
ciedad por eualqnier concepto. Asi mismo 
se le eonfieren todas -tas facultades del 
Artienio Mil oenaeientos ->cnenta y uno 
del Código Civil. Para operaciones da> 
importes, superiores a Cinco Mil pesos 
inoneda naeional, comprar, veader,- bioo- 
teear "o constituir derech js reales - sobre 
bienes muebles o inmuebles, se requiere 
la linna de los tres soeio?. El señor Vte- 
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tor Vainib ;rg ademán del uso de la firma 
social eu ausencia iel señor Canale, 
tendrá la representación legal de la So- 
ciedad y podrá representar a la misma 
en los Tribunales y Jueces Nacionales, 
Provinciales y locales, como actora y de- 
mandada, en cualquier jurisdicción, con 
todas las facultades necesarias, incluso 
las de dar fianza, pedir embargos de 
toda clase, transigir y aceptar quitas . 
Kepresenlar n la Sociedad ante las auto- 
ridades Nacionales, Provinciales, Muni- 
cipales y locales del país o del extranje- 
ro, con facultad de otorgar poderes 
generales o especiales por la Sociedad, 
incluso para la iustieia, con facultades 
'de substituir o sin ella. Además y coa- 
juntamente con el seiioT Mario Siffredi, 
«oayudarftn en la faz técnica y adminis- 
trativa de la Sociedad. — Sexto: Los to- 
cios podrán ejercer y dedicarse al comer- 
lo por sí o' por apoderados, administra- 
dores y directores", con la sola limitación 
establecida por el articulo Trescientos 
• cuarenta y cinco del Código de Comercio. 

Séptimo: El año comercial comieuza 

el Primero de 'Enero de cada año y ter- 
mina el Treinta y uno de Diciembre. Las 
cuentas, balances e inventarios se prepa- 
rarán tan pronto como sea posible y 
siempre antes del Quince de Febrero del 
afío siguiente. Los socios recibirán una 
copia de ello y se presume conformidad, 
salvo que dentro del término de treinta 
días fotmulen por escrito su disconfor- 
midad.' Por esta sola vez comenzará -a 
regir desdo la fecha en que fué firmado 
•1 presente contrato. Las ganancias, pre- 
,ria deducción del cinco por ciento do las 
utilidades para el fondo de reserva legal 
y el quince por ciento destinado a amor- 
tizaciones de planteles y materiales, se- 
rán distribuida"» en la siguiente íorma: 
Treinta y cinco por ciento entre los 'so- 
cios proporcionalmente al capital inte- 
grado por cada uno y del restante: al 
señor Dándolo Duilio Juan Canale, el 
cuarenta y cinco por ciento y a los se- 
ñores Vistor Vaimberg y Mario Siffredi, 
el veintisiete con cincuenta por ciento 
cada uno de ellos. Sin perjuicio de las 
bases anteriores podrán establecerse nor- 
inas complementarias que se detallarán 
en el Libro de Actas a quo >¡e refiere el 
artículo siguiente. — Octavo: Las reso- 
luciones generales que so adopten por los 
socios se documentarán on un Libro de 
."Actas' y Resoluciones ", cuyas disposi- 
ciones serán obligatorias. Los socios so 
reunirán a pedido de cualquiera de ellos 
cuando la índole del asunto, lo Tequiara, 
Biendo obligatorio hacerlo una vez por 
año. — Noveno: En caso do fallecimien- 
to, incapacidad o invalidez -".e un socio, 
- la Sociedad no se disuelve. En tal caso, 
la proporción del valor del capital apor- 
tado por el respectivo socio será tras- 
mitido a sus herederos en proporción y 
conformo, al derecho que les corresponde, 
con las, limitaciones establecidas por este 
contrato y aceptando desde ya los demás 
socios la transferencia. Si tales herederos 
no optaren por la adquisición de tal ca- 
pital, derecho del quo -se deberá hacer 
uso dentro de los noveuta días do ocu- 
rrido el fallecimiento, invalidez o inca- 
pacidad, los demás socios podrán adqui- 
rir el capital del fallecido, incapaz o in- 
válido, en proporción a sus respectivos 
capitales. Si los herederos de algún socio 
optaren por no continuar en la Sociedad, 
el pago del valor do la proporción que 
le hubiera correspondido al socio falle- 
cido,' incapaz o inválido, se hará en tres 
cuotas iguales, pagaderas por semestre 
adelantado, el que devengará un interés 
'del Seis por ciento anual. — Décimo: 
La liquidación de la Sociedad se practi- 
cará en caso de ser unánimes las opinio- 
nes de los socios al respecto, pudiendo 
uno solo de ellos continuar con la razón 
social y se practicará por un solo liqui- 
dador, designado de conformidad por ios 
socios, si esa conformidad no se lograse, 
la designación se hará por el Presidente 
de la Bolsa de Comercio. En igual forma 
so practicará y se designará el partidor. 
En caso de desavenencias, éstas serán 
resueltas por decisión inapelable de un 
arbitro designado de común Acuerdo 'en- 
• tre los socios y si no se lograse, la desig- 
nación la efectuará el Prasidente de la 
Bolsa de Comercio. — Décimo Primero: 
Toda divergencia o dispos'üón no previs- 
ta especialmente, será re. -cita con arre- 
glo u la ley de la materia y a las dispo- 
siciones del Código de Comercio. El pre- 
sente contrato está detallado en papel 
integrado por estampillas fiscales de Un 
Peso Cincuenta Centavos Moneda Nacio- 
nal números Seiscientos aoveata y cuatro 
lail trescientos treinta y tres; Seiscientos 



noventa y cuatro mil trescientos treinta 
y cuatro; Seisciontos noventa' y cuatro 
mil trescientos treinta y cinco y Seis- 
cientos noventa y cuatro mil trescientos 
treinta y seis, estando firmado de con- 
formidad por los tres bocios, et> la Capital 
Federal, • el Ocho de Abril del Año del 
Libertador General San Martin, Mil no- 
vecientos cincuenta. D. D. J. Cabale. — 
Víctor Vaimberg. — M. Siffredi. E. L.: 
máximo' do cinco. Vale. D. D. J. Canale. 

— Víctor Vaimberg. — M. Siffredi. En- 
tre líneas "casado". Vale. 

Buenos Aires, Abril 13 de 1930, Aii> 
del Libertador General San Martin, 1950. 

— Luis H. Díaz, secretario. 
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INTERVENTIO 

Sociedad do Responsabilidad limitada 
El Juez de Comercio de la Capital 
de la República doctor Norberto Gow- 
land, hace saber por el término de cin- 
co' días, el siguiente edicto: 

Entre' los señorea doctor Federico 
Foldlak, mayor de edad, argentino na- 
turalizado, con domicilio en la calle 
Lavalle Mil doscientos cuarenta y uno, 
de Martínez, Provincia dé Buenos Ai- 
res; Julia Llsser de Foldlak, mayor 
de edad, húngara, con domicilio en la 
calle Lavalle Mil doscientos cuarenta 
y uno, de Martínez, Provincia de Bue- 
nos Aires; Jorge Geza Batkl, mayor 
de edad, uruguayo, con domicilio en 
Avda. Presidente Roque Sáenz Peña 
número setecientos veinticinco. Capital 
Federal, y Blas Manuel Humberto Ca- 
larco, mayor de edad, argentino, domi- 
ciliado., en Avda. Alem Mil veintiséis, 
piso séptimo, departamento O, Capital 
Federal, hau convenido celebrar el pre- 
sente contrato bajo las bases siguien- 
tes: Articulo Pi'imero: Entre los sus- 
criptos queda constituida una sociedad 
de responsabilidad limitada, que girará 
bajo la razón social "INTERVENTIO, 
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA", y tendrá su domicilio en 
esta Capital, pudiendo establecer agen- 
cias en cualquier punto del país o del 
exterior. • — Artículo Segundo: La du- 
ración de la sociedad es por el tér- 
mino de diez años, a contar desde la 
fecha del presente contrato, pudiendo 
ser prorrogable por otro periodo igual 
si asi las partes lo convinieren, debien- 
do comunicarse por escrito la volun- 
tad en la prórroga. — Artículo Terce- 
ro: La sociedad tendrá por objeto: a) 
Dedicarse a las anticipaciones financie- 
ras en general, compra y venta de mer- 
caderías, • representaciones comerciales, 
comisiones e intermediarlos de toda ín- 
dole y para dedicarse a otros actos 
comerciales que tengan atingencia di- 
recta o indirectamente con las finalida- 
des principales expresadas; comprar y 
recibir en pago, vender, usufructuar hi- 
potecando en garantía; gravar en cual- 
quier forma y dar y tomar en arrenda- 
miento toda clase de bienes inmuebles; 
b) Dedicarse a la importación, exporta- 
ción y venta de materias primas y se- 
mlelaboradas, mercaderías, maquina- 
rias, rodados, materiales varios, imple- 
mentos y accesorios de cualquier clase 
y especie que fueren todos los renglo- 
nes enunciados. — c) Representaciones 
de personas de existencia visible o so- 
ciedades, en el país y en el extranje- 
ro. — d) Efectuar toda clase de ope- 
raciones de cambio y -"sobre divisas, 
permitidas por lag leyes y decretos re- 
glamentarios. — e) Dedicarse a la dis- 
tribución de mercaderías, materias pri- 
mas, materiales en turso de fabrica- 
ción, maquinarias, rodados, muebles, 
útiles y otros elementos por cuenta pro- 
pia o de terceros. — f) Adquirir para 
su explotación: marcas de comercio, 
patentes de invención, nombres, deno- 
minaciones y enseñas. — g) Instalar 
fábricas de mercaderías y materias pri- 
mas, que consideren de su convenien- 
cia. — h) La compraventa de bienes 
innHiebles, terrenos y campos, para 
venderlos en el mismo estado o des- 
pués de fraccionarlos o subdlvldirlos 
ó permutarlos. — i) . Registrar a su 
nombre marcas de comercio, patentes 
de invención, enseñas, emblemas y de- 
nominaciones, para su explotación. — 
J) Comisiones, consignaciones y manda- 
tos, ya sean civiles o comerciales. — 
k) Constituir sociedades con otras per- 
sonas o sociedades o fusionarse con 
ellas, o adquirir cuotas o partes de 
capital. — Artículo Cuarto: Para cum- 
plir con sus fines, la sociedad podrá 
adquirir toda clase de bienes muebles, 
semovientes, inmuebles, onajenarlos, 
venderlos, permutarlos, darlos y tomar- 
los en arrendamiento, y en cualquier 
otra forma, constituir hipotecas en fa- 



vor de terceros y aceptarlos de restos:- 
efectuar contratos de usufructo y de 
anticresig; realizar contratos de depó- 
sitos, y de prendas, con o ' sin despla- 
miento e intervenir en operaciones de 
crédito con particulares o instituciones 
bancarias, todo de acuerdo a las leyes. 
— Podrá celebrar toda clase dé con- 
tratos, actos y operaciones con la Na- 
ción, las Provincias, las Municipalida- 
des y con sus respectivas dependencias 
y reparticiones autárquicas, suscribien- 
do las escrituras, instrumentos y docu- 
mentaciones pertinentes, podrá concu- 
rrir a las licitaciones de las mismas 
reparticiones; ministerios y poderes o 
autoridades; podrá realizar toda clase 
de actos, contratos y operaciones, sin 
limitación alguna, con todos I03 bancos 
del extranjero y del país y especial- 
mente con los siguientes bancos oficia- 
les: Central de la República, de la, Na- 
ción Argentina, Hipotecario Nacional, 
de Crédito Industrial y de la Provincia 
de Buenos Aires, pudiendo suscribir 
al efecto todas las escrituras, instru- 
mentos y documentaciones necesarias 
y especialmente las exigidas por las le- 
yes y reglamentos que rigen dichas ins- 
tituciones bancarias. — Podrá celebrar 
toda clase de actos, contratos y opera- 
raciones sobre valores mobiliarios, tí- 
tulos, acciones, bonos, debentures; po- 
drá contratar seguros sobre toda clase 
de riesgos y bienes, incluso el perso- 
nal de la sociedad: podrá conferir y 
aceptar representaciones de toda clase 
y aceptar y conferir poderos generales 
y especiales para asuntos comerciales, 
civiles, administrativos, banearios y ju- 
diciales, podrá renunciar a derechos y 
privilegios; podrá constituir toda clase 
dé depósitos en dinero, títulos de renta, 
acciones y debentures de sociedades; 
podrá retirar y cancelar esos depósitos; 
podrá aceptar créditos y giros en des- 
cubierto; podrá efectuar pagos, cobrar 
y percibir sumas y valores de toda ín- 
dole, por cuenta propia y de terceros, 
suscribiendo y otorgando los documen- 
tos y recibos correspondientes; podrá 
suscribir, aceptar y endosar pagarés, 

vales, letras de cambio, giros, cheques, 
cartas de crédito, avales, libranzas y 
toda clase de papeles y documentos co- 
merciales. — La sociedad podrá dar o 
tomar dinero en préstamo, con garan- 
tías reales o de cualquier otra índole; 
podrá recibir y endosar cartes de por- 
te, guias, conocimientos, certificados 
de transporte, autorizaciones de cambio 
y demás documentos propios e inheren- 
tes a las operaciones de industrializa- 
ción y comercialización de mercaderías, 
materias primas, materias semielabora- 
das, maquinarias, rodados, muebles, 
útiles, accesorios y enseres. — Articulo 
Quinto: El capital social lo constituye 
la suma de Veinticinco Mil Pesos Mo- 
neda Nacional c/i. dividido en vein- 
ticinco cuotas de Un mil pesos moneda 
nacional cada una, aportado en la for- 
ma siguiente: el Dr. Federico Foldiak 
diez y nueve cuotas de Un mil pesos 
moneda nacional cada una, o sea la 
suma de Diez y nueve mil pesos mone- 
da nacional; la señora Julia Lisser de 
Foldlak cuatro cuotas de Un mil pesos 
moneda nacional cada una, o sea la 
suma de Cuatro mil peso3 moneda na- 
cional; el sefior Jorge Geca Batkl, una 
cuota de Un mil pesos moneda nacio- 
nal, o sea la suma de Un mil pesos 
moneda nacional y el señor Blas Ma- 
nuel Humberto Calarco una cuota de 
Un mil pesos moneda nacional, o sea 
la suma de Un mil pesos moneda na- 
cional. — Articulo Sexto: El uso de 
la firma social y la administración y 
fiscalización de la sociedad estará a 
cargo de los socios señores Dr. Federi- 
co Foldlak, Da. Julia Llsser de Fol- 
diak, Don Jorge Geza Batkl y don Blas 
Manuel Humberto Calarco, quienes tie- 
nen el carácter de gerentes' y podrán 
actuar sertrada o indistintamente, tan- 
to para el uso de la firma social como 
para todos los actos de administración 
y fiscalización. — Artículo Séptimo: 
Los socios gerentes no podrán utilizar 
la firma social para actos u operacio- 
nes ajenas a los fines de la sociedad o 
para fianzas en favor de terceros. — 
Artículo Octavo: Cada año al treinta 
y uno de Diciembre .se practicará un 
Inventario y Balance General, y de las 
utilidades que resulten, será separada 
la suma necesaria para formar el fondo 
de reserva establecido en el artículo 
veinte de la ley once mil seiscientos 
cuarenta y cinco y las reservas y amor- 
tizaciones que sean menester apartar o 
crear. — El remanente será distribuido 
entre los socios en proporción a sus 
capitales. — De existir pérdidas, serán 



soportadas -por- los socios en la misma ' 
proporción. ^- -AríUftilo Noveno; Ea • 
caso de disolución y liquidación de la, 
sociedad, serán liquidadores' de la mis- 
ma los socios gerentes, con las facul-. 
tadeg establecidas en los artículos an* 
teriores. — Liquidado todo el activo y. 
abonado el pasivo, el remanente se 
distribuirá ontre les socios en la pro- 
porción de sus capitales. 1 — Articulo 
Décimo: En el caso de que cualquiera, 
de los socios falleciera o se incapacita- 
ra, se procederá de la siguiente mane* 
ra: el socio sobreviviente o no inca- 
pacitado, se hará cargo del activo y, 
pasivo de la sociedad y abonará el ca- 
pital del socio fallecido o incapacitado, 
adquiriendo sus cuotas a su valor no- 
minal. — No será necesario practicar 
ningún inventario y balance general y 
no tendrá derecho el socio fallecido o 
Incapacitado, a los beneficios que exis- 
tieran posteriores al último balance ge- 
neral. — Las cuota» de capital adqui- 
ridas serán cedidas a las personas o 
entidades que Indique el socio sobrevi- 
viente o no Incapacitado. — Artículo 
Décimo Primero; Toda divergencia, du- 
da o desacuerdo que sobrevenga entro . 
los socios durante la existencia de la. . 
sociedad, o en su periodo de disolución' 
y liquidación, será resuelta por arbi- 
tros arbítradores amigables coinponedo- 
res, nombrados uno por cada parte los» 
que asimismo designarán en el mismo 
acto, un arbitrador tercero para actuar 
en caso de desacuerdo. — El fallo de 
los arbitradores o del tercero, será in- 
apelable. — Articulo Décimo Segundo: 
bn todo lo que 110 hubiera sido estable- 
cido en él presento contrato entre las 
partes, se regirán por las disposiciones 
de la ley número once mil seiscientos 
cuarenta y cinco y las disposiciones 
atingentes del Código da Comercio y 
Código Civil. — Bajo las doce cláu- 
sulas que anteceden, I03 socios dan 
por formalizado entre ellos el contrato 
social a cuyo cumplimiento se obligan, 
firmando cinco ejemplares de \in mis- 
mo tenor y solo efecto, siendo el ori- 
ginal — debidamente sellado — para su 
inscripción en 'el Registro Público de" 
Comercio y las coplas para los socios, 
en la ciudad de Buenos Aires, a los 
veintidós días del mes de Marzo de mil 
novecientos cincuenta, Año del Liber- 
tador General San Martín. — Federico 
Foldlak. — Julia L. de Foldiak. — 
Jorge G. Batkl. — B. Calarco. 

Buenos Aires, Abril 11 de 1950, Año 
del Libertador General San Martín. — 
Carlos Castro Walker, secretarlo. 
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PRTl)MAK 
Sociedad do Responsabilidad Limitada 

El Juez de Comercio de la Capital do^ 
la República doctor Norberto Go*land, 
Secretarla del autorizante hace saber 
por cinco días el siguiente edicto: 

En la Ciudad de Buenos Aires a toa 
Veintitrés días del mes de Marzo del A.. o 
del Libertador General San Martín MU 
novecientos cincuenta, entre los señores: 
Isaac Frydman, polaco, casado, de trein- 
ta años de edad, domiciliado en la calle 
Julián Alvarez número doscientos cin- 
cuenta y dos departamento trece; l^eén 
Blrnbaum, polaco, viudo, de sesenta y 
un años de edad, domiciliado en Avda. 
Corrientes cinco mil quinientos veinte y 
ocho, departamento tros y O -felia DeW 
ponte de Broggi, argentina, casada, de 
cuarenta y un años de edad, domiciliada 
en Luis Víale trescientos sesenta y dos. 
departamento — C — , se ha resuelto la 
constitución d-e una Sociedad de Respon- 
sabilidad Limitada, que se regirá en ge- 
neral por la Ley N* Once mil seiscientos 
cuarenta y cinco y en particular por las 
cláusulas siguientes: Primero: Lá Socie- 
dad se denominará FRYDMAN SOCIE- 
DAD DE RESPONSABILIDAD LIMITA- 
DA y estará integrada, como únicos so- 
cios, por loa señores Isaac Frydman, 
León Birnbaum y Orfella Delponte de 
Broggif tendrá su domicilio en esta Ciu- 
dad calle Vera N» cuatrocientos treinta 
y uno Piso primero "B" y podrá estable- 
cer agencias, sucursales y representacio- 
nes con o sin capital asignado, en cual- 
quier punto del país o del extranjero. — 
Segundo. — La Sociedad girará con un. 
capital de Pesos Ciento Cincuenta MU 
Moneda Nacional, dividido en mil qui- 
nientas cuotas de Pesos Cien m|nal, cada 
una, aportado del siguiente modo; MU 
cuotas que Importan la suma de Pesos 
Cien Mil moneda nacional por el socio 
Isaac Frydman; Cuatrocientos noventa 
y cinco cuotas que importan Pesos Cua- 
renta y nueve mil quinientos moneda na.- 
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^cioríal.iiór/el socIp'León Birnbaum y. Ciní 
"co fiüoíais que importan la pmna.de Pe : 
. sos C^uiñiéntes' moneda nacional por, el 
sajelo S«a. Orfelia Delponte- de Broggi. —i 
. Los mencionados importes apn totalmen- 
te., ^alegrad 03, en «lectivo, mercaderías; 
muebles y útiles, segAn inventario. a.ne 
. se, suscribe por separado y que- forma 
parte integrante del presenta contrato; 
asi;. 51 Sr. Isaac Frydman; Pesos Seten- 
- ta y cuatro mil cuatrocientos -noventa y 
dos con * siete centavos en mercaderías 
Pesos Veintitrés mil doscientos en ma- 
quinarias; Pesos Seiscientos cuarenta y 
siete con Setenta centavos en muebles y 
útiles y Pesos Un Mil seiscientos sesenta 
con treinta y tres centavos en dinero 
efectivo, lo que haca el total ' de Pesos 
Cien mil moneda nacional. — El Sr. 
León Birnbaum; Pc3oa Cuarenta y nueve 
mil quinientos en efectivo y Orfelia Del- 
ponte J de Broggi Pesos Quinientos, tam- 
bién en dinero efectivo, Tercero: La 

duración de 1^ Sociedad es por- tiempo 
indeterminado, a contar desde el Frimc- 
rp de STarzo.de Mil novecientos clntuien- 
ta, a cuya fecha se retrotraen todos ios- 
efectos del presente; pero cualquier sa- 
i cío podrá denunciar .el contrato y retirar- 
se de la Sociedad previo aviso a los otros 
socios,, con una anticipación de tres me- 
ses, mediante el, envió de telegrama, co- 
lacionado a los otros socios, — Cuarto;. 

- La Sociedad tendrá por objeto de su ac- 
tividad la fabricación de artículos de 
lencería, blusas, compra, venta,' impor- 
tación y exportación do' tejidos y toda 
otra actividad similar. — Quinto: La. 
Sociedad, para cumplir con el objetó es- 
tablecido en la cláusula Cuarta, podrá, 

_ sln.Umitacíón'alguna; a) Adquirir, cons- 
tttuir, transferir a titulo oneroso, o gra- 
tuito, renunciar, modificar, ceder y ex- 
tinguir cualesquiera derecho* patrimo- 
niales, ya fueren reales o personales en 
las. relaciones civiles; b> comprar. . ven- 
der, permutar, alquilar como locadora o 
locataria, también por más de cinco años» 
administrar- aubdividir, subarrendar y 
tomar o dar en cualquier forma • de 
explotación, toda clase de bienes mue- 
bles o Inmuehles; adquirir y transmitir 
la posesión de los mismos, adquirir dere- 
chos reales de donilnio o condominio, 
ceder, transferir y hacer la traslación de 
los mismos, gravarlos o enajenarlos en 
cualquier forma y constituir, aceptar, ce- 
der, extinguir, renunciar y cancelar hi- 
potecas, usufructos, servidumbres acti- 
vas y pasivas, aqtlcresis, censos, rentas 
y derechos reales de uso habitación; c> 
Realizar, con garantía o sin ella, toda 
clase de operaciones sobro bienes tnmue- 

- bies, muebles y semovientes; títulos, pa- 
peles da comercio, valores do cualquier 
naturaleza, derechos y obligaciones, ad- 
quiriéndolas, .manejándolas, afectándolas 
con prendas civiles, comerciales o api-a- 
rlas, gravándolas: de cualquier otro mo- 
do o transfiriéndolas a. títulos oneroso o 
gratuito; d^ Participar, por cuenta pro- 
pia o da terceros, en otras empresas, so- 
ciedades, comercios, industrias o explota- 
ciones agrícola», ganaderas o mineras, a 
cuya formación podrán concurrir o in- 

^gresar en las existencias, como socla de 
acciones, cuotas o -debentures o como co- 
manditaria; adquirir el .activo solamen- 
te de, cualesquiera empresas, da socieda- 
des. t vincularse a ellas, mediante, conce- 
siones da créditos a licencias, o tomar- 
las, en administración, arrendamiento o 
explotación o intervenir «n ellas de cual- 
quier otra formaí e) Adquirir, gravar, 
enajenar, registrar y explotar patentes 
y marcas, derechos de propiedad intelec- 
tual o artísticas y procedimientos de fa- 
bricación; f) Realizar toda clase da ope- 
raciones con el Banco .Central de la Re- 
pública Argentina, Banco Hipotecarlo 
Nacional, Crédito Industrial Argentino, 
con el Banco da la Nación. Argentina ó 
con cualquiera otros bancos o institucio- 
nes financiera da. crédito o da depósitos 
y descuentos del país o del extranjero, 
sean oficiales o privados o mixtos, con 
especial sujeción a sus respectivos esta- 
tutos y reglamentos, solicitar y obtener 
préstamos. estableciendo las formas de 
Pagos y el tipo de Intereses, con garan- 
tías, reales o personales o sin ellas; de- 
positar dinero y valores y retirar los 
depósitos a su nombre, cederlos o trans- 
ferirlos o de cualquier otro modo y gi- 
rar toda clase de libranzas a la orden 
o al portador; descontar o cobrar letras 
de cambio, pagarés, billetes, conformas, 
e'ros, certificados de reparticiones- pú- 
blicas y cualesquiera instrumentos de 
«rédito, sin limitación da tiempo ni de 
eantidad, firmar letras de cambio, paga- 



ré», , vales* , biíjéíes y toda qlase £e, 'papel 
les^de conjerclo, como, aceptantes, libraí 
dora», 'endosantes, girante o. avalista} 
abrir y cerrj^r cuentas, corrientes comer 1 
ctajes-y. bascarías, . solicitar y acepta^ 
créditos» de. ellas; como también otorgar- 
las, fijar .sus saldos, activos y pasivos, y 
girar cheques^ sobra fondos depositados 
.o en descubierto; g). Actuar ~u operar en 
toda- forma' ante cualesquiera gobiernos! 
autoridades, reparticiones, entidades au- 
'tónomas, mixtas y privadas, nacionales, 
provinciales y municipales-' o con cual- 
¡ quiera persona de existencia, visible o 
ideal, del pala o del extranjero; h). Ad- 
ministrar sin limitación alguna sus bie- 
nes y disponer da ellos, otorgando y sus- 
cribiendo cuantos actos, contratos, escri- 
turas o iristrutnentos'pCblicos o privados 
viera convenir y protocolizar el presente 
contrato; i) Haeor pagos que. sean o no 
los ordinarios .da la administración y 
novaciones da. toda clase, transigí? en 
juicios, prorrogar jurisdicciones, transi- 
gir fuera de^ juicio, renunciar al derecho 
do apelar y a .prescripciones adquiridas 
o a los términos corridos' de la prescrip- 
ciones, hacer renuncias gratuitas y re- 
misiones o quitas da deudas, .como tam- 
bién donaciones, prestar dinero o tomar- 
lo de cualquiera persona, visible o ideal, 
constituirse «n depositarla, obligarse a 
prestaciones de servicios como locadora, 
o gratuitamente, otorgar fianza; aceptar 
.herencias o donaciones, cobrar y percibir 
Jó quo por cualquier causa, razón o titu- 
lo se le debiera en pago de deudas la 
transferencia a su favor de cualesquie- 
ra derechos reales d personales en 1as 
relaciones civiles; j) Incoar juicios, como 
demandante o querellante o intervenir 
en todas sus' tramitaciones, contestar de- 
mandas, con o sin reconvención; dedu- 
cir, excepciones dilatorias o perentorias. 
Previas o de fondos y evacuar loq trasla- 
dos que de ellos le fueran conferidos; 
ofrecer y producir toda clase da prue- 
bas, presentando escrituras, documento» 
comprobantes y demás documentos jus-* 
tificativos, públicos o privados; poner 
posiciones a la contraria o a sus 'repre- 
sentantes, ofrecer testigos, formularles 
interrogatorios y hacerles preguntas, y 
repreguntas, como así también a los pro- 
puestos por la contraria, proponer, de- 
signar y recusar peritos, tasadores, con- 
tadores, martilieros y calígrafos, com- 
prometer en arbitros, de derecho o ami- 
gables componedores, pedir la venta d.e 
los bienes d Q i a contraria o su adjudica- 
ción en. pago; solicitar la. apertura de 
sucesiones, como heredera o acreedora- 
pedir ia verificación o la declaración de 
legitimo abono de sus créditos en cual- 
quier clasa da juicios; iniciar toda cla- 
se da. juicios ordinarios o" especiales pre- 
vistos, en las leyes y ordenanzas naciona- 
les o extranjeras; k) Recurrir ante cual- 
quier Ministerio, Reparticiones públicas o 
entes autárquicos o autónomos, iniciar y 
proseguir y tramitar procedimientos con- 
I tencloso-adminietrativos; lj Conferir y 
I aceptar poderes generales y'o especiales 
y, respectivamente renunciarlos y revo- 
carlos. — sexta: El uso de la firma so- 
cial,, como así la dirección y administra- 
ción de. la Sociedad estará a cargo ex- 
clusivo del socio Sr. Isaac y Fry,draan, e i 
que queda designado gerente de 'a So- 
ciedad; gozara de las más amplias fa- 
cultades da administración y disposición 
pudiendo efectuar todos ios actos enul 
morados en la cláusula Quinta del pre- 
sente contrato, cuyo texto 'integro debo 
oarse aquí por reproducido; y además 
reconocer obligaciones anteriores ai 
mandato, absolver posiciones por la So- 
ciedad y realizar cualquier acto da na- 
turaleza patrimonial o propio da i s de- 
rechoa procesal y administrativo, para 
llevar a cabo los cuales se requiera por 
leyes, decretos o reglamentaciones del 
País o extranjeras, poderes especiales. _ 
El socio Sra. Orfelia Delponte de Brog- 
gi tendrá a su cargo la parte técnica, 
cortado, modelado, etc, debiendo dedi- 
car a las funciones que específicamente 
se la atribuyen en esta cláusula toda la 
atención, celo y actividad que requieran 
las. mismas. — Loa socios Sres. Fryd- 
man y Birnbaum podrán dedicarse, en 
cambio, a otras actividades ajenas a la 
de la Sociedad. — Séptima: Los socios 
no percibirán sueldo ,nl ninguna clase 
da -remuneración especial por su activi- 
dad en la. Sociedad. — " Octava; el ejer- 
cicio comercjai comenzará' el primero de- 
Marzo., y -.fenecerá, i el. veintiocho de fe 
brero de cada, año. — Noveno,* La, 3o 
cledad llevará- los libros rubricados exi 
gidos por la ley y un libro de actas tam- 
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bien, rubricado, en.- el. que; se : anptarfi¿ 
la» resoluciones que adopten los. socios! 
•T7'¡. IJéclmat El-día veintiocho ., de.., fei- 
brero do cada a¡Jo .se,, practicará. uii tñl 
ventarlo .y balance generai.de. acuerdó' 
•at, los usos y costumbres. comerciales, j-^- 
Después de efectuadas' las amortizacio- 
nes que los socios, da' común acuerdo, 
Juzguen convenientes, se apartará el cin- 
co por ciento para el fondo' de reserva 
legal, hasta llegar al monto establecido 
.por la Ley; el porcentaje quo anualmen- 
te determinen para el fondo da leyes 

sociales, preaVlso, despidos, etc. El 

excedente, de los ejercicios so repartirá 
entro los socios en la siguiente propor- 
ción, el setenta y cinco por ciento al 
socio Sr. Isaac' Frydman; el diez por 
/ciento al "socio Señor León Birnbaum y 
-el "quince por ciento al socio Sra. Orfelia 
Delponte de Broggl . — ' Los socios con- 
vienen en determinar que, del monto de 
.sus respectivas utilidades acreditadas en 
sus respectivas cuentas, podrán retirar 
mensualmente; el - Sr. Isaac ; Frydman, 
pesos Un Mil m¡n; el Sr. León Birnbaum, 
pesos. Trescientos m'n. y la Sra. Orfelia 
Delponte. de Broggi, peso» Ochocientos 
moneda nacional. — Décimo Primero: 
Ningún socio podrá vender, ceder' ni 
transferir' en forma alguna sus cuotas 
fia la sociedad sin la conformidad ex- 
presa de ios otros socios. — . Décimo 
Segundo: En caso de fallecimiento o in- 
capacidad da cualquiera da los socios so 
resolverá, por mayoría de^ votos, dentro 
da los treinta días de ocurrido el falle- 
cimiento o declarada judicialmente la in- 
capacidad: a) La inmediata liquidación 
da la sociedad, conjuntamente con los 
herederos del fallecido o representantes 
del incapaz; b) . La continuación do la 
sociedad con intervención de Jos nombra- 
dos en el punto anterior, a cuyo efecto 
deberán los herederos o representantes 
del incapaz, unificar la representación 
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'.y tí. „.ft.-..i TELA, SBDÁ - ;.,,,'.« 
Sociedad., da- Responsabilidad Limitada 
:Por, disposición del. Señor, Juez, de- Co* 
meTcio. de la. Capital, >.d» i ft .Bepública, 
• Dr. Norberto.Gowland,.- se tace eaher,por 
.el término da cinco ntín* Ja p^bUcaaion' 
del ■ siguiente contratos ;, - 

Contrato de .Sociedad dn Responsabili- 
dad Limitada. — En- la ciudad de Bueno» 
Aires, a veintiún días del mea do, Marzo 
de j mil novecientos cincuenta, "Añ.ó del 
Libertador Genera» .San Martin", entra 
el señor . Luis Hippol, argentina, easado, 
domiciliado en ia calle Valentín Gonjes 
número dos mil novecientas .sesenta,' y* 
el señor. Pablo Siuger, austríaco, .casado, 
domiciliado en la c'alle Tnleanuana núme- 
ro' mil doscientos cincuenta y. tres, ambo» 
en esta Capital, inayores de -"dad y, .hábi- 
les para contratar, han .-efeaelto constituir 
una Sociedad da Responsabilidad Limi- 
tada -■ que girará, . por las- ■ cláusulas si- 
.guienteí: Primera: La sociedad girar/t 
bajo la razón social TELA SEDA S. K. L., 
friendo el asiento de los^ negocios, en la 
ciudad de Buenos Aires. — Segundo: La 
duración será por tiempo indeterminado 
pero con un período inicial: mínimo de 
Dos • Años - a contar desde el 1ro. • Jo 
febrero do mil novecientos- cincuenta a 
cuya fecha se retrotraen todas las upe- 
raciones de esta sociedad como también, 
los efectos, de este coDtTato que 4esde 
ya ambos focios aprneban y firman de 
conformidad. — Tercero: La sociedad' 
tendrá por objeto la importacUa, expor- 
tación y fabricación do tejidos en. todas 
sus formas, por mayor y menor, pudiendo 
,los socíob de común acuerdo ..decidir.. la 
fabricación y o venia de otros productos 
aunque ellos no sean .derivado*- de Jos 
mencionados en este artículo. -- — • Cuarto: 
¡El Capital Social lo. constituye la ..suma 
de Trescientos ]£i) Pesos Moneda Nacio- 
nal de Curso Legal, dividido en . Tres- 
cientas cuotas de Un Mil Posos Moneda 
Nacional de. Curso Legal cada una. que 



uei incapaz, uniticar ia representación; -"Rcumai- ue, vurso .ilegal cada una. que 
c) Abonar a los herederos del socio fa- l £na suscriptas en este mismo acto' en la 
llecido o representantes d«l incapaz ••• '.siguiente fom>r>: por el señor Luis itip- 

jfl'el, ciento cincuenta cuotas o sea Ciento 



haber que le corresponda por capital 
utilidades en qnatro cuotas Iguales se- 
mestrales. — Dicho haber se determi- 
nará mediante un balance especial que 
se practicará al efecto, —i-- La liquida- 
ción da la Sociedad, eñ su caso, se hará 
do acuerdo a las normas que al respecto 
fija el Código de Comercio. — Décimo 
Tercero: En caso dé retiro de un socio, 
los otros podrán optar 'entre declarar a 
la entidad en liquidación y proceder a 
la misma, designando, de común acuer- 
do, con. , el socio que provoca la eitua- 
clóh, a.}' liquidador, o hacerse cargo del 
activo y -pasivo'.'de. 11 Ja.;6ppiedaa. — En 
caso de procederse a la liquidación de 
la Sociedad, el balance so efectuará en 
la forma, expresada en la cláusula. — - 
Décimo Cuarto: Toda divergencia o cues- 
tión que surja entre los socios con moti- 
1 vo de este contrato, su aplicación, eje- 
cución a interpretación será sometido a 
la resolución de arbitros - arbitradbres 
amigables componedores, nombrados uno 
por cada parte, los quo deberán nom- 
brar un tercero para caso de discordia, 
y cuyo fallo será inapelable. — Décimo 
' Quinto: Para todos los efectos del pre- 
senta contrato. las partes fijan domicilio 
legal y especial, que son a su vez, los 
domicilios personales o reales de los so- 
cios en los indicados al principio de es- 
te contrato. — Décimo Sexto: Para todo 
aquello que no estuviere previsto por el 
presente contrato, las partes se ajustarán 
a lo dispuesto en la Ley- 11.645 y en el 
Código do Comercio. — Bajo las diez y 
seis cláusulas que anteceden, los señores 
Isaac Frydman, León Birnbaum y Orfe- 
lia Delponte de Broggl dejan constituida 
ia Sociedad "Frydman,' Sociedad dé Res- 
ponsabilidad Limitada", a cuyo fiel cum- 
plimiento se obligan con arreglo a dere- 
cho. — De conformidad se firma el 
presenta en el lugar y fecha indicados 
ut supra, extendido en los sellos do d'.ez 
centavos números un millón cuatrocien- 
tos dos mil doscientos noventa y cuatro; 
un millón cuatrocientos dos mil doscien- 
tos noventa y cinco; un millón cuatro- , 
cientos dos mil doscientos noventa y 
seis; un, millón cuatrocientos dos mil 
doscientos noventa y siete y un millón 
cuatrocientas veinticinco mil cuatrocien- 
tos setenta y cuatro, todos de la letra I, 
respuestos con el sellado de Ley. — 
Isaac Frydman. -f- León Birnbaum. — • 
Orfelia P. da Broggi. 
..Buenos Aires, Abril- 17 del Año del 
Libertador General San. Martín. 1950. — 
José M. Caramés Ferro, secretario. ■- 
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Cincuenta Mil Pesos Moneda Nacioral 
de. Curso Legal, y por el señor Pablo 
Singer, ciento cincuenta cuotas o sea 
Ciento Cincuenta Mil Pesos Moneda Na- 
cional de Curso Legal, e integrado to- 
talmente mediante transferencia de sus 
partes do capital que ambos socios tienen 
en la sociedad de hecho que hasta la 
fecha tienen, dev acuerdo al balance que 
se acompaña y que anjfcqs socios firniín 
de conformidad. ^ Quiáto; La adminis- 
tración y representación de la sociedad 
en los términos del artículo 16 de la Ley 
11.645' será desempeñada' por los socio» 
que actuarán conjuntamente con el título 
de Gerentes, quienes cji su carácter da 
mandatarios generales podrán realizar con. 
su firma todos los actos y >-oatra f os civi« 
les y comerciales e industriales autoriza- 
dos por ^las leyes del país,' y quo el de- 
' Ranvolvimiento' d3 los operaciones socia- 
les Id exijan sin Testricciones de ninguna 
índole; realizar or-eracio.tes ^ancanas, coa 
instituciones oficiales y particulares, con- 
ferir y revocar poderes generales y es* 
pedalea, representar a la sociedad, anta- 
las autoridades nacionales, provinciales o 
municipales. — Sexto: Eri ningún cas» 
la firma social podrí comprometerse a* 
garantías o finanzas ni en operación»» 
ajenas il giro comercial de la empresa, 
:Toda resolución que tomen los socio» 
sobre la marcha del negocio, fijación d» 
sueldos de los mumos, sa asentarán en 
un libro de Actas rubricado, que sa 
llevará al efecto. -- Séptimo: El señor 
Pablo Singar deberá dedicar toda ta 
actividad a la atención de esta cociadad 
exclusivamente. — Octavo: , Anualmente, 
el treinta y uno da enero de cada año 
se practicará un Inventario y Balanc» 
General con el objeto do conocer la mar- 
cha de lo» negoeioa sociales, el cual será 
efectuado de común ncuerio sobre .as 
siguiente» bases: a) materias primas y 
mercaderías generales al precio de com- 
pra o del día si este fuera menor que 
el anterior; b) los productos en elabora- 
ción y elaborados se computarán al pre- 
cio da costo industrial; e) ms ;máquina3, 
mueble?, instalaciones, herramienta», etc., 
fe amortizarán loa valorea de inventario 
en un 10 %; d) de uíilidjdes 'tsultantes, 
previa deducción del 5 % para el Fondo 
d£> Beservn Legal, hasta Hegsr al 10 % 
del Capital, se Acreditará en la cuenta 
particular de cada socio por partes igua- 
les y de la que podrán "etirar hasta el 
50 % de lo acreditado en cada ejercicio 
á partir del' cierre del ñrimiro. — No- 
vend: En easo de fallecimiento o 'incapa- 
cidad - legal de uno' de ' los 'socios la so- 
ciedad proseguirá con ios herederos o 
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repi escotante del socio fallecido o inca- 
uaz en cuyo caso deberán esto* anificar 
¿u 'personería. - Décimo: , Todas las 
divergencias que pudieran- producirse dn- 
jante la vigencia -le la sociedad y de su 
liquidación entre Jos Bocios, 1 - Gerentes y 
ía lociedad con Telación a los asuntos 
sociales y las que susciten entre los so- 
cios y los herédelos o -.ansa-habientes de 
los que hubieran fallecido o declarado 
incapaces, serán sometidos indefectible- 
mente a la resolución de los arbitros con 
un tercero para el caso ie discordia, los 
que serán nombrados por las partes me- 
diantes Insaculación de una lista de diez 
comerciantes ' conocidos aonorables de 
plaza. El fallo que éstos pronuncien for- 
mando Tribunal, será acatado y respetado 
por los interesados, 'sin apelación ni re- 
curso alguno ante los Tribunales Ordina- 
rios a cuya jurisdicción renuncian desdo 
va. — Décimo -Primero! En todos los ca- 
eos no previstos en este contrato, serán 
de aplicación laB disposiciones de la 
Ley 11.645 y del Código de Comercio. — ' 
Décimo - Segundo:. Queda autorizado el 
éefior Pablo Singer, para representar ante 

• las autoridades correspondientes a fin de 
realizar todos los trámites exigidos por 
las. leyes de ¡a materia con' el objeto que 
esta sociedad quede constituida legal- 
mente. Al fiel cumplimiento de lo pacta- 
do en los artículos que anteceden, se 
¡obligan en forma y con arreglo a derecho. 
Hecho en los sellos nacionales de diez 
eentavos números .1.625.218 y 1.625.225 de 
la serie I. Raspado fianzas vale. — Luis 
Rippel. — Pablo Singer. — Buenos Aires; 
Abril 17 de 1950 "Año del Libertador 
General San Martín". — Mario Lassaga; 
secretario. 

$ 210 e.21|4.-N» 15,.695.-v.26|4|50 

i LA CAOLINERA INDTTBTBIAL 
;' ' DEL CHTJBUT 

Sociedad de Responsabilidad Limitada ' 

• Por disposición del 8r. Juez de Co- 
mercio, Dr. Juan L. Páez, se hace saber 
por cinco días el siguiente edicto:' 

Testimonio: Modificación de Contrato 
Social. — En Buenos Aires, a' los treinta 
dias del mes -de noviembre, del año mil 
novecientos cuarenta y nueve, entre los 
señores Héctor V. Castiglione, Vicente 
R. Sanmartino, Alfredo Falcone y Daniel 
Quíntela en su carácter de únicos com- 
ponentes de la sociedad que gira en esta 
plaza bajo el rubro de La Caolinera In- 
'dustrial del Chubut, - Sociedad de Res- 
,pon abilidad Limitada, Capital $ 30.000.- 
. mln. y. Dn. Carlos Quíntela, argentino, 
aolteio, mayor de edad, con domicilio 
en la calle Snipacha 392, 2» piso ése. 1 
' do esta Capital Federal, por sí y en re- 
presentación d? la razón social Caot, 
-' Sociedad " ¿a Responsabilidad Limitada, 
ia primera debidamente inscripta ■ en el 
JRegistro Público de Comercio -con fecha 
■ !7 de Febrero de 1949, al N' 146, al folio 
2GS del Libro 16 de Contratos de So- 
ciedades de Responsabilidad- Limitada y 
la segunda en formación, convienen, de 
común acuerdo, modificar' los artículos 
•números: ' primero, cuarto y quinto in- 
ciso g) del contrato social de LA CAO- 
LINERA INDUSTRIAL DEL CHUBUT, 
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA, Capital $ 30.000.—, en la 
forma que más adelante se indica, que- 
dando dichos artículos en lo sucesi7j 
redactados conforme se expresa a conti- 
nuación: Prime.ro: Nombre. Domicilio. 
La sociedad girará ..bajo eí rubro da 
r.a Caolinera Industrial del Chubut, Ca- 
pital $ 50Q.000. — moneda nacional. So- 
ciedad de Responsabilidad -Limitada, y 
tendrá su domicilio legal en esta Capital 
Federal, actualmente en la calle Hipó- 
lito Yrigoyen número "seiscientos sotoiim 
y tres,' primer piso, sin perjuicio de 
cambiarlo posterioimor.te, pudiendo es- 
tablecer sucursales, filiales, agencias o 
representaciones en cualquier punto del 
s pais o del extranjero. — • Cuarto: El Ca- 
pital social Jo constituye la suma de 
quinientos mil pesos moneda nacional, 
dividido en quinientas cuotas de un mil 
pesos de igual moneda cada una, corres- 
pondiendo, ' ciento treinta y cinco cuotas 
por un valor da eisnto treinta y cinco 
mil pesos moneda -nacional al socio Vi- 
cente R. Sanmartino; quince cuotas por 
un valor de quince mil pesos moneda 
nacional al -socio Dn. Héctor V. Cas- 
tiglione; setenta y cinco 'cuotas por un 
valo< de setenta y cinco mil pesos nio- 

• i»eda nacional al socio Dn. Alfredo Fal- 
'cone; setenta y cinco cuotas valor se- 
tenta y cinco mil pesos moneda nacional 
al socio Dn. Daniel Quíntela y Hoseien- 

' tas cuotas por un valor de doscientos 
mil pesos moneda nacional a la razón 



social ■ Caot, , Sociedad de Responsabili- 
dad ' Limitada: El mencionado capital 
social de quinientos mil pesos moneda 
nacional ha sido integrado de confor- 
midad con los valores que resultan del 
balance general practicado el día treinta 
del mes de noviembre del afio mil nove- 
cientps cuarenta y nueve y que debida- 
mente suscripto por los otorgantes for- 
ma parte integrante del presente con- 
trato. El Capital social podrá ser am- 
pliado por resolución de los socios emi- 
tiéndose cuotas de un mil pesos moneda 
nacional cada una, las que deberán ser 
ofrecidas en primer término a los mis- 
mos socios; en caso de que éstos no se 
interesaren, podrán admitirse' nuevos so- 
cios hasta . cubrir cualquier ampliación 
de capital, pero siempre por resolución 
unánime de los socios. — Quinto- in- 
ciso g) : el resto de las utilidades será 
distribuido en ía siguiente forma: 1) al 
ingeniero Vicente R. Sanmartino la cifra 
resultante de multiplicar la éantidad de 
dos pesos moneda nacional (♦ 2.00 mjn.) 
por cada tonelada- de mineral extraído, 
durante N cada ejercicio, de la misma 
Luxor y de los yacimientos que corres- 
pondan al permiso de cateo en trámite 
por expediente número . 179396 a qué se 
refiere el artículo tercero ' del : contrato 
social, hasta un monto máximo del diez 
por ciento (10 %) de las i utilidades lí- 
quidas obtenidas en cada ejercicio. Este 
beneficio le corresponderá al ingeniero 
Vicente R. Sanmartino en compensación 
de los trabajos realizados a favor de la 
sociedad; 2): el saldo resultante será 
acreditado a los socios en la proporción 
que a continuación se indica: al inge- 
niero Vicente R. Sanmartino el veinti- 
siete por ciento (27 #>)'; a Dn. Héctor 
V. Castiglione el tres por ciento (3%); 
a En. Alfredo Falcone el quince por 
ciento (15%); a Dn. Daniel Quíntela el 
15 % (quince por* ciento); y a Caot 
Sociedad de Responsabilidad Limitada 
el cuarenta por ciento (40 %). Las uti- 
lidades podrán ser retiradas por los so- 
cios en el ejercicio respectivo y las 
pérdidas, si las hubiere, Berán soporta- 
das en la misma proporción establecida 
para las utilidades. Para que asi conste 
firma el presente en el lugar y fecha 
indicados nt-supra. — Fdo.: D- Quintóla 
A. Falcone. — V. R. Sanmartino. — H. 
V. Castiglione. — C. Quíntela. — Buenos 
Aires, AbriL 11, Año del Libertador Ge- 
neral San Martín, 1950. — Luis H. Díaz, 
secretario. 
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ESTABLE OIMIE NTOS 

METALÚRGICOS- T3BHMA 

Sociedad de Responsabilidad Limitada 

' Por- disposición del señor Juez de Co- 
mercio, doctor Luis Alberto Palacio, se 
hace saber el siguiente edicto por cinco 
días: . • - 

F? 258. — Primer Testimonio. — Es- 
critura ' Número Ochenta y ííueve. , — 
En Ta Ciudad de Buenos Aires, Capital 
de la República Argentina, / a los diez 
y ocho dias del mes de febrero de mil 
novecientos cincuenta, Año del Liber- 
tador General San Martin, ante mí el 
Escribano autorizante y los testigos que 
al final nombraré y firmarán, compa- 
recen los señores,, don. Bobérto Antonio 
Graglia,- de estado casado, argentino, 
comerciante, don. Francisco .Vicente Grag- 
lia, de estado' ¿asado, argentino, comer- 
ciante, ' doña Ofelia Leonor Pérez de 
Graglia, de estado viuda, argentina, co- 
merciante, don - Hermann Oestner, de es- 
tado casado, argentino, comerciante y 
don Pablo Erico Máximo Germán Gei- 
sen, argentino naturalizado, soltero, co- 
merciante, con domicilio los cuatro pri- 
meros en la Avenida La Plata mil no- 
vecientos cincuenta y cuatro y el último 
en José Martí mil seiscientos cuarenta 
y tres, todos mayores de edad, . hábiles 
y de mi conocimiento, de que doy fe y 
dicen: Que han resuelto entre los com- 
parecientes formalizar un contrato de 
Sociedad de Responsabilidad Limitada 
que se regirá por las siguientes bases: 
Primera: Queda entre los comparecientes 
constituida una sociedad de carácter co- 
mercial de Responsabilidad Limitada, 
bajo la denominación de "ESTABLECI- 
MIENTOS METALÚRGICOS TREFIMA, 
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA", Capital pesos trescientos 
diez y seis mil ochocientos moneda na- 
cional,, con domicilio en esta Ciudad en 
la calle José Marti mil seiscientos cua- 
renta y tres, sin perjuicio de las sucur- 
sales o agencias con o sin habilitación 
de capital que puedan establecer dentro 
o fuera del país. — Segundo: El objeto. 



de la Sociedad será la trefilación y gal- 
vanización de alambre, elaboración de 
los productos derivados del mismo - y 
todo comercio que ffe realice directa o 
indirectamente con el fin social. — Ter- 
cero; La duración de la ' Sociedad/ será 
por el término de diez años a partir 
del primero de enero del corriente año, 
a cuya fecha retrotraen los negocios 
sociales, pudiendo prorrogarse por otro 
periodo igual cuando lo decidieren así 
por mayoría de votos los socios do I» 
misma, o no hubiera oposición en seguir 
con las negociaciones sociales al fenecer 
el contrato. . — Cuarto: El capital social 
lo constituye la suma de Trescientos 
Diez y Seis Mil Ochocientos Pesos Mo- 
neda Nacional, dividido en Tres Mil 
Ciento Sesenta Cuotas de cien pesos mo- 
neda nacional cada una, aportado por 
los socios en la siguiente proporción: 
El socio señor Geiscn, . contribuye su 
aporte social, con la suma de ciento 
cuarenta y ocho mil cuatrocientos pesos 
moneda nacional o sean mil quinientas 
ochenta y cuatro cuotas de cien pesos 
moneda nacional cada una, representadas 
por maquinarias, instalaciones, muebles 
y útiles y marca registrada "Trofina" 
de su exclusiva propiedad, que por se- 
parado se incorporan a la presente y 
cuyo inventario y valores, declaran acep- 
tar todos los socios, transfiriéndolos a 
la Sociedad en este acto, y el resto de 
los- socios aportan en dinero efectivo la 
suma de ciento cincuenta y ocho, mil 
snatrocientos pesos moneda nacional, o 
sean mil' quinientos ochenta y cuatro 
cuotas en total - correspondiéndo'.es a 
cada uno la suma de treinta y nueve 
mil seiscientos, pesos moneda nacional 
o sean trescientos noventa 7 seis cuotas 
de cien pesos moneda nacional cada una. 
Bl capital original podrá ser aumentado, 
gozando los socios de preferencia en la 
suscripción de cuotas sociales. — Quinto: 
El uso de la firma social estará a cargo 
de los señores Geisen, Francisco Vicento 
Graglia, y Hermann Ostiner, quienes 
firmarán conjunta o indistintamente, en 
todas las negociaciones sociales, no pu- 
diendo afectarla, en prestaciones gratui- 
tas a terceros, ni en fianzas ajenas al 
giro comercial, comprendiendo el man 
dato de administración los ^siguientes 
actos: Velar por la buena marcha de la 
Sociedad, pudiendo celebrar toda clase 
de contratos de locación y respetar o 
modificar los ya existentes; comprar y 
vender mercadorías, manufacturadas y 
transformadas; dar y exigir canciones 
y arraigos, efectuar conifignaeiones y 
daciones de bienes en pago; adquirir' y 
vender inmuebles con los fines sociales, 
otorgando las escrituras públicas y pri- 
vadas necesarias abonando o pagando 
los precios que se estipularen, dar reci- 
bos y cartas de pago; dar y. tomar la 
posesión, propiedad y dominio de lo ad- 
quirido o vendido, abrir y cerrar cuen- 
tas corrientes en los bancos de la Na- 
ción Argentina, Banco de Crédito In- 
dustrial Argentino, Banco- Central de 
la República, Banco Hipotecario Nacio- 
nal, u otros Bancos, pidiendo saldos ac- 
tivos y pasivos, cobrar, percibir, avalar, 
descontar, girar, endosar, librar, depo- 
sitar y extender toda clase de documen- 
tos, vales, cheques, giros, pagarés, ór- 
denes de pago y toda clase de documen- 
tos de crédito público y privado, girar 
en descubierto por las cantidades permi- 
tidas por los Bancos o Institucines de 
Crédito, solicitar y usar en provecho de 
la Sociedad dineros prestados de los 
Bancos o de Particulares, formando en 
cada caso los recaudos necesarios que 
exigen los Reglamentos o cartas Orgá- 
nicas de esas Instituciones u ' otras, fi- 
jando su término de devolución, su tipo 
de interés y demás condiciones propias 
de la naturaleza del acto; firmar toda 
clase de escrituras -públicas, dando en 
garantías, prendas, hipotecas - cauciones 
u otras. Representen a la Sociedad aBte 
las Reparticiones Públicas, Gobierno Na- 
eicnal y Provinciales, Municipalidades, Di- 
rección General Impositiva, Impuestos 
Internos, Dirección General de Aduanas, 
a otras y ante los Tribunales de la Jus- 
ticia Ordinaria, de Paz Letrada, de Tra- 
bajo,' sus Cámaras y demás fueros e ins- 
tancias con escritos, escrituras, títulos, 
testigos y documentos, prorrogar y decli- 
nar jurisdicciones, tomar y absolver po- 
siciones, tachar, recusar, transar, decir 
de nulidad y simulación, apelar o de- 
sistir de é3te u otro recurso legal, dar 
y exigir cauciones; solicitar embargos 
preventivos o definitivos e inhibiciones 
y cancelaciones, desalojos y deshaueios, 
¡a quiebra o el concurso civil de los 



deudores, interviniendo en áb-intcstutás 
testamentarios e incidentes que.se buscí- 
tcn; dar y conferir podares especiales y'gpr 
itérales y .revocarlos, formular cargos .por ' 
indemnizaciones, daños, perjuicios e (in- 
demnización) intereses, intervenir en li- 
citaoiones, percibir, cobrar, y sustituir. 

— Sexto: En el mandato^ de adminis- 
tración, los socios revisten el carácter 
de Gerentes y están obligados a llevar el 
libro de Actas, eh. donde se asentarán 
las resoluciones sobre la marcha y di- 
rección de la Sociedad y los libros do 
Contabilidad que exija la .Ley de la -.ma- 
teria, debiendo tener la. contratación y 
dedicación necesarias durante el mayor 
tiempo que requieran los negocios socia- 
les. — Séptimo: Todos los años al trein- 
ta y uno de dieiombre se efectuará uñ 
balance e inventariD general, y previa de- 
ducción del cinco por ciento para formar 
el fondo de reserva legal, el ie las amor- 
tizaciones y previsiones socialts, el Tes- 
to ■ en caso de ganancia será re- 
partido en partes proporcionales al ca- 
pital aportado por cada uno de los so- 
cios. — Las pérdidas si las hubiera se- 
rán soportadas en idénticas proporciones. 

— Todos los socios podrán solicitar trimés- 
tralmente balances de simple comproba- 
ción y tanto éstos como el baiance gene- 
re I quedarán automáticamente aprobados a 
los cinco días del conocimiento personal 
de cada uno de los bocios, siempre quejio 
mediase oposición por escrita on contra- 
rio. — Queda expresamente entendido 
que- no se podrán retirar ganancias, siso 
de los ejercicios realizados. — Octavo: 
los Señores Gerentes, como asi los, 50- 
cios que .trabajen en la sociedad, goza-, 
rúe de la remuneración mensual que de co- 
mún acuerdo se establezca por separado, 
gasto este que será cargado a gastos 
generales. — Noveno: La Sociedad no so . 
disuelve por el fallecimiento (o Tetiro 
voluntario de socios) de alguno.de loa so- 
cios y en caso do incapacidad, fallecimien- 
to, o retiro voluntario de alguno de los 
socios después del primer ejercicio anual, 
los derechos habientes, o el socio que- se 
retirare, previo inventario y balance; por- 

. cibirán sus aportes sociales, el cincuenta 
per eiento en el acto de su re ,iro . o. fa- 
llecimiento y el resto en veinticuatro 
mensualidades siguientes y consecutivas 
a partir de la fecha en que ocurriera 
el hecho con interés bancario común sal- 
vo que la mayoría de socios refolvierc li- 
quidar integramente su capital. — Decir 
ino: En caso de liquidación df- la socie- 
dad, ésta será dirigida y estará a cargo 
de los socios gerentes que actúen en. ese 
momento, con un socio nombra í.i en repre- 
sentación de los demás,- quienes procede- 
rán a finiquitar los negocios sociales, den- 
tro de un plazo máximo de tres años, .ob- 
servándose para ellos, las disposiciones le- 
gales del Código de Comercio. — En ca- 
bo de fallecimiento o retiro voluntario y 
a los efectos de la extracción del capi- 
tal correspondiente al fallecido o reti- 
rado, los socios adquirirán bus cuotas so- 
ciales sin plus valor, ni llave en concep- 
to alguno, guiándose por el valoí asigna- 
do en los libros comerciales. — Toda^ de- 
liberación sotí tomada en la Suciedad ' por 

■¿mayoría df votos, y sus resoluciones de- 
berán coDtar con la mayoría de votos pre- 
sentes; computándose un voto por aeoión.- 
- — Undécimo: En caso dé duda o diver- 
gencia, durante la vigencia de esta So-, 
ciedad, o su liquidación, los socios nom- 
brarán amigables componedores, utjo nom- 
brado por cada parte divergente, las que 
a su vez antes de entrar a landar, nom- 
brarán un tercero para el caso de apela- 
ción, cuyo fallo ser Inapelable, renun- 
ciando asi. a toda contienda judicial, y 
en el caso supuesto- de que se optare. por 
su interpretación judicial, el socio diri- 
mente deberá depositar la suma .de. yóin- 
te mil pesos moneda nacional en- manos 
de sus consocios, y recurrir en procura 
de sus derechos a los estrados de la jus- 
ticia. — Bajo de tales conceptos, las par- 
tes dejan por constituidos sus domicilios 
en los ya indicados y por formalizada la 
presente Sociedad que se obligan a ins- 
cribir en el Registro Público de Comer- 
cio en forma. — Previa lectura y ratifi- 
cación, la firman por ante mí y los tes- 
tigos don Jaime C. Pérez y Vicente Di 
Corleto, vecinos y hábiles doy fe. — F. 
V. Graglia. — Signen las firmas. — Ofe- 
lia L. P. de Graglia, — H. Oestner. — 
E. Geisen. — Roberto A. Graglia. — Tgo.: 
Jaime O. Pérez. — Tgo.: V. Di Corleto. 

Hay un sello. — Ante mi: Leopoldo 

Q. Gutiérrez Reto. — Concuerda fielmen- 
te' con su matriz que pasó ante mi al fo- 
lio doscientos cinenenta y ocho del Re- 
gistro número treinta y nueve a ini car- - 
g». — Entre paréntesis. — indemnización 

— o retiro voluntario de- socios — - 
No Vale. Raspado — Oetsner — . Vale. 

— Bs. As., Abril 17 de 1950, Afio del Li- 
bertador Gral. San Martín. — F. Galli, 
Villafañe, secretario. 
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